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CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

328.0000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2840.000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

59.50000000 

pg/g 

5.0 

TDP.94-O8B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

74.40000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

9.24000000 

pg/g 

5.0 

TDP-9«8B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

5.0 
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Tire  Disposal  Area  ( SWMU 13)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

fig/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

5.27000000 

Pg'g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

7.45000000 

pg/'g 

5,0 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Pg^g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

2630.000000 

pg/g 

0-5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMDJUM 

2480.000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

2.81000000 

Pg'g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

2-53000000 

Pg'g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

32.10000000 

Pg'g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

30.20000000 

Pg'g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Pg'g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg^g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

24700.00000 

Pg^g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

25300.00000 

Pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

Pg/g 

0,5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/’g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

4.82000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

6.03000000 

Pg'g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

6.81000000 

Pg'g 

0.5 

7 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

5.31000000 

Pg'g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

4410.000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

4870.000000 

Pg'g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.06910000 

pg% 

0.5 

H 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

DH 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

743.0000000 

Pg^g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

587.0000000 

t^g 

0.5 

D 

TDP.94-09A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2630.000000 

pg^g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2330.000000 

Pg'g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

75.40000000 

pg/fe 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

74.30000000 

pg/ig 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

72.10000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

134.0000000 

Pg'g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

MI 

NICKEL 

9.16000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.74000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Pg^g 

0.5 

L 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg^g 

0.5 

TDP.94-09A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Pg'g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Pg^g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP.94-09A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

5.94000000 

Pgi'g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

5.68000000 

pg^g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

12.50000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

13.90000000 

Pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Pg'g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Pg/g 

5.0 

D 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II  PI  Data 


SHelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Untt 

Meas 

Depth 

Fla|^ 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

TDP-944)9B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

1440.000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

1520.000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000000 

pg'g 

5.0 

TDP-944)9B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000000 

pg^g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

19.80000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

18.50000000 

pg^g 

5,0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

39700.00000 

pg/g 

5.0 

TDP-944)9B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

33100.00000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-944)9B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/g 

5.0 

TDP.94-09B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

5.52000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

5.00000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

3.43000000 

pg/g 

5.0 

7 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

LT 

2.84000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

5230.000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

4600.000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

5.0 

H 

TDP.94-09B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

5.0 

DH 

TDP-94>09B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

272.0000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

217.0000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

5910.000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3180.000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

89.40000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

54.30000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

101.0000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

201.0000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

9.84000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.74000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

5.0 

L 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP.94-09B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0,44900000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

5-0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

9.34000000 

pg/g 

5.0 

TDP*94-09B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

7.39000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

9.26000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

8.76000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

3050.000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP.94-10A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

28.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

30600.00000 

pg/g 

0.5 

TDP-94.IOA 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 
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Tire  Disposal  Area  ( SWMU 13)  Phase  II  El  Data 


She  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

Chemical  Class:  METALS 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

7.21000000 

0.5 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

9.05000000 

pg/g 

0.5 

7 

TDP-94-10A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

5160.000000 

ps'g 

0.5 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg^g 

0.5 

H 

I 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

784.0000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3740.000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

84.00000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94.10A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

119.0000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

9.35000000 

pg^g 

0.5 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

10.60000000 

pg^g 

0.5 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg'g 

0.5 

L 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg^g 

0.5 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

7.91000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

18.70000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

1710.000000 

pg^g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000000 

pg^g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

16.40000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg'g 

5.0 

TDP-94.IOB 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

32600.00000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg^g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

8.72000000 

pg/g 

5.0 

TDP.94-IOB 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

3.78000000 

pg'g 

5.0 

7 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

6480.000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94.IOB 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg^g 

5.0 

H 

I 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

301.0000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4560.000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

67.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

99.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

10.20000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

5.0 

L 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

TL 

THAUJUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

13.40000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

12.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

2550.000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94.11A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.06000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

23.60000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

32700.00000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-nA 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

3.22000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

8.91000000 

pg/g 

0.5 

7 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

4780.000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

H 

I 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

526.0000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94.IIA 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4400.000000 

pg/g 

0.5 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Flag  Data 

Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

75.10000000 

(ig^g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

71.40000000 

i»g/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

10.30000000 

(ig^g 

0.5 

TDP-94-UA 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

9.24000000 

Hg^g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

v%lz 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vsiz 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

6.59000000 

VZli 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

59.30000000 

vdz 

0.5 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

flg^g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2040.000000 

flg^g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.39000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

23.10000000 

Hg/'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

38500.00000 

MB's 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

ve/z 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

2.66000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

15.70000000 

fig/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

3.94000000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

PE 

IRON 

9760.000000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

vz/z 

5.0 

TDP-94.IIB 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

330.0000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

5700.000000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

101.0000000 

zztz 

5.0 

TDP-94-nB 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

126-0000000 

lig/z 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

12.10000000 

vziz 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

zziz 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vz/z 

5,0 

TDP.94-IIB 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

25.20000000 

vzIz 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

17.20000000 

zziz 

5.0 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

6770.000000 

vz/z 

0.5 

TDP.94-12A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.95000000 

vzIz 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

54.50000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0,42700000 

vziz 

0.5 

TDP-94.12A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

35400.00000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

vziz 

0.5 

TDP.94.12A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

7.61000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

12.40000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

8000.000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.05790000 

vziz 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1560.000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4250.000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

120.0000000 

vziz 

0,5 

TDP.94-12A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

131.0000000 

vziz 

0.5 

TDP.94-12A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

12.60000000 

vziz 

0.5 

TDP-94.12A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

7.98000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vziz 

0.5 
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Tire  Disposal  Area  ( SWMU 13)  Phase  II RI Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flas 

Code 

Data 

Qual 

Chemical  Class:  METALS 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

TL 

THAIXIUM 

LT 

34.30000000 

fig/g 

0.5 

TDP-94.12A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

11.70000000 

PS^g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

30.10000000 

PS^g 

0.5 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

1400.000000 

Pg^g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000000 

Jig/'g 

5,0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

11.60000000 

Hg^g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg^g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

11300.00000 

fig/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg^g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

Mg^g 

5,0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

1.38000000 

Mg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

LT 

2.84000000 

Pg'g 

5.0 

7 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

2230.000000 

Hg'g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

(ig/g 

5.0 

H 

I 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

312.0000000 

fig^g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

1710.000000 

Mg's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

19.80000000 

fig'g 

5,0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

74.50000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

8.16000000 

Mg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg/g 

5.0 

L 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg'g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg'g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

4.47000000 

Jig/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

3.60000000 

5.0 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

8180.000000 

Mg's 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.88000000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

59.30000000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94.13A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

31400.00000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg^g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.39000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

10,90000000 

Hg^g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

8.60000000 

Hg^g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

9770.000000 

Hg^g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg'g 

0.5 

H 

I 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

2050.000000 

Pg'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4420.000000 

^^'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

147.0000000 

Jig'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

165.0000000 

Mg^g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

6.08000000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

10.40000000 

Hg'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34,30000000 

fig^g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

14.10000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

37,20000000 

Mg^g 

0.5 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

fig^g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

844.0000000 

(ig'g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000000 

Hg/g 

5.0 
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Tire  Disposal  Area  ( SWMU 13)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  METALS 


TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

8.40000000 

Hg'g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vs/t 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

14200,00000 

ms's 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

5.0 

TDP.94-13B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

ng^g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

2.12000000 

MS'g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

LT 

2.84000000 

Mg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

1930.000000 

Mg^g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

ve/s, 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

239.0000000 

I'g'g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

1640.000000 

flg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

22.50000000 

vs/s 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

59.10000000 

lig/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.74000000 

ng/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

^g'g 

5.0 

TDP-94.13B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

3.47000000 

Mg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

4.06000000 

Mg/g 

5.0 

TDP-94.14A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

9960.000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4,76000000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

80.10000000 

Mg/g 

0,5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

29400.00000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.65000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

11.90000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

8.30000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

10700.00000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.05730000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

2310.000000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

5040.000000 

Mg/g 

0.5 

TOP-94-14A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

209.0000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

208.0000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

5.98000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

8.45000000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Mg'g 

0,5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94.14A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

15.70000000 

Mg/g 

0.5 

XDP-94-14A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

38.00000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg'g 

5.0 

TOP-94-14B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

2000.000000 

Mg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000000 

Mg/g 

5.0 

’n)P-94-14B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

19.80000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Mg/g 

5.0 

TDP-94.14B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

35200.00000 

Mg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

Mg/g 

5.0 

TDP-94.14B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

9.32000000 

Mg/g 

5.0 

313 


Tire  Disposal  Area  ( SWMU 13)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

Chemical  Class:  METALS 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

LT 

2.84000000 

iig/e 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

6910.000000 

vsis 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

iigle 

5.0 

H 

I 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

314.0000000 

lig/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4150.000000 

fig/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

73.60000000 

iiglg 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

167.0000000 

t>glg 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

4.08000000 

fig/g 

5,0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

tiglg 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19,60000000 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg^g 

5.0 

TDP-94.14B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg^g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

14.50000000 

pg/g 

5,0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

13.70000000 

iig/g 

5.0 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

3790.000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

34.10000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

30500.00000 

pg^g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

Uglg 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

5.82000000 

nils 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

6.71000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

5710.000000 

ns/i 

0,5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

H 

I 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

883.0000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3570.000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

105.0000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

120.0000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

3.87000000 

pg/g 

0.5 

TDP.94-15A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

10.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

nils 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

nils 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

7.75000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

21.70000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

1860.000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.97000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

21.90000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

37300.00000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.08000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

12.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

LT 

2.84000000 

pg/g 

5,0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

8700.000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

5.0 

H 

I 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

315.0000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4120.000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

97.40000000 

pg/g 

5.0 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Unit 

Meas 

Depth 

flag 

Code 

Data 

Qnal 

Chemical  Class:  METALS 

TDP-94-15B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

110.0000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

4.65000000 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94.15B 

EXCV 

cso 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

18.80000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

15.40000000 

pg^g 

5.0 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,23-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pgl'g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYIJ»YDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

TDP-944)1A 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4.DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-OiA 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

TDP-944)1A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

TDP-944)1A 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94^1A 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILlNE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NlTROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

0.5 

TDP.94-OIA 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

TDP.94-OIA 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

ANE. 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP.94-OIA 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 
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Chemical  Class:  SEMIVOLATJLLES 


TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

^g'g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

itg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

t^e/e 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

fig/g 

0.5 

TDP-94^1A 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

flg/S 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

(tg'g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

^g^g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1,30000000 

Hg^g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

(Ig/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Hg'g 

0.5 

TDP-944)1A 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

|ig/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

tie/s 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Hg'g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

tigfs 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

0.08800000 

iig/s 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

i^e/s 

0.5 

TDP-94^1A 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

ngfz 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

iig/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

figig 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

fig/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

fig/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Hg'g 

0.5 

TDP-94^1A 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

^g/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

fig^g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

^g'g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

fig'g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

fig/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

fig^g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRJN 

LT 

0.07900000 

Mg's 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Jlg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

llg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

flglg 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

flglg 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Hg'g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

ng/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

fig/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.09100000 

flglg 

0,5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

flglg 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

flglg 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

fiels 

0.5 

TDP-94^1A 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

flglg 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

flglg 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

flglg 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

flglg 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

flglg 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

flglg 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

fiels 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

flglg 

0-5 
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Tire  Disposal  Area  ( SWMU  IB)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Valne  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATraON 

LT 

0.18000000 

(ig/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

(ig/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

(ig^g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Mg'g 

0,5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Itg^g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Pg^g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,40XATHIANE 

LT 

0.07500000 

Pg^g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

pg^g 

o;5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/'g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Pg'g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/'g 

0.5 

TDP-9«1A 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Pg^g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/'g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Pg^g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

0.07400000 

Pg/'g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Pg^g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

Pg^g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

P»'g 

0.5 

TDP.94-OIA 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2^-BIS{PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

TDP-.94-01A 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1,70000000 

Pg^g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Pg'g 

0.5 

TDP.94-OIA 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHL0R0-1-(2,4-DICHL0R0PHEN 

LT 

0,92000000 

Pg'g 

0.5 

TDP.94-OIA 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg^g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

UNK662 

UNKNOWN 

0.30000000 

Pg'g 

0.5 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

123TCB 

l^^-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

124TCB 

U,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

Pg^g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

tig/s 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

12DPH 

i;i-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

Pg'g 

5.0 

TDP-94^1B 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pgi^g 

5.0 

TDP-94^1B 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg^g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

ps'g 

5.0 

TDP.94-OIB 

EXCV 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

Pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

Pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

nefg 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

nets 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg% 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg^g 

5.0 

TDP.94-OIB 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg^g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

5,0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/e 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

5.0 

TDP.94-OIB 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2.METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

5.0 

TDP-944)1B 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

5.0 

TDP-9-<W)lB 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94^1B 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

3,3^ICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

5.0 

TDP.94-OIB 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

5.0 

TDP.94-OIB 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

5.0 
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Site  Media 


Meas 
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Flag  Data 
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TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

ng/g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

ng/g 

5.0 

TOP-94-01B 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg^g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg^g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94^1B 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg^g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg^g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANIUNE 

ND 

0.13000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHIjOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0-48000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg'g 

5.0 

TDP.94-OIB 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I1  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pg'g 

5.0 

TOP-94-01B 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0-03200000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94^1B 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0,32000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

pg'g 

5.0 

TDP.94-OIB 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

DITH 

DmnANE 

LT 

0.06500000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg'g 

5.0 

TDP-94^1B 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pg'g 

5.0 
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TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

ng^g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

l»g/g 

5.0 

R 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Hg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

»tg/g 

5.0 

R 

TDP-94^1B 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Hg^g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

|ig/g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXEDE 

LT 

0.48000000 

Pg^g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO[l,2^-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

fg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

|ig/g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

fig/g 

5.0 

R 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Hg'g 

5.0 

TDP.94-01B 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

fig/g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

MIREX 

14A,2,2,33A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

ve/z 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

ng'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

ng/g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

(tg/g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

(ig/g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

llg/g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

H»'g 

5.0 

TDP-944)1B 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,44DXATHIANE 

LT 

0.07500000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

032000000 

Hg^g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg'g 

5.0 

R 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vz/z 

5.0 

R 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

zz/z 

5.0 

R 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

PCB24g 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

zziz 

5.0 

R 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

zz/z 

5.0 

R 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94^1B 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2,2.BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

zz/z 

5.0 

TOP-94-01B 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

UNK610 

UNKNOWN 

0.50000000 

zz/z 

5.0 

S 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

LINK642 

UNKNOWN 

1.00000000 

zz/z 

5.0 

S 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

UNK657 

UNKNOWN 

0.30000000 

zz/z 

5.0 

S 

TDP-94-01B 

EXCV 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

0.40000000 

zz/z 

5.0 

S 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

123TCB 

U3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

zz/z 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

124TCB 

1^,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

zz/z 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

zz/z 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0,52000000 

zz/z 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

zz/z 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

zz/z 

0.5 

R 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

zz/z 

0.5 
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TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

fig^g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

Hg^g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3,00000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

Hg^g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

^g/g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

Hg'g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

Hg^g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

Hg'g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTOALENE 

LT 

0.24000000 

Hg'g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NrrROANILlNE 

ND 

3.10000000 

(ig^g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

(ig/g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

t*g/g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

»ig/g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

Jig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINnRO-2-CRESOL 

LT 

0,80000000 

Jig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Jig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Jig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Jig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

Jig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

Jig's 

0,5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

Jig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Jig's 

0.5 

TDP-944)2A 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Jig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Jig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Jig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Jig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0,03300000 

Jig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Jig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Jig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Jig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

Jig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Jig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

Jig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Jig's 

0.5 

TDP-94^2A 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Jig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Jig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Jig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Jig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Jig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Jig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

BENZrO 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Jig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Jig's 

0.5 

TDP.94-02A 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Jig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Jig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Jig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Jig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Jig's 

0.5 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II  RIData 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

jig/g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

vs/s 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

ng'g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

CPMS 

4XHIX)ROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

Hg/g 

0.5 

TDP~94-02A 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

(igi'g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

v^e. 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

ng/g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

(Ig/g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

0.5 

TDP-94^2A 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

ltg/g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

ne'g 

0.5 

TDP-9«2A 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

(‘g'g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

(ig^g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

it&'g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

fig/g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

fig/g 

0.5 

TDP-94^2A 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

(ig'g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

ENDRK 

ENDRIN 

LT 

130000000 

f^g 

0.5 

TDP-9«2A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

0.5 

TDP-9«2A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Vi/Z 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

vz/z 

0.5 

TDP-944)2A 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.05300000 

vz/z 

0.5 

TDP-944)2A 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94^2A 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

vz/z 

0.5 

TDP.9«2A 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A,2^^3A4,5,5,5A5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94^2A 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94^2A 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

vz/z 

0.5 

Flag  Data 

Code  Qnal 


R 

R 


R 


R 

R 

R 

R 

R 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 

Site  ID  Type  Type _ _ 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TDP-94^2A  EXCV  CSO  PHENO 

TDP-94-02A  EXCV  CSO  PPDDD 

TDP-94-02A  EXCV  CSO  PPDDE 

TDP-94-02A  EXCV  CSO  PPDDT 

TDP-94-02A  EXCV  CSO  PRTHN 

TDP-94-02A  EXCV  CSO  PYR 

TDP-94-02A  EXCV  CSO  SUPON 

TDP-94-02A  EXCV  CSO  TXPHE 

XDP-94-02A  EXCV  CSO  UNK524 

TDP-94-02A  EXCV  CSO  UNK657 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  123TCB 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  124TCB 

TDP-944I2B  EXCV  CSO  12E)CLB 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  12DPH 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  13DCLB 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  13DNB 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  14DCLB 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  236TCP 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  245TCP 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  246TCP 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  24DCLP 

XDP-94-02B  EXCV  CSO  24DMP 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  24DNP 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  24DNT 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  26DNA 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  26DNT 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  2CLP 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  2CNAP 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  2MNAP 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  2MP 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  2NANE- 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  2NP 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  33DCBD 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  35DNA 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  3NANIL 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  3NT 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  46DN2C 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  4BRPPE 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  4CANIL 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  4CL3C 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  4CLPPE 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  4MP 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  4NANBL 

TDP-944)2B  EXCV  CSO  4NP 

TDP-944)2B  EXCV  CSO  ABHC 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  AENSLF 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  ALDRN 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  ANAPN 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  ANAPY 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  ANIL 

TDP-94-02B  EXCV  CSO  ANTRC 

TnP.944)2B  EXCV  CSO  ATZ 


Test  Name 


Meas  Unit 

Bool  Value  Meas 


PHENOL 


PARATHION  LT 

PYRENE  LT 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN  LT 
TOXAPHENE  LT 

UNKNOWN 
UNKNOWN 

IA3-TRICHLOROBENZENE  LT 

1A4-TRICHLOROBENZENE  LT 

1.2- DICHLOROBENZENE  LT 

1.2- DIPHENYLHYDRAZINE  LT 

U-DICHLOROBENZENE  LT 

1.3- DINITROBENZENE  ND 

1.4- DICHLOROBENZENE  LT 

23,6-TRICHLOROPHENOL  LT 

2.4.5- TRICHLOROPHENOL  LT 

2.4.6- TRICHLOROPHENOL  LT 

2.4- DICHLOROPHENOL  LT 

2.4- DIMETHYLPHENOL  LT 

2.4- DINITROPHENOL  LT 

2.4- DINrrROTOLUENE  LT 

2.6- DINITROANILlNE  LT 

2.6- DINrrROTOLUENE  LT 

2-CHLOROPHENOL  LT 

2-CHLORONAPHTHALENE  LT 

2-METHYLNAPHTHALENE  LT 

2-METHYLPHENOL  LT 

2-NITROANILINE  ND 

2- NrrROPHENOL  LT 

3,3-CICHLOROBENZIDINE  LT 

3.5- DINITROANILINE  LT 

3- NnROANILINE  LT 

3- NITROTOLUENE  LT 

4.6- DINrrRO-2-CRESOL  LT 

4- BROMOPHENYLPHENYL  ETHER  LT 

4-CHLOROANILINE  ND 

4-CHLORO-3-CRESOL  LT 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  LT 

4-METHYLPHENOL  LT 

4-NlTROANILlNE  NT 

4-NITROPHENOL  LT 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 
ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ALDRIN  LT 

ACENEPHTHENE  LT 

ACENAPHTHYLENE  LT 

ANILINE  ND 

ANTHRACENE  LT 

ATTIAZINE  LT 


LT 

0.05200000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.06400000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.06SOOOOO 

pg^g 

0.5 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.70000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.08300000 

uglg 

0.5 

LT 

0.92000000 

pg^g 

0.5 

LT 

12.00000000 

pg/g 

0.5 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.03200000 

pg'g 

5.0 

LT 

0.22000000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.04200000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.52000000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.04200000 

pg/g 

5.0 

ND 

0.63000000 

pg^g 

5.0 

LT 

0.03400000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.62000000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.49000000 

pg^g 

5.0 

LT 

0.06100000 

pg'g 

5.0 

LT 

0.06500000 

pg/g 

5.0 

LT 

3.00000000 

pg'g 

5.0 

LT 

4.70000000 

pg/g 

5.0 

LT 

1.40000000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.57000000 

pg^g 

5.0 

LT 

0.32000000 

pg'g 

5.0 

LT 

0.05500000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.24000000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.09800000 

pg^g 

5.0 

ND 

3.10000000 

pg'g 

5.0 

LT 

1.10000000 

pg/g 

5.0 

LT 

1.60000000 

pg/g 

5.0 

LT 

1.60000000 

pg/g 

5.0 

LT 

3.00000000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.34000000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.80000000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.04100000 

pg/g 

5.0 

ND 

0.63000000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.93000000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.17000000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.24000000 

pg/g 

5.0 

ND 

3.10000000 

pg/g 

5.0 

LT 

3.30000000 

pg/g 

5.0 

LT 

1.30000000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.40000000 

pg/g 

5.0 

LT 

1.30000000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.04100000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.03300000 

pg/g 

5.0 

ND 

0.13000000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.71000000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.06500000 

pg/g 

5.0 
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Tire  Di:^osal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

vrl% 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

i»g% 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

(»g/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0,31000000 

l(g/g 

5.0 

TX)P-94«02B 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

(Ig^g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

v^z 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

vziz 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

v^z 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

v^z 

5.0 

TDP-94^2B 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

vziz 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

vs/z 

5.0 

TDP.94-02B 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

vz/z 

5.0 

TDP-9«2B 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

vziz 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

zztz 

5.0 

TDP-94^2B 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

zz/z 

5.0 

TDP-9«2B 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

zz/z 

5.0 

TDP-9«2B 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

zz/z 

5.0 

TDP.94-02B 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

zztz 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

zz/z 

5.0 

TDP-94^2B 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

zztz 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94^2B 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1^^-C.D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

zz/z 

5.0 

TOP-94-02B 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

zziz 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1,1A^,23,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

zz/z 

5.0 
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Tire  Disposal  Area  ( SWMU 13)  Phase  II RI Data 


Site  Media 

Type  Type 


Meas  Unit 

Bool  Value  Meas 


Chemical  Class:  SEMIVOLATIL.ES 


Flag  Data 

Depth  Code  Qual 


TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

MS^g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-EOTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

|ig/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

(ig/g 

5,0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

(ig/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

Pg'g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Pg^g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Pg^g 

5.0 

R 

Tr)P-9«2B 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Pg^g 

5.0 

R 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Pg/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Pg/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

Pg/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94^2B 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

UNK610 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

5.0 

S 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

UNK642 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

5.0 

S 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

UNK657 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

5.0 

S 

TDP-94-03A 

EXCV 

CSO 

123TCB 

U^TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

1,2-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

CSO 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DlNITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-03A 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4.5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

TDP-9«3A 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DlMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DlNrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

TDP-9«3A 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-03A 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II  PI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIV OLATILES 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHAIATE 

LT 

0.23000000 

ng'g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

ng/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pg'g 

0.5 

R 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

vsl% 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

ng^g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

(tg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C.D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

flg'g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

(ig/g 

0.5 

R 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

MIREX 

14A5,2^^A4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94^3A 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

Hg^g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Pg'g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NTIROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

fig'g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

Hg^g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

lig^g 

0.5 

TDP-94^3A 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig'g 

0.5 

R 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

(ig/g 

0.5 

R 

'TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Pg'g 

0.5 

R 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

jig/g 

0.5 

R 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

0.5 

R 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

jig/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

fig/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0,06800000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

vzJz 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

vziz 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

vztz 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

zzfz 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

UNK524 

UNKNOWN 

0.40000000 

ne/s 

0.5 

S 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

UNK526 

UNKNOWN 

0.80000000 

PS'g 

0.5 

S 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

UNK528 

UNKNOWN 

0.80000000 

Hg^g 

0.5 

S 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

UNK530 

UNKNOWN 

0.40000000 

zz/z 

0.5 

S 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

UNK537 

UNKNOWN 

0.40000000 

tig/z 

0.5 

S 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2^-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

tigfz 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Mg'g 

5.0 

TDP.94-03B 

EXCV 

cso 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

tizfz 

5.0 

Data 

Qnal 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TDP-94^3B 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Mg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0,03200000 

Pg'g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0,52000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-9«3B 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYXMETHYL 

LT 

0.09700000 

Fg^g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DffiENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Fg/g 

5.0 

R 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

uooooooo 

Fg/g 

5.0 

R 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-CJ)]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Fg/g 

5.0 

R 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

MIREX 

1.1A,2,2A3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94^3B 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Fg/g 

5.0 

R 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 

ND 

0.32000000 

Fg/g 

5.0 

R 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Fg/g 

5.0 

R 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Fg/g 

5.0 

R 

TDP-94-03B 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Fg/g 

5.0 

R 

TDP-94^3B 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Fg/g 

5.0 

Data 

Qual 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II  HI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Meas 
Bool  Value 


Flag  Data 

Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

XDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

XDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

XDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

XDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ANAPY 

ANIL 

ANTRC 

ATZ 

B2CEX 

B2CIPE 

B2CLEE 

B2EHP 

BAANT 

BAPYR 

BBFAN 

BBHC 

BBZP 

BENSLF 

BENZID 

BENZO 

BGHIPY 

BKFAN 

BZALC 

CHRY 

CL6BZ 

CL6CP 

CL6ET 

CLDAN 

CPMS 

CPMSO 

CPMS02 

DBAHA 

DBCP 

DBHC 

DBZFU 

DCPD 

DDVP 

DEP 

DITH 

DLDRN 

DMP 

DNBP 

DNOP 

ENDRN 

ENDRN 

ENDRN 

ESFS04 

FAMPH 

FANT 

FLRENE 

HCBD 

HPCL 

HPCLE 

ICDPYR 

ISODR 


ACENEPHTHENE  LT 

ACENAPHTHYLENE  LT 

ANILINE  ND 

ANTHRACENE  LT 

ATRAZINE  LT 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  LT 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  LT 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER  LT 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE  LT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE  LT 

BENZO  [A]  PYRENE  LT 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE  LT 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 
BUTYLBENZYL  PHTHALATE  LT 

BETA-ENDOSULFAN  LT 

BENZIDINE  ND 

BENZOIC  ACID  ND 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE  LT 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE  LT 

BENZYL  ALCOHOL  LT 

CHRYSENE  LT 

HEXACHLOROBENZENE  LT 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN  LT 
HEXACHLOROETHANE  LT 

CHLORDANE  LT 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  LT 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  LT 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  LT 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE  LT 

DIBROMOCHLOROPROPANE  LT 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 
DIBENZOFURAN  LT 

DICYCLOPENTADIENE  LT 

VAPONA  LT 

DIETHYL  PHTHALATE  LT 

DmHANE  LT 

DIELDRIN  LT 

DIMETHYL  PHTHALATE  LT 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE  LT 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE  LT 

ENDRIN  LT 

ENDRIN  ALDEHYDE  LT 

ENDRIN  KETONE  ND 

ENDOSULFAN  SUITATE  LT 

FAMOPHOS  NE 

FLUORANTHENE  LT 

FLUORENE  LT 

HEXACHLOROBUTADIENE  LT 

HEPTACHLOR  LT 

HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

INDENO  [l;2,3-C,D]  PYRENE  LT 

ISODRIN  LT 


LT 

0.04100000 

Hg/g 

0,5 

LT 

0.03300000 

(ig/g 

0.5 

ND 

0.13000000 

HS'g 

0.5 

LT 

0.71000000 

Mg's 

0.5 

LT 

0.06500000 

^g/g 

0.5 

LT 

0.19000000 

V^% 

0.5 

LT 

0.44000000 

(ig/g 

0.5 

LT 

0.36000000 

lig'g 

0.5 

LT 

0.48000000 

Hg/g 

0.5 

LT 

0.04100000 

Mg^g 

0.5 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

0.5 

LT 

0.31000000 

V^g 

0.5 

LT 

130000000 

Hg'g 

0.5 

LT 

1.80000000 

l^S/S 

0.5 

LT 

2.40000000 

\xg/g 

0.5 

ND 

0.13000000 

Hgfg 

0.5 

ND 

3.10000000 

Hg/g 

0.5 

LT 

0.18000000 

tig/g 

0.5 

LT 

0.13000000 

^g/g 

0.5 

LT 

0.03200000 

^g'g 

0.5 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

0.5 

LT 

0.08000000 

iig/g 

0.5 

LT 

0.52000000 

Hg/g 

0,5 

LT 

1.80000000 

Mg'g 

0.5 

LT 

0.68000000 

Hg/g 

0.5 

LT 

0.09700000 

Mg'g 

0.5 

LT 

0.32000000 

figfg 

0.5 

LT 

0.06600000 

Hg/g 

0.5 

LT 

0.31000000 

\igfg 

0.5 

LT 

0.07100000 

\ig/g 

0.5 

LT 

0.21000000 

\ig/g 

0.5 

LT 

0.38000000 

(*g^g 

0.5 

LT 

0.57000000 

ligfg 

0.5 

LT 

0.06800000 

lig/g 

0.5 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

0.5 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

0.5 

LT 

0.07900000 

\igtg 

0.5 

LT 

0.06300000 

Hg/g 

0.5 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

0.5 

LT 

0.23000000 

^g/g 

0.5 

LT 

1.30000000 

Hg'g 

0.5 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

0.5 

ND 

0.28000000 

M&'g 

0.5 

LT 

1.20000000 

Mg/g 

0.5 

ND 

1.30000000 

lig/g 

0.5 

LT 

0.03200000 

lig/g 

0.5 

LT 

0.06500000 

tig/g 

0.5 

LT 

0.97000000 

Hgtg 

0.5 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

0.5 

LT 

0.48000000 

figfg 

0.5 

LT 

2.40000000 

^g'g 

0.5 

LT 

0.48000000 

Hg/g 

0.5 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

il 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

(ig/g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

(»g/g 

0.5 

R 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

vsiz. 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

flg^g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,XA,2.2^^A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NrniOSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

vs/e. 

0.5 

TDP-944)4A 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

pg/g 

0.5 

TDP-94^4A 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/'g 

0.5 

R 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 

ND 

0.32000000 

Vi/Z. 

0.5 

R 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

TDP-94^4A 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

0.5 

TDP-944)4A 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHL0R0^1-(2,4-DICHL0R0PHEN 

LT 

0.92000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

UNK523 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

UNK524 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg'g 

0.5 

S 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

UNK526 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

0.5 

S 

TDP.94-04A 

EXCV 

cso 

UNK526 

UNKNOWN 

0.70000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

UNK528 

UNKNOWN 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

S 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

UNK530 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

S 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

XJNK537 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

TDP-944)4B 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94^4B 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5.TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

5.0 

TDP-94^4B 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

5.0 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II  HI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

(ig/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

ng^g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0,24000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

2MP 

2.METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

Mg'g 

5.0 

TDP-944)4B 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Kg/g 

5.0 

TDP-944)4B 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

gg'g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

fig/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

gg'g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

gg'g 

5.0 

TDP-94^4B 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0,93000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

(ig/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

(ig/g 

5.0 

TDP.94-04B 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

gg'g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

gg'g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

gg^g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

gg'g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2<:HL0R0IS0PR0PYL) 

LT 

0.44000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

gg/g 

5,0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2.ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

gg/g 

5,0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

BGHIPy 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0,08000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94^4B 

EXCV 

CSO 

CPMS 

44:iHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0,07100000 

gg/g 

5.0 
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Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

v^el% 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

0.36000000 

HS'g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Hg'g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Hg^g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

|»g/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

Hg'g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

(ig/g 

5.0 

TOP.94-04B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

^©'g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Hg'g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Hg^g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

tig/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

tig/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Vi/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

|ig/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

»ig/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

vs/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

ftg^g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

wig 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

w/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A2,2,3,3A4,5,5,5A5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

w/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

w/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

V^glg 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

w/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

wig 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

wig 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

wig 

5.0 

TDP*94-04B 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

wig 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

wig 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

ligig 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

wig 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

wig 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

wig 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 

ND 

0.32000000 

wig 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

wig 

5.0 

TDP-944)4B 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

wig 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

wig 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

wig 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

wig 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

wig 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

ligig 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

wig 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATmON 

LT 

1.70000000 

wig 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

wig 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-H2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

wig 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

wig 

5.0 
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She  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

UNK530 

UNKNOWN 

0.50000000 

Hg/g 

5.0 

S 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

UNK537 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

5.0 

S 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

UNK537 

UNKNOWN 

1.00000000 

P&'g 

5.0 

D 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

UNK643 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg'g 

5.0 

S 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2^-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

124TCB 

u,4-trichlorobenzene 

LT 

0.22000000 

PS^g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

12DPH 

1.2-DIPHENYLHyDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

236TCP 

23.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-944)5A 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2ADINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6.DINITROANE.INE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2.CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

33DCBD 

1 

1 

I 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0,5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

TDP-944)5A 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXdV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

4CL3C 

4^HLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

44:hlorophenylphenyl 

LT 

0.17000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0,13000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0,19000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHIjOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROE’rHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

Data 

Qoal 
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Site  ID 


Site 

Type 


Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data 


Media 

Type 


Chemical  Class:  SEMIVOLATJJLES 


TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

ng/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

ftg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

l.SOOOOOOO 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

(ig/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

|»g/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

(ig/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

fig/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

gg'g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

gg'g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

gg/'g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

gg'g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

gg'g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

gg/g 

0.5 

TDP.94-05A 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

gg/g 

0.5 

TDP.94-05A 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

gg^g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

gg/'g 

0.5 

TDP.94-05A 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

gg/'g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

DITH 

DPIHIANE 

LT 

0.06500000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

gs'g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

gg'g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DLN-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,23-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94^5A 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1,1A2,2,3,3A4,5,5,5A5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

gg/g 

0.5 

TDP-9«5A 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  Dff HENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

gg/g 

0.5 
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- ^  Sfcdu  ^  ^  ^ 

SiteO) _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code _ Qud 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

OXAT 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

PCB016 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

PCB221 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

PCB232 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

PCB242 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

PCB24g 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

PCB254 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

PCB260 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

PCB262 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

PCP 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

PHANT 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

PHENO 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

TDP-94^5A 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

PYR 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

SUPON 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

UNK523 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

UNK524 

TDP-94^5A 

EXCV 

CSO 

UNK525 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

UNK526 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

UNK526 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

UNK528 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

UNK528 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

UNK530 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

UNK530 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

123TCB 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

124TCB 

TDP-94^5B 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

12DPH 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

13DNB 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

236TCP 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

245TCP 

TOP-94-05B 

EXCV 

CSO 

246TCP 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

24DMP 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

24DNP 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

26DNA 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

2CLP 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

2MP 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

2NANEL 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

2NP 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

35DNA 

1,4-OXATHIANE  LT 

PCB 1016  LT 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

PCB  1260  LT 

PCB  1262  LT 

PENTACHLOROPHENOL  LT 

PHENANTHRENE  LT 

PHENOL  LT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.  LT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  LT 
2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.  LT 
PARATHION  LT 

PYRENE  LT 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN  LT 
TOXAPHENE  LT 


UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 


1^3-TRICHLOROBENZENE  LT 

1A4-TRICHLOROBENZENE  LT 

1.2- DICHLOROBENZENE  LT 

I^DIPHENYLHYDRAZINE  LT 

I>DICHLOROBENZENE  LT 

1.3- DINrrROBENZENE  ND 

1.4- DICHLOROBENZENE  LT 

23,6-TRICHLOROPHENOL  LT 

2.4.5- TRICHLOROPHENOL  LT 

2.4.6- TRICHLOROPHENOL  LT 

2.4- DICHLOROPHENOL  LT 

2.4- DIMETHYLPHENOL  LT 

2.4- DINlTROPHENOL  LT 

2.4- DINrrROTOLUENE  LT 

2.6- DINITROANILINE  LT 

2.6- DINITROTOLUENE  LT 

2-CHLOROPHENOL  LT 

2-CHLORONAPHTHALENE  LT 

2-METHYLNAPHTHALENE  LT 

2-METHYLPHENOL  LT 

2-NITROANILINE  ND 

2-NITROPHENOL  LT 

3,3-CICHLOROBENZIDINE  LT 

3.5- DINrrROANILINE  LT 


0.07500000 

fig/g 

0.5 

0.32000000 

Mg/g 

0.5 

0.32000000 

Mg/g 

0.5 

R 

0.32000000 

liglS 

0.5 

R 

0.32000000 

(ig/g 

0.5 

R 

0.32000000 

tig/s 

0.5 

R 

0.32000000 

figs 

0.5 

R 

0.79000000 

vgz 

0.5 

6.30000000 

Hg/g 

0.5 

0.76000000 

|ig/g 

0,5 

0.03200000 

Itg/g 

0.5 

0.05200000 

Mg/g 

0.5 

0.06400000 

vgz 

0.5 

0.06800000 

Hg/g 

0,5 

0.10000000 

(ig/g 

0.5 

1.70000000 

Mg/g 

0.5 

0.08300000 

Mg/g 

0.5 

0.92000000 

pg/g 

0.5 

12.00000000 

Hg/g 

0.5 

0.30000000 

vgz 

0.5 

S 

2.00000000 

Pg'g 

0.5 

S 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

0.30000000 

Pg/g 

0.5 

S 

0.90000000 

pg/g 

0.5 

D 

0.30000000 

pg/g 

0,5 

S 

1.00000000 

Pg^g 

0.5 

D 

0.50000000 

Pg'g 

0.5 

S 

0.40000000 

pg^g 

0,5 

D 

0.03200000 

Pg'g 

5.0 

0.22000000 

pg/g 

5.0 

0.04200000 

Pg'g 

5.0 

0.52000000 

Pg'g 

5.0 

0.04200000 

pg/g 

5.0 

0,63000000 

pg^g 

5.0 

R 

0.03400000 

Pg'g 

5.0 

0.62000000 

Pg/g 

5.0 

0.49000000 

pg/g 

5.0 

0.06100000 

Pg'g 

5,0 

0.06500000 

pg/g 

5.0 

3.00000000 

pg/g 

5.0 

4.70000000 

Pg'g 

5.0 

1.40000000 

pg/g 

5.0 

0.57000000 

Pg/g 

5.0 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

0.05500000 

pg/g 

5.0 

0.24000000 

pg/g 

5.0 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

0.09800000 

pg/g 

5.0 

3.10000000 

Pg'g 

5.0 

R 

1.10000000 

Pg'g 

5.0 

1.60000000 

pg/g 

5.0 

1.60000000 

pg/g 

5.0 
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Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLAXILES 


TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

ng/g 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

flg'g 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

Mg/g 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

((g/g 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Mg/g 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHIJORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

fts/S 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-Ni1kO  ANILINE 

ND 

3.10000000 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

v-ziz 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

vziz 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

vziz 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

V^Z 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

|ig/g 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

^g('g 

5.0 

TDp.94^5B 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

|ig/g 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

V^Z 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

vztz 

5,0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

vz/z 

5.0 

TDP-9«5B 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

v-ziz 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2.ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

V^Z 

5.0 

TDP-94^5B 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

vzIz 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Mg/g 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

vziz 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

vziz 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

vziz 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

vziz 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0,08000000 

vziz 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

vziz 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

vziz 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

vziz 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

vziz 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0,06600000 

vz/z 

5,0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

vziz 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

vziz 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

vziz 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

vz/z 

5.0 

TX)P-94-05B 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

vziz 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

vziz 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

vziz 

5.0 
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Tire  Disposal  Area  ( SWMU 13)  Phase  II  HI  Data 

- NMta  ^  ^  ^  ^  ^ 

Site  10 _ Type  Type _ Test  Name _ Bod  Value  Meas  Depfli _ Co^ 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILiES 


TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

DNOP 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

FANT 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

ELRENE 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

HCBD 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

HPCL 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

ISODR 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

TDP-94^5B 

EXCV 

CSO 

KEP 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

LIN 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

MIREX 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

NAP 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

NB 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

NNDME 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

OXAT 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

PCB016 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

PCB221 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

PCB232 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

PCB242 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

PCB248 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

PCB254 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

PCB260 

TI>P-94-05B 

EXCV 

CSO 

PCB262 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

PCP 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

PHANT 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

PHENO 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

PYR 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

SUPON 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

UNK530 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

UNK537 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

UNK537 

TDP-94-05B 

EXCV 

CSO 

UNK643 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

123TCB 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

124TCB 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

12DPH 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE  LT 

ENDRIN  LT 

ENDRIN  ALDEHYDE  LT 

ENDRIN  KETONE  ND 

ENDOSULFAN  SULFATE  LT 

FAMOPHOS  ND 

FLUORANTHENE  LT 

FLUORENE  LT 

HEXACHLOROBUTADIENE  LT 

HEPTACHLOR  LT 

HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

INDENO  [  W-C,D]  PYRENE  LT 

ISODRIN  LT 

ISOPHORONE  LT 

KEPONE  ND 

LINDANE  LT 

METHOXYCHLOR  LT 

1,1A^,2,33A4,5,5,5A5B,6-DECACH  LT 
MALATHION  LT 

NAPHTHALENE  LT 

NITROBENZENE  LT 

N-NITROSODIMETHYLA3SIINE  LT 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE  LT 

N-NTTROSODIPHENYLAMINE  LT 

1,4-OXATHIANE  LT 

PCB 1016  LT 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

PCB  1260  LT 

PCB  1262  LT 

PENTACHLOROPHENOL  LT 

PHENANTHRENE  LT 

PHENOL  LT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L  LT 
2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,  LT 
2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.  LT 
PARATHION  LT 

PYRENE  LT 

2-CHL0R0-1-<2,4-DICHL0R0PHEN  LT 
TOXAPHENE  LT 


IR^KNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

U>TRICHLOROBENZENE  LT 

1A4-TRICHLOROBENZENE  LT 

U-DICHLOROBENZENE  LT 

l^DIPHENYLHYDRAZINE  LT 

U-DICHLOROBENZENE  LT 


0.23000000 

ng/g 

5.0 

1.30000000 

Mg/g 

5-0 

1.80000000 

lig/g 

5.0 

0.28000000 

fig/g 

5.0 

R 

1.20000000 

ns/g 

5.0 

1.30000000 

Pg/g 

5.0 

R 

0.03200000 

ng/s 

5.0 

0.06500000 

ns/g 

5.0 

0.97000000 

vsl% 

5.0 

0.24000000 

Pg'g 

5.0 

0.48000000 

vsiz 

5.0 

2.40000000 

pg^g 

5.0 

0.48000000 

pg'g 

5.0 

0.39000000 

pg/g 

5.0 

1.30000000 

vstz 

5.0 

R 

0.10000000 

pg'g 

5.0 

0.26000000 

pg'g 

5.0 

0.14000000 

pg/g 

5.0 

0.18000000 

pg'g 

5.0 

0.74000000 

pg'g 

5.0 

1.80000000 

pg'g 

5.0 

0.46000000 

pg'g 

5.0 

1.10000000 

pg'g 

5.0 

0.29000000 

pg'g 

5.0 

0.07500000 

pg'g 

5.0 

0.32000000 

pg^g 

5.0 

0.32000000 

v-tiz 

5.0 

R 

0.32000000 

v-ziz 

5.0 

R 

0.32000000 

pg'g 

5.0 

R 

0.32000000 

v-ziz 

5.0 

R 

0.32000000 

pg'g 

5.0 

R 

0.79000000 

v-ziz 

5.0 

6.30000000 

pg'g 

5.0 

0.76000000 

z-ziz 

5.0 

0.03200000 

zz/z 

5.0 

0.05200000 

pg'g 

5.0 

0.06400000 

pg'g 

5.0 

0.06800000 

pg'g 

5.0 

0.10000000 

pg'g 

5.0 

1.70000000 

pg'g 

5.0 

0.08300000 

pg'g 

5,0 

0.92000000 

pg'g 

5.0 

12.00000000 

pg'g 

5.0 

0.80000000 

pg'g 

5.0 

S 

0.30000000 

pg'g 

5.0 

S 

2.00000000 

pg'g 

5.0 

D 

0.30000000 

pg'g 

5.0 

S 

0.03200000 

pg'g 

0.5 

0.22000000 

pg'g 

0.5 

0.04200000 

pg'g 

0.5 

0.52000000 

pg'g 

0.5 

0.04200000 

pg'g 

0.5 

Data 

Qnal 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qnal 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

(tg/g 

0.5 

TOP-94-06A 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

HS^g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

i^e/s 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

iisfs 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Hgtg 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

lig/e 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

Mg's 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

iig/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

ng^g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

(ig/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

t^g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

ng/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

ng/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

iig/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

Dim 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Mg^g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

^lg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

ixg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

figtg 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

llg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

ng/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

ligig 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

flg/g 

0.5 

R 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

llg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

130000000 

llg/g 

0.5 

R 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

v-g/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

\Lg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

llg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

llg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Jlg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

vg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

^g/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

llg/g 

0.5 

R 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

ng/g 

0,5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1,1A2,23.3A4.5,5,5A5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

\lg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB 1016 

LT 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

R 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

R 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

R 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

R 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

R 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Hg/g 

0.5 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II  PI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOIATILES 


TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

flg'g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l. 

LT 

0.10000000 

Mg's 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

)te/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

ng/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-{2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

wlz 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

ng/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

UNK530 

UNKNOWN 

1.00000000 

ng/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

UNK537 

UNKNOWN 

0.40000000 

(Ig/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

CSO 

UNK537 

UNKNOWN 

1.00000000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1,23-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

ng'g 

5.0 

TDP-94^6B 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

12DPH 

13-BIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

^zlz 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

I3.DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

ggiz 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

v^z 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Mg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

ng^g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

ng/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

V-^Z 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

v-ziz 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

v-z/z 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DINTrROANILINE 

LT 

0.57000000 

Hg/’g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

(ig^g 

5.0 

TDP.94-O6B 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

(ig^g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

(ig/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

V^Z 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

v^z 

5.0 

TDP.94-O6B 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

liZfz 

5.0 

TDP*94-06B 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

HgfZ 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000 

ng/z 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

Hgfg 

5.0 

TOP-94-06B 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

Jig/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0,80000000 

Hg/z 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

fig/z 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

fig/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

vziz 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

ng'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Mg^g 

5.0 

TDP-94^6B 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

(ig'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

vzjz 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

g.glz 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

g-g/Z 

5.0 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II  HI  Data 

Media  ~  Unit  iig  Data. 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vaiae  Meas  Depth  Code  Qaal 


Chemical  Class:  SEMIVOLAT.LLES 


TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANE-INE 

ND 

0.13000000 

PS's 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

PS's 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

ng/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXy) 

LT 

0.19000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Mg^g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

Me'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXyL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

iigfg 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Vigfg 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

tig/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

ne/e 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Fg/g 

5.0 

TDP.94-O6B 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSUUFAN 

LT 

2.40000000 

Fg/'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Fg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Fg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Fg^g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Fg^g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Fgife 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Fg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Fg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Fg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

fig/g 

5.0 

’IT)P-94-06B 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

Fg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

Fg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Fg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Fg^g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Fg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Fg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

PITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Fg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Fg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

\ig/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

lig/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

iig/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Fg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Hgfg 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

fig/'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Fg/g 

5.0 

TDP.94-O6B 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Fg/g 

5.0 

TDP.94^6B 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO[1.2,3-CJ>]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Fg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Fg/g 

5.0 
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Tire  Disposal  Area  ( SWMU 13)  Phase  II RI Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

PS'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

(Ig/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1,1A2,2,3,3A4,5,5,5A5B,6.DECACH 

LT 

0.14000000 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0,18000000 

pg/'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

pg^g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

pg^g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0,32000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l. 

LT 

0.10000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2^HLORO-l-{2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

TJNK530 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

5.0 

S 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

TJNK537 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

5.0 

S 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

UNK537 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-06B 

EXCV 

CSO 

UNK548 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

5.0 

S 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

TDP.94-07A 

EXCV 

CSO 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

TDP.94-07A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3.DINITR0BENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

MDCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

TDP.94-07A 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4.DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

TDP-944)7A 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94^7A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6.DINITROTOLUENE 

LT 

0,32000000 

pg/g 

0.5 

TDP.94-07A 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

TDP-9«7A 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 
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Site  Media 

Type  Type 


Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data 


Meas  Unit 

;  Test  Name  Bool  Value _ Meas 


Flag  Data 

Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  SEIVIIVOLATILES 


TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

Mg^g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

3>CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

Mg's 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

Mg's 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

fig/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

fig/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHIjOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

Mg^g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

|ig/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Fg/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Jig/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Jig/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Mg'g 

0.5 

TDP.94-07A 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Mg's 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXy) 

LT 

0.19000000 

Jig/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Jig/g 

0.5 

TDP-94^7A 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

(ig/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

(Xg/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

fig^g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

(ig/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

fxg/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,iy]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Hg^g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

fig/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Fg'g 

0.5 

lT)P-94-07A 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Hg^g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

fig/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

fig^g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Fg^g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Fg^g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

Fg'g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

Fg'g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

Fg'g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Fg/g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Fg'g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Fg'g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

Fg'g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Fg'g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Fg'g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Fg'g 

0.5 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Deptii 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIV OIAXILES 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

vsl% 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

(Ig/g 

0.5 

TDP.94-07A 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

vzlz 

0.5 

TDP-944)7A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRJN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

zz/z 

0.5 

R 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

vz/z 

0.5 

R 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

zz/z 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

zz/z 

0.5 

TDP.94-07A 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

zz/z 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

zziz 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

zz/z 

0.5 

R 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

zziz 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A,2,2,33A4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

zz/z 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

zz/z 

0.5 

TDP-94^7A 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

zz/z 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

zz/z 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

zztz 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

zziz 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

zz/z 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

zzIz 

0.5 

R 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

zzIz 

0.5 

R 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

zz/z 

0.5 

R 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

zz/z 

0.5 

R 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

zz/z 

0.5 

R 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

zz/z 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

zz/z 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

zziz 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

zziz 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

zziz 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

zziz 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

zz/z 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHIX)ROPHENYL)-l. 

LT 

0.10000000 

zziz 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1,70000000 

zz/z 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

PYR. 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

zziz 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

zziz 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

zz/z 

0.5 

TDP-94^7A 

EXCV 

cso 

UNK530 

UNKNOWN 

0.80000000 

zz/z 

0.5 

S 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

UNK537 

UNKNOWN 

0.80000000 

zz/z 

0.5 

S 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

UNK643 

UNKNOWN 

0.30000000 

zz/z 

0.5 

S 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

UNK663 

UNKNOWN 

0.30000000 

zz/z 

0.5 

s 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

UNK678 

UNKNOWN 

0.30000000 

zz/z 

0.5 

s 
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Site 

Media 

Meas 

Unit 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool  Value 

Meas 

Depth 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

123TCB 

U^TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

l^DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

p&'g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

13DNB 

U-DDOTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

236TCP 

23,6-TRICHIjOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,43-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0,49000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2,4-DlCHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3,00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg^g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0,57000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

5,0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINrrROANILlNE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0,34000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4.CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1,30000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXVL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/g 

5.0 

Flag  Data 

Code  Qqal 


R 


R 


R 


R 


R 
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SHe  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H.I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

llg^g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BZALO 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

vziz 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4^HLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

vzIz 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4<:hlorophenylmethyl 

LT 

0.32000000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Hg/'g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

v^z/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

DCPD 

dicyclopentadiene 

LT 

0.57000000 

zziz 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

z^z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N^BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94>07B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

zzIz 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

zziz 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0,03200000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [U,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

zziz 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0,32000000 

zz/z 

5.0 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

5.0 

R 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0,32000000 

PS^g 

5.0 

R 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0,05200000 

Pg'g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l. 

LT 

0.06400000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l. 

LT 

0.10000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

UNK530 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

5.0 

S 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

UNK537 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

5.0 

S 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

UNK537 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

UNK643 

UNKNOWN 

0.50000000 

Pg'g 

5.0 

S 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1.2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

1.2-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

5.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-944)8A 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

ND 

6.00000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP.94-O8A 

EXCV 

CSO 

236TCP 

2,3.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

6.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2.4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

5.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94^8A 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.60000000 

Pg^g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

30.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

50.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94^8A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DlNITROTOLUENE 

LT 

10.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DlNITROANILINE 

LT 

6.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.60000000 

pg/g 

0,5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94^8A 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILlNE 

ND 

30.00000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

10.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94^8A 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

20.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINrrROANILlNE 

LT 

20.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

30.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-944)8A 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94^8A 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

8.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

6.00000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

9.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94^8A 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

30.00000000 

pg/g 

0.5 

R 
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Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

30.00000000 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

10.00000000 

(Ig/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

4.00000000 

fie/e 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

10.00000000 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.40000000 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.30000000 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

1.00000000 

ve/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

7.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.60000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

2.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (24:HLOROISOPROPYL) 

LT 

4.00000000 

zz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

4.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

20.00000000 

v^z/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.40000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

10.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

3.00000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

10.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

20.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

20.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

1.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

30.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

2.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

1.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.30000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.30000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.80000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

5.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

20.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

7.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

1.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

3.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4<:hlorophenylmethyl 

LT 

0.70000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

3.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.70000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

DBHC 

delta-benzenehexachloride 

LT 

2.00000000 

vzIz 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

4.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

6.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.70000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

2.00000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

DITH 

DmnANE 

LT 

0.60000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

dieldrin 

LT 

0.80000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.60000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

10.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP.94-08A 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

2.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

10.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRJN  ALDEHYDE 

LT 

20.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

3.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

10.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

10.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.30000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.60000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

10.00000000 

vziz 

0.5 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU  IS)  Phase  II  PI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIV OLATILES 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

2.00000000 

ps'g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACmOREPOXIDE 

LT 

5.00000000 

mb's 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1^^-C.D]  PYRENE 

LT 

20.00000000 

iig/s 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

5.00000000 

MS^g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

4.00000000 

ng'g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

10.00000000 

Hg/g 

0.5 

R 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

1.00000000 

nefe 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

3.00000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4.5,5,5A,5B.6-DECACH 

LT 

1.00000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATmON 

LT 

2.00000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

7.00000000 

fig^g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

20.00000000 

ng/g 

0,5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

5.00000000 

ng/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

10.00000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

3.00000000 

Hg^g 

0,5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.80000000 

]ie/e 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

3.00000000 

fig/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

3.00000000 

Hg^g 

0.5 

R 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

3.00000000 

Hg/g 

0.5 

R 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

3.00000000 

(ig/g 

0.5 

R 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

3.00000000 

pg^g 

0.5 

R 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

3.00000000 

tig/g 

0.5 

R 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

8.00000000 

Hg/g 

0,5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

60.00000000 

pg^g 

0,5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

8.00000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.30000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.50000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.60000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.70000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

1.00000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

20.00000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.80000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

9,00000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

100.0000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94^8A 

EXCV 

cso 

UNK520 

UNKNOWN 

6.00000000 

Hg/g 

0.5 

S 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK583 

UNKNOWN 

3.00000000 

Hg/g 

0.5 

S 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK591 

UNKNOWN 

10.00000000 

Hg/g 

0.5 

S 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK599 

UNKNOWN 

9,00000000 

Hg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK599 

UNKNOWN 

6.00000000 

Hg/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

LINK602 

UNKNOWN 

4.00000000 

Hg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

LINK604 

UNKNOWN 

3.00000000 

Hg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK606 

UNKNOWN 

3.00000000 

Hg'g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK607 

UNKNOWN 

9.00000000 

Hg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK607 

UNKNOWN 

3.00000000 

Hg/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

IjNK610 

UNKNOWN 

10.00000000 

Hg'g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK6n 

UNKNOWN 

3.00000000 

Hg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK611 

UNKNOWN 

4.00000000 

Hg/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK612 

UNKNOWN 

6.00000000 

Hg/g 

0.5 

S 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK612 

UNKNOWN 

4.00000000 

Hg/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK614 

UNKNOWN 

3.00000000 

Hg/g 

0.5 

S 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK614 

UNKNOWN 

10.00000000 

Hg/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK615 

UNKNOWN 

4.00000000 

Hg/g 

0.5 

S 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TDP-944)8A 

EXCV 

CSC 

UNK617 

UNKNOWN 

20.00000000 

tigfs 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

CSC 

UNK618 

UNKNOWN 

3.00000000 

PS^g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK619 

UNKNOWN 

5.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK619 

UNKNOWN 

10.00000000 

pg'g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK620 

UNKNOWN 

5.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK621 

UNKNOWN 

10.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94^8A 

EXCV 

cso 

UNK623 

UNKNOWN 

6.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK624 

UNKNOWN 

20.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK625 

UNKNOWN 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK625 

UNKNOWN 

6.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK626 

UNKNOWN 

5.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK626 

UNKNOWN 

10.00000000 

pg'g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK627 

UNKNOWN 

7.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK628 

UNKNOWN 

8.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

X;NK630 

UNKNOWN 

10.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK630 

UNKNOWN 

10.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK631 

UNKNOWN 

10.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK632 

UNKNOWN 

6.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK633 

UNKNOWN 

5.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK633 

UNKNOWN 

9.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK634 

UNKNOWN 

6.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK634 

UNKNOWN 

20.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK635 

UNKNOWN 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK636 

UNKNOWN 

40.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK637 

UNKNOWN 

4.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-.94-08A 

EXCV 

cso 

UNK639 

UNKNOWN 

8.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK639 

UNKNOWN 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

6.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK641 

UNKNOWN 

30.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK642 

UNKNOWN 

10.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

tJNK642 

UNKNOWN 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK643 

UNKNOWN 

10.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

tJNK646 

UNKNOWN 

20.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK648 

UNKNOWN 

20.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK649 

UNKNOWN 

30.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

vmsso 

UNKNOWN 

10.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK652 

UNKNOWN 

20.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK655 

UNKNOWN 

20.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK657 

UNKNOWN 

10.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK659 

UNKNOWN 

20.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94^8A 

EXCV 

cso 

UNK660 

UNKNOWN 

4.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK661 

UNKNOWN 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94^8A 

EXCV 

cso 

UNK663 

UNKNOWN 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK665 

UNKNOWN 

10.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK667 

UNKNOWN 

10.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK669 

UNKNOWN 

8.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK672 

UNKNOWN 

7.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK675 

UNKNOWN 

6.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

10.00000000 

pg'g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK680 

UNKNOWN 

6.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK686 

UNKNOWN 

5.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-9«8A 

EXCV 

cso 

UNK690 

UNKNOWN 

5.00000000 

pg/g 

0.5 

s 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

UnH 

Meas 

Depth 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK702 

UNKNOWN 

3.00000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

fig's 

5.0 

TDP.94-08B 

EXCV 

cso 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

12DCLB 

l^DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Mg's 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

12DPH 

1^-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

Mg's 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1^-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Mg's 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

13DNB 

l^-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

ms's 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Mg's 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

ms's 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

245TCP 

2.4.5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

ms's 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

MS^S 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

Mg's 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYU'HENOL 

LT 

3.00000000 

Mg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

Mg's 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2.4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

Mg's 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

Mg's 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

Mg's 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

Mg's 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Mg's 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

Mg's 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

ms's 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Mg's 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

33DCBD 

3>CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

Mg's 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILlNE 

LT 

1.60000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

Mg's 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

460N2C 

4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

ms's 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

ms's 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

ms's 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHyHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Mg'g 

5.0 

Flag 

Code 


s 


R 


R 


R 


R 


R 


Data 

Qnal 
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Tire  Disposal  Area  ( SWMU 13)  Phase  II RI  Data 

SHe  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIV OLATILES 


TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  jig^g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000  ng/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000  |ig/g 

5.0 

TDP-94^8B 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  ^g/g 

5.0 

TDP-94^8B 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  ng/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  ng/g 

5.0 

TDP-94^8B 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  (ig/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  ng/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000  (ig^g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  (ig/'g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  (tg/g 

5.0 

TDP-94^8B 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000  iig/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000  (ig/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000  (tg/'g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  gg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  gg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  gg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  gg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  gg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  gg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  gg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

Dim 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  gg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  gg/'g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  gg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  gg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  gg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  gg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  gg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000  gg/g 

5.0 

TDP-94^8B 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  gg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000  gg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  gg/g 

5.0 

TDP-94^8B 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000  gg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  gg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  gg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  gg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  gg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  gg/g 

5-0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  gg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000  gg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  gg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  gg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000  gg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000  gg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  gg/g 

5.0 

TDP-94^8B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  g^g 

5.0 

TDP-944)8B 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NimOSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  gg/g 

5.0 

TDP-94^8B 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  gg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  gg'g 

5.0 

TDP-94^8B 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  gg/g 

5.0 

TDP-94^8B 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  gg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  gg/g 

5.0 
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Tire  Disposal  Area  ( SWMU 13)  Phase  II RI Data 


Site  ID 


Site 

T^pe 


Media 

Type 


Test  Name 


Meas 

Bool 


Value 


Unit 

Meas 


Flas 

Depth  Cede 


Data 

Qu^ 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP-9«8B 

EXCV 

CSO 

PCB232 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

PCB242 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

PCB248 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

PCB254 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

PCB260 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

PCB262 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

PCP 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

PHANT 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

PHENO 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

PYR 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

SUPON 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

UNK530 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

UNK639 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

1;NK643 

TDP-94-08B 

EXCV 

CSO 

UNK679 

TDP-94-09A 

EXCV 

CSO 

123TCB 

TDP-94-09A 

EXCV 

CSO 

123TCB 

TDP-94-09A 

EXCV 

CSO 

124TCB 

TDP-94-09A 

EXCV 

CSO 

124TCB 

TDP-94^9A 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

TDP-94-09A 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

TDP-94-09A 

EXCV 

CSO 

12DPH 

TDP-94-09A 

EXCV 

CSO 

12DPH 

TDP-94-09A 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

TDP-94-09A 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

TDP-94-09A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

TDP-.94-09A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

TDP-94-09A 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

TDP-94-09A 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

TDP-94-09A 

EXCV 

CSO 

236TCP 

TDP-94-09A 

EXCV 

CSO 

236TCP 

TDP-94-09A 

EXCV 

CSO 

245TCP 

TDP-94-09A 

EXCV 

CSO 

245TCP 

TDP-94-09A 

EXCV 

CSO 

246TCP 

TDP-94^9A 

EXCV 

CSO 

246TCP 

TDP-94-09A 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

TDP-94-09A 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

TDP-94-09A 

EXCV 

CSO 

24DMP 

TDP-94-09A 

EXCV 

CSO 

24DMP 

TDP-94-09A 

EXCV 

CSO 

24DNP 

TDP-94-09A 

EXCV 

CSO 

24DNP 

TDP-94-09A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

TDP-94-09A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

TDP-94-09A 

EXCV 

CSO 

26DNA 

TDP-94-09A 

EXCV 

CSO 

26DNA 

TDP-94-09A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

TDP-94-09A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

POLYCHLORINATED  Bff HENYL  ND 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

PCB 1260  LT 

PCB 1262  LT 

PENTACHLOROPHENOL  LT 

PHENANTHRENE  LT 

PHENOL  LT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  LT 
2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.  LT 
2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,  LT 
PARATHION  LT 

PYRENE  LT 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN  LT 
TOXAPHENE  LT 


UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

1A3-TRICHLOROBENZENE  LT 

1^3-TRICHLOROBENZENE  LT 

1A4-TRICHLOROBENZENE  LT 

1A4-TRICHLOROBENZENE  LT 

1,2-DICHLOROBENZENE  LT 

1.2- DICHLOROBENZENE  LT 

1.2- DIPHENYLHYDRAZINE  LT 

1.2- DIPHENYLHYDRAZINE  LT 

U-DICHLOROBENZENE  LT 

1>^DICHLOROBENZENE  LT 

1.3- DINITROBENZENE  ND 

l^-DINTTROBENZENE  ND 

1.4- DICHLOROBENZENE  LT 

1.4- DICHLOROBENZENE  LT 

2.3.6- TRICHLOROPHENOL  LT 

23.6- TRICHLOROPHENOL  LT 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL  LT 

2.4.5- TRICHLOROPHENOL  LT 

2.4.6- TRICHLOROPHENOL  LT 

2.4.6- TRICHLOROPHENOL  LT 

2.4- DICHLOROPHENOL  LT 

2.4- DICHLOROPHENOL  LT 

2.4- DIMETHYLPHENOL  LT 

2.4- DIMETHYLPHENOL  LT 

2.4- DINnROPHENOL  LT 

2.4- DINnROPHENOL  LT 

2.4- DINITROTOLUENE  LT 

2.4- DINnROTOLLENE  LT 

2.6- DINITROANILINE  LT 

2.6- DINnROANILINE  LT 

2.6- DINnROTOLUENE  LT 

^e-DINTTROTOLUENE  LT 


0.32000000 

(ig/g 

5.0 

R 

0.32000000 

Hg/g 

5.0 

R 

0.32000000 

Hg'g 

5.0 

R 

0.32000000 

Mg'g 

5.0 

R 

0,79000000 

Mg^g 

5.0 

6.30000000 

lig/g 

5.0 

0.76000000 

Hg/g 

5.0 

0.03200000 

Hg/g 

5.0 

0.05200000 

lig/g 

5.0 

0.06400000 

5.0 

0.06800000 

pg/g 

5.0 

0.10000000 

Mg/g 

5.0 

1.70000000 

Pg'g 

5.0 

0.08300000 

Pg'g 

5.0 

0,92000000 

pg/g 

5.0 

12.00000000 

pg/g 

5.0 

0.50000000 

pg/g 

5.0 

S 

0.30000000 

Pg'g 

5.0 

s 

0.90000000 

Pg'g 

5.0 

s 

0.30000000 

Pg'g 

5.0 

s 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

D 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

D 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

D 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

D 

0,52000000 

pg/g 

0.5 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

D 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

RD 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

D 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

D 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

D 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

D 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

D 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

3.00000000 

Pg'g 

0.5 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

D 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

D 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

D 

0.32000000 

Pg/'g 

0.5 

D 

0.32000000 

pg/g 

0.5 
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Tire  Disposal  Area  ( SWMU 13)  Phase  II  PI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  ;ig/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  pg^g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  pg'g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000  pg/g 

0.5 

RD 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000  pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  fig/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

33DCBD 

3^-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  jig/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANIUNE 

LT 

1.60000000  ng/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINrrROANnJNE 

LT 

1.60000000  pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  pg^g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILlNE 

LT 

3.00000000  pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000000  pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  pg^g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000  pg/g 

0.5 

RD 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000  pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000  pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000  pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

4MP 

4.METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000  pg/g 

0.5 

DR 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000  pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

UOOOOOOO  pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000  pg/g 

0.5 

RD 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000  pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 

D 
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Tire  Disposal  Area  ( SWMU 13)  Phase  II BI  Data 


Site  ID 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXy) 

LT 

0.19000000 

pg'g 

0.5 

TDP.94-09A 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHIX)ROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg'g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.4SOOOOOO 

pg'g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.4S000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg^g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

TDP-94^9A 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg^g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg^g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg^'g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg^g 

0.5 

RD 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

RD 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

pg/g 

0.5 

TDP-944)9A 

EXCV 

cso 

CPMS 

4<:hlorophenylmethyl 

LT 

0.09700000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94^9A 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

pg/g 

0.5 

TDP-94^9A 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94^9A 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLOREDE 

LT 

0.21000000 

pg/g 

0.5 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Umt 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

fig/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

ng/g 

0.5 

D 

TDP.94-09A 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

ng/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHAIATE 

LT 

0.24000000 

Pg'g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

|»g/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Pg'g 

0.5 

TDP.94-09A 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

DIX>RN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg/g 

0,5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

Pg/g 

0-5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

Pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

Pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pg'g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0-5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg/g 

0.5 

RD 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Pg'g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

RD 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

TDP-94^9A 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

pg/g 

0.5 

TDP.94-09A 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94^9A 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

DSTDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0-5 

TDP.94-09A 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

RD 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A2,2,3,3A4,5,5,5A5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A2.2,3,3A4,5,5.5A5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

pg/g 

0.5 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Untt 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TDP.94-09A 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

Mg's 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

ns's 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

ftg^g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Mg^g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Pg'g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHifLAMINE 

LT 

0.46000000 

ftg'g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

HS'g 

0.5 

TDP-9409A 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1,10000000 

(ig/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Jig/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4^XATHIANE 

LT 

0.07500000 

Pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,40XATHIANE 

LT 

0.07500000 

Hg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

0.5 

D 

TDP-94*09A 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

fig'g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg^g 

0.5 

R 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0,32000000 

Pg'g 

0.5 

RD 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

RD 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

R 

TDP-94^9A 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

R 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vsle. 

0.5 

RD 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vs/s 

0.5 

RD 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Jlg/g 

0.5 

R 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

R 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

\i%l% 

0.5 

RD 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

(Ig'g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

llg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg'g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

ng^g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

I^g 

0.5 

TDP.94-09A 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

(Ig/'g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Hg'g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Mg'g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

|ig/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

|ig/fg 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1, 

LT 

0.06800000 

Hg^g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2;2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

fig/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

fig^g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2^>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

Hg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Mg'g 

0.5 

D 

TDP-94^9A 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATmON 

LT 

1.70000000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Mg'g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

Mg'g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Mg'g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK520 

UNKNOWN 

0.30000000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK530 

UNKNOWN 

0.50000000 

Mg'g 

0.5 
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Site 

Media 

Meas 

UiiH 

Flag 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value 

Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK530 

UNKNOWN 

o.sooooooo 

0.5 

SD 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK583 

UNKNOWN 

6.00000000 

pg'g 

0.5 

SD 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK643 

UNKNOWN 

0.70000000 

pg/g 

0.5 

SD 

TDP.9«9A 

EXCV 

cso 

UNK643 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

123TCB 

U;3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

124TCB 

1^, 4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

124TCB 

U,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

12DCLB 

l,2.DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

12DCLB 

l^DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg^g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

13DCLB 

W-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

13DNB 

l^-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg^g 

5.0 

RD 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg'g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg'g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg^g 

5.0 

D 

TDP.94-09B 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4.DICHIjOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

24E)CLP 

2,4-DICHIjOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg'g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP.94-09B 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94^9B 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6.DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94^9B 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

5.0 

RD 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

33DCBD 

3^-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

5.0 

D 
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Site  ID 


Site 

Type 


Media 

Type 


Test  Name 


Meas 

Bool 


Valne 


Unit 

Meas 


Flag 

Depth  Code 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP-94-09B 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000 

\ks/e. 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94>09B 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

Mg's 

5,0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NrrROTOLtlENE 

LT 

0.34000000 

Jig's 

5,0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

O.SOOOOOOO 

Jig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

Jig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Jig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Jig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Jig's 

5.0 

RD 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Jig's 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Jig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Jig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

Jig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

Jig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

Jig's 

5,0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

Jig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

PS's 

5.0 

RD 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Jig's 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Jig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Jig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Jig's 

5.0 

D 

TDP-94^9B 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Jig's 

5,0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Jig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Jig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Jig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Jig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Jig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Jig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Jig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Jig's 

5.0 

D 

TOP-94-09B 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Jig's 

5.0 

RD 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Jig's 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Jig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Jig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Jig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Jig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

Jig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

Jig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Jig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Jig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

Jig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0,36000000 

Jig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Jig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Jig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Jig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Jig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Jig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Jig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Jig's 

5.0 

D 

TDP-94^9B 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Jig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Jig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Jig's 

5.0 

D 

Data 

Qual 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Fl^ 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZ  YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg^g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

vs/s 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

PS's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg'g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg'g 

5.0 

RD 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

BEN2ID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg'g 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg^g 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg^g 

5.0 

RD 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg^g 

5.0 

D 

TDP.94-09B 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg'g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pg'g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg'g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

pg'g 

5.0 

D 

TDP-944)9B 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg'g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

pg'g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

pg'g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

pg'g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg'g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg'g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

0BHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg'g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg'g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

pg'g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg'g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg'g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94^9B 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

pg'g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg'g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg'g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

1.70000000 

pg'g 

5.0 
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Site  ID 

Site 

TvDe 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIV OLATlLES 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

\isl% 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

Mg^g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

lig/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

fig/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

fig's 

5.0 

RD 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

fig's 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1,20000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

fig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1,30000000 

fig's 

5,0 

RD 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

fig's 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0,03200000 

fig's 

5,0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

fig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

HS'g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

fig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

^g'g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

fig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

fig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

fig's 

5,0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2^-CD]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

fig's 

5,0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2^-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

fig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

fig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

fig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

fig's 

5.0 

RD 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

fig's 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

fig's 

5.0 

TDP-94^9B 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

fig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

fig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

fig's 

5,0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6.DECACH 

LT 

0.14000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

FS'g 

5.0 

XDP-94-09B 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATmON 

LT 

0.18000000 

fig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

fig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

fig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

fig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

fig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

fig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

fig's 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

fig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

fig's 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

fig's 

5.0 
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SHeTD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

UnH 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TDP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

5.0 

RD 

TDP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Pg/g 

5.0 

RD 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

|ig^g 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

5.0 

RD 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Pg'g 

5.0 

RD 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Pg'g 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

ve/z 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

5.0 

RD 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

(ig^g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

v-ziz 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

^zlz 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

r^z 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Mg^g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

miz 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

vziz 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Mg'g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

jig/g 

5.0 

TDP-9«9B 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

Mg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

PPD0D 

W-BISCPARA-CHLOROPHENYLH. 

LT 

0.06400000 

Mg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

flg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

(Ig'g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

flg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

vs/z 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

vziz 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1,70000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

v^z 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

vziz 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

vs/z 

5.0 

D 

TDP.94-09B 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHL0R0-1-(2,4-DICHL0R0PHEN 

LT 

0.92000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

ve/z 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

v^zlz 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

UNK530 

UNKNOWN 

0.70000000 

v-z/z 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

t)NK530 

UNKNOWN 

0.70000000 

Mg'g 

5.0 

SD 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

UNK583 

UNKNOWN 

6.00000000 

pg/g 

5.0 

SD 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

UNK611 

UNKNOWN 

0.30000000 

Mg/g 

5.0 

SD 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

UNK643 

UNKNOWN 

0.90000000 

flg/g 

5.0 

SD 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

UNK643 

UNKNOWN 

1.00000000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

123TCB 

U.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

VLZ/Z 

0.5 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-iOA 

EXCV 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

0,63000000 

vz/z 

0.5 

R 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

vz/z 

0.5 

TDP-94.10A 

EXCV 

cso 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

zz/z 

0.5 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

vztz 

0.5 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

vz/z 

0.5 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 

Type  Type 


Chemical  Class:  SEMIVOIATILES 


TDP-94-10A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

CSO 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94.IOA 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP.94-IOA 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP.94-IOA 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94.IOA 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

TDP-94-10A 

EXCV 

cso 

24DNP 

24DNT 

26DNA 

26DNT 

2CLP 

2CNAP 

2MNAP 

2MP 

2NANIL 

2NP 

33DCBD 

35DNA 

3NAND:. 

3NT 

46DN2C 

4BRPPE 

4CANIL 

4CUC 

4CLPPE 

4MP 

4NANIL 

4NP 

ABHC 

AENSLF 

ALDRN 

ANAPN 

ANAPY 

ANIL 

ANTRC 

ATZ 

B2CEX 

B2CIPE 

B2CLEE 

B2EHP 

BAANT 

BAPYR 

BBFAN 

BBHC 

BBZP 

BENSLF 

BENZID 

BENZO 

BGHPY 

BKFAN 

BZALC 

CHRY 

CL6BZ 

CL6CP 

CL6ET 

CLDAN 

CPMS 

CPMSO 


Test  Name 


2.4- DINrrROPHENOL  LT 

2.4- DINITROTOLUENE  LT 

2.6- DINrrROANILINE  LT 

2.6- DINrrROTOLUENE  LT 

24:HL0R0PHEN0L  LT 

2-CHLORONAPHTHALENE  LT 

2-METHYLNAPHTHALENE  LT 

2-METHYLPHENOL  LT 

2-NITROANILINE  ND 

2- NITROPHENOL  LT 

3,3-CICHLOROBENZIDINE  LT 

3.5- DINITROANILINE  LT 

3- NITROANILINE  LT 

3- NITROTOLUENE  LT 

4.6- DINITRO-2-CRESOL  LT 

4- BROMOPHENYLPHENYL  ETHER  LT 

4-CHLOROANILINE  ND 

4-CHL0RO3-CRES0L  LT 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  LT 

4-METHYLPHENOL  LT 

4-NITROANILINE  ND 

4-NrrROPHENOL  LT 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 
ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ALDRIN  LT 

ACENEPHTHENE  LT 

ACENAPHTHYLENE  LT 

ANILINE  ND 

ANTHRACENE  LT 

ATRAZINE  LT 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  LT 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  LT 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER  LT 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE  LT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE  LT 

BENZO  [A]  PYRENE  LT 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE  LT 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 
BUTYLBENZYL  PHTHALATE  LT 

BETA-ENDOSULFAN  LT 

BENZIDINE  ND 

BENZOIC  ACID  ND 

BENZO  [G,HI]  PERYLENE  LT 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE  LT 

BENZYL  ALCOHOL  LT 

CHRYSENE  LT 

HEXACHLOROBENZENE  LT 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN  LT 
HEXACHLOROETHANE  LT 

CHLORDANE  LT 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  LT 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  LT 


Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

LT 

4.70000000 

ng/g 

0.5 

LT 

1.40000000 

0.5 

LT 

0.57000000 

Mg/g 

0.5 

LT 

0.32000000 

lig/S 

0.5 

LT 

0.05500000 

lig/g 

0.5 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

0.5 

LT 

0.03200000 

lig/g 

0.5 

LT 

0.09800000 

fig/g 

0.5 

ND 

3.10000000 

jig/g 

0.5 

LT 

1.10000000 

fig/g 

0.5 

LT 

1.60000000 

Hg/g 

0.5 

LT 

1.60000000 

0.5 

LT 

3.00000000 

Mg/g 

0.5 

LT 

0.34000000 

Hg/g 

0.5 

LT 

0.80000000 

tig/g 

0.5 

LT 

0.04100000 

\ig/g 

0.5 

ND 

0.63000000 

figfg 

0.5 

LT 

0.93000000 

tig/g 

0.5 

LT 

0.17000000 

ti^g 

0.5 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

0.5 

ND 

3.10000000 

tig/g 

0.5 

LT 

3.30000000 

ti^g 

0.5 

LT 

1.30000000 

lig/g 

0.5 

LT 

0.40000000 

tig/g 

0.5 

LT 

1.30000000 

lig/g 

0.5 

LT 

0.04100000 

lig/g 

0.5 

LT 

0.03300000 

lig/g 

0.5 

ND 

0.13000000 

lig/g 

0.5 

LT 

0.71000000 

lig/g 

0.5 

LT 

0.06500000 

^g^g 

0.5 

LT 

0.19000000 

fig^g 

0.5 

LT 

0.44000000 

^g/g 

0.5 

LT 

0.36000000 

fig/g 

0.5 

LT 

0.48000000 

^g/g 

0.5 

LT 

0.04100000 

l^g 

0.5 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

0.5 

LT 

0.31000000 

fig^g 

0.5 

LT 

1.30000000 

lig/g 

0.5 

LT 

1.80000000 

lig/g 

0.5 

LT 

2.40000000 

lig/g 

0.5 

ND 

0.13000000 

lig/g 

0.5 

ND 

3.10000000 

lig/g 

0.5 

LT 

0.18000000 

lig/g 

0.5 

LT 

0.13000000 

lig/g 

0.5 

LT 

0.03200000 

ygjg 

0.5 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

0.5 

LT 

0.08000000 

Hg^g 

0.5 

LT 

0.52000000 

(ig^g 

0.5 

LT 

1.80000000 

(ig/g 

0.5 

LT 

0.68000000 

fig^g 

0.5 

LT 

0.09700000 

Vg/g 

0.5 

LT 

0.32000000 

Vg/g 

0.5 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TDP-94-10A 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

mb's 

0.5 

TDP-94-10A 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-1-(2.4-DICHIjOROPHEN 

LT 

0.92000000 

0.5 

TDP-94-10A 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12-00000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-10A 

EXCV 

CSO 

UNK530 

UNKNOWN 

0.30000000 

Jig/g 

0.5 

TDP-94-10A 

EXCV 

CSO 

UNK643 

UNKNOWN 

0.40000000 

Mg^g 

0.5 

TDP-94-10A 

EXCV 

CSO 

UNK663 

UNKNOWN 

0.30000000 

Mg's 

0.5 

TDP-94-10A 

EXCV 

CSO 

UNK678 

UNKNOWN 

0.40000000 

Hgfg 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

lig/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1.2,4-TRICHIjOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

Jig^g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

1>0ICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Jigi'g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

12DPH 

U-diphenylhydrazine 

LT 

0.52000000 

fig/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

l>DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

ligfg 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

fig/g 

0.5 

R 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

lig/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

Pg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

Pg^g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

jig^g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

Pg'g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

Pg'g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DINTrROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHIjOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

Pg'g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHIjORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYXNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANIUNE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0-5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

0.5 

TOP-94-10B 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94.10B 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

ANTOC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

0.5 

Data 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLAXILES 


TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

MS/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94.IOB 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

ttg/g 

0,5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

(ig/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

jig/'g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

(ig/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Mg/'g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Iig/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Mg/'g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

(ig/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Mg/'g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

Mg^g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Mg/'g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

Mg^g 

0.5 

TDP.94-IOB 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Mg/'g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

Dira 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Mg/'g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0,23000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Mg/g 

0,5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94.IOB 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

TDP.94-IOB 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1,1A,2^,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

0.5 
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SHelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIV OLATlLES 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-^^TROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

fig/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-oxATHiANE 

LT 

0.07500000 

pg'g 

0,5 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB 1016 

LT 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

R 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg^g 

0.5 

R 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

R 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg^g 

0.5 

R 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg^g 

0.5 

R 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

0.5 

TDP.94-IOB 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>I, 

LT 

0.06800000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l. 

LT 

0.10000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg^g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

nJs, 

0.5 

TDP-94.IOB 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

UNK643 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

2.00000000 

pg/'g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

12DPH 

l^DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

5.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

13DCLB 

l^DICHLOROBENZENE 

LT 

0.40000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

6.00000000 

pg^g 

0.5 

R 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.30000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

6.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

5.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0,60000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.60000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

24DMP 

2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

30.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINTrROPHENOL 

LT 

50.00000000 

PS'g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

10.00000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

6.00000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2.6-DlNITROTOLUENE 

LT 

3.00000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0,30000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

1.00000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

30.00000000 

pg'g 

0.5 

R 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

10.00000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

20.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINrrROANlLINE 

LT 

20.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

3NANDL 

3-NITROANILINE 

LT 

30.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

8.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

6.00000000 

pg/g 

0.5 

R 

Data 

Qgal 
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Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

9.00000000 

Visit 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

2.00000000 

vslz 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

4MP 

4.METHYLPHENOL 

LT 

2.00000000 

vz/s 

0.5 

TDP-94.11A 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

30.00000000 

vziz 

0-5 

TDP-94-UA 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

30,00000000 

vs/z 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLOR3DE 

LT 

10.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

4.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

10.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.40000000 

vzIz 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.30000000 

vzIz 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

1.00000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

7.00000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.60000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

2.00000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

4.00000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

4.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP.94-IIA 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

20.00000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-nA 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.40000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

10.00000000 

vz/z 

0.5 

TOP-94-nA 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

3.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

10.00000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

20.00000000 

vziz 

0,5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

20.00000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

1.00000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

30.00000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

BGHEPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

2.00000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE 

LT 

1.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.30000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.30000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

o.sooooooo 

vz/z 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

5.00000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

20.00000000 

vziz 

0.5 

TDP-94.IIA 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

7,00000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

1.00000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

442HLOROPHENYLMETHYL 

LT 

3.00000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.70000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

3.00000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.70000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-nA 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

2.00000000 

tziz 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

4.00000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

6.00000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.70000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-nA 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

2.00000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

Drra 

DITHIANE 

LT 

0.60000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.80000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.60000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

10.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

2.00000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

10.00000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

20.00000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

3.00000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

10.00000000 

vziz 

0.5 
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Site  ID 

SKe 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMTVOLATILES 

TDP-94-UA 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

10.00000000 

fig/g 

0.5 

R 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94.ua 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.60000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-UA 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

10.00000000 

fisf$ 

0.5 

TDP-94.11A 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

2.00000000 

^g/g 

0.5 

TDP-94.IIA 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOIiEPOXIDE 

LT 

5.00000000 

(ig/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1^^-C,D]  PYRENE 

LT 

20.00000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

5.00000000 

ng'g 

0.5 

TDP-94.UA 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

4.00000000 

lis/s 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

10.00000000 

flg/g 

0.5 

R 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UN 

LINDANE 

LT 

1.00000000 

Hg/g 

0.5 

TDP.94-IIA 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

3.00000000 

\ie/s 

0.5 

TDP-94.IIA 

EXCV 

cso 

MIREX 

1.1A,2^,33A,4.5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

1.00000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

2.00000000 

(‘g'g 

0.5 

TDP.94-IIA 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

7.00000000 

Mg's 

0,5 

TDP-94-UA 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

20.00000000 

pg^g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

5.00000000 

tig/g 

0,5 

TOP-94-UA 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

10.00000000 

^g/g 

0.5 

TDP-94-UA 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N.NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

3.00000000 

pg^g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,44DXATHIANE 

LT 

0.80000000 

(ig^g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

3.00000000 

(ig'g 

0.5 

TDP-94.IIA 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

3.00000000 

pg^g 

0.5 

R 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

3.00000000 

iig/e 

0.5 

R 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

3.00000000 

0.5 

R 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

PCB24S 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

3.00000000 

ngfg 

0.5 

R 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

3.00000000 

pg^g 

0.5 

R 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

8.00000000 

Hg'g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

60.00000000 

Hg'g 

0.5 

TDP-94.IIA 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

8.00000000 

Pg/g 

0.5 

TDP-94.IIA 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.30000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-UA 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.50000000 

iigfg 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.60000000 

lig/g 

0.5 

TDP.94.li  A 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA.CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.70000000 

gg'g 

0.5 

TDP.94-UA 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

1.00000000 

Hg/g 

0.5 

TDP.94-IIA 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

20.00000000 

(‘g'g 

0.5 

TDP.94-IIA 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.80000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94.IIA 

EXCV 

cso 

SUPON 

2.CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

9.00000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

100.0000000 

(ig/g 

0.5 

TDP.94.llA 

EXCV 

cso 

UNK583 

UNKNOWN 

3.00000000 

Mg/g 

0.5 

S 

TDP.94-IIA 

EXCV 

cso 

IJNK5S7 

UNKNOWN 

4.00000000 

Hg/g 

0.5 

S 

TDP-94.IIA 

EXCV 

cso 

UNK591 

UNKNOWN 

10.00000000 

Pg^g 

0.5 

s 

TDP.94-IIA 

EXCV 

cso 

UNK599 

UNKNOWN 

9.00000000 

Mg'g 

0.5 

S 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK599 

UNKNOWN 

7.00000000 

Mg'g 

0.5 

D 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK602 

UNKNOWN 

4.00000000 

fig/S 

0.5 

S 

TDP.94-IIA 

EXCV 

cso 

XJNK606 

UNKNOWN 

3.00000000 

Mg/g 

0.5 

S 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

tJNK606 

UNKNOWN 

8.00000000 

(tg/g 

0.5 

D 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK609 

UNKNOWN 

10.00000000 

Hg/g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

13NK611 

UNKNOWN 

3.00000000 

Hg^g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK611 

UNKNOWN 

4.00000000 

gg/g 

0.5 

D 

TDP-94.IIA 

EXCV 

cso 

UNK612 

UNKNOWN 

5.00000000 

Mg^g 

0.5 

s 

TDP-94-UA 

EXCV 

cso 

UNK612 

UNKNOWN 

3.00000000 

Hg/g 

0.5 

D 

TDP-94.IIA 

EXCV 

cso 

UNK614 

UNKNOWN 

9.00000000 

(ig/g 

0.5 

S 

l^ta 

Qa^ 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

XJNK615  UNKNOWN 

3,00000000 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK617  UNKNOWN 

20.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK618  UNKNOWN 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK619  UNKNOWN 

4,00000000 

Pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-nA 

EXCV 

cso 

UNK619  UNKNOWN 

10.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK620  UNKNOWN 

4.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK621  UNKNOWN 

7.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK623  UNKNOWN 

5.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK624  UNKNOWN 

20.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK625  UNKNOWN 

5.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK626  UNKNOWN 

5.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK626  UNKNOWN 

5.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK627  UNKNOWN 

5.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK628  UNKNOWN 

6.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK630  UNKNOWN 

9.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK630  UNKNOWN 

10.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94.11A 

EXCV 

cso 

UNK631  UNKNOWN 

9.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK632  UNKNOWN 

3,00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK633  UNKNOWN 

4.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK633  UNKNOWN 

7.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94.IIA 

EXCV 

cso 

UNK634  UNKNOWN 

5.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK635  UNKNOWN 

10.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-nA 

EXCV 

cso 

UNK636  UNKNOWN 

20.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK637  UNKNOWN 

7.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK638  UNKNOWN 

4.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK638  UNKNOWN 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK639  UNKNOWN 

10.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

TDP-94-UA 

EXCV 

cso 

UNK639  UNKNOWN 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-UA 

EXCV 

cso 

UNK640  UNKNOWN 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK641  UNKNOWN 

20,00000000 

pg/g 

0.5 

S 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK642  UNKNOWN 

9.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK643  UNKNOWN 

10.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK648  UNKNOWN 

8.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK649  UNKNOWN 

20.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-nA 

EXCV 

cso 

UNK650  UNKNOWN 

9.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-UA 

EXCV 

cso 

UNK652  UNKNOWN 

20.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK655  UNKNOWN 

10.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK657  UNKNOWN 

8.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK659  UNKNOWN 

20.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK660  UNKNOWN 

5.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK661  UNKNOWN 

4.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK665  UNKNOWN 

10.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94.IIA 

EXCV 

cso 

UNK667  UNKNOWN 

10.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK672  UNKNOWN 

7.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK675  UNKNOWN 

9,00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK679  UNKNOWN 

10.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK680  UNKNOWN 

7.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK686  UNKNOWN 

9.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94.IIA 

EXCV 

cso 

UNK690  UNKNOWN 

7.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK697  UNKNOWN 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK698  UNKNOWN 

4.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK702  UNKNOWN 

8,00000000 

pg/g 

0.5 

s 
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Site 

Media 

Meas 

Unit 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value 

Meas 

Depth 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TDP-94-nB 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

ng^g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

124TCB 

1.2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94.11B 

EXCV 

cso 

12DCLB 

L2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pe^g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

iSDCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-UB 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6.TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-UB 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4.DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-UB 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4.DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6.DINITROANILlNE 

LT 

0.57000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg'g 

5.0 

TDP-94.UB 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94.IIB 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94.IIB 

EXCV 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

4CUC 

4-CHLORO.3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94.IIB 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-UB 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0,44000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94»11B 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg'g 

5.0 

Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II  PI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Valae  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

i»g/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

i»g/g 

5.0 

TDP.94-IIB 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

iig/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

fig/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Mg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

ng/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

llg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1,80000000 

l»g/g 

5.0 

TDP-94-nB 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

l»g/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

niz 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4^HLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

jig/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

ng/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

llg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

ftg^g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

vzlz 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

V’Z/Z 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHAL ATE 

LT 

0.24000000 

(Ig'g 

5.0 

TDP-94-nB 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

flg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

vzlz 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

ENDKN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-UB 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

lig/g 

5.0 

TDP-94.IIB 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

vzlz 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

5.0 

TDP.94-IIB 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94.IIB 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

vzlz 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

v-tiz 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1^^-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-nB 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

vzlz 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

Hg/g 

5.0 

TDP>94-11B 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-UB 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-UB 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

V^Z 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-UB 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

5.0 
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Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

SitelD 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value 

Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

iig/g 

5.0 

R 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg^g 

5.0 

R 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg^g 

5.0 

R 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

PS's 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHi^NE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

5.0 

TDP-94.nB 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>L 

LT 

0.06400000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2^-BIS(PARA^HL0R0PHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHL0R0-1-(2,4-DICHL0R0PHEN 

LT 

0.92000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-UB 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

UNK519 

UNKNOWN 

0.70000000 

pg/g 

5.0 

S 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

UNK639 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

5.0 

S 

TDP-94.11B 

EXCV 

cso 

UNK643 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

S 

TDP-94-11B 

EXCV 

cso 

UNK658 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

5.0 

s 

TDP-94-ilB 

EXCV 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

5.0 

s 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

123TCB 

l;2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94.12A 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94.12A 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

TDP.94-12A 

EXCV 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILlNE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

4CANEL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

Data 

Qnal 
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Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

SitcD) _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP-94.12A 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4.NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

iig/s 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

(Ig/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

fig^s 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

fig's 

0.5 

TDP-94.12A 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Mg's 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

fig^g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Mg's 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

tig/e 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

flg/g 

0-5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

flg/g 

0.5 

TDP-94.12A 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

BMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-i2A 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

flg/g 

0-5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

flg/g 

0.5 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Hag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATTLES 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

jig/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0,24000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1A3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

pg^g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

pg'g 

0.5 

R 

TDP-94.12A 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0,10000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A^,2,3^A,4,5,5.5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

pg^g 

0.5 

TT)P-94-12A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0,46000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

R 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

R 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

R 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

R 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

R 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-l, 

LT 

0.06400000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL}-l, 

LT 

0.10000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATmON 

LT 

1.70000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

UNK520 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

0.5 

S 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

UNK643 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg'g 

0.5 

S 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

UNK663 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

0.5 

S 

TDP-94-12A 

EXCV 

cso 

UNK678 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

0.5 

S 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

123TCB 

U,3-trichlorobenzene 

LT 

0.03200000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

124TCB 

U,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

12DCLB 

i;2-dichlorobenzene 

LT 

0.04200000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg'g 

5.0 

R 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4.DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg'g 

5.0 

I^ta 

Qnal 
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Tire  Disposal  Area  (SWMU 13)  Phase  11 RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLAT.LLES 


TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

ms's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

Mg's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

Hg'g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

ftg'g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

^g/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

Hg/g 

5.0 

TDP.94-12B 

EXCV 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

ftg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

(»g/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

gg'g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

vs/z 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

^z/z 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

^zlz 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

gg'g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

flg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

ng/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

flg'g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

z^zlz 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

flg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETH  YL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

vztz 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

zziz 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

m/z 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

liz/z 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

fiz/z 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

vzJz 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

vziz 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

vz/z 

5,0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

vz/z 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

zziz 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

zz/z 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

zz/z 

5.0 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data 


Site 

Media 

Meas 

Unit 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool  Value 

Meas  Depth 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

HS^g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

V’S/S 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DBBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

Hg'g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Mg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Mg^g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

vW% 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Hg'g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Pg^g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

Mg^g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRBSr 

LT 

1.30000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

fig'g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Mg's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

fig'g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

MEREX 

1,IA4,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB 1016 

LT 

0.32000000 

FS'g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Mg's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l. 

LT 

0.06800000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l. 

LT 

0.10000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

fig's 

5.0 

Flag  ]>ata 

Code  Qufll 


R 

R 


R 


R 

R 

R 

R 

R 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Untt  flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qaal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

tig's 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

tig's 

5,0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

UNK530 

UNKNOWN 

0.80000000 

t*g/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

XJNK643 

UNKNOWN 

0.40000000 

Hg^g 

5.0 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

123TCB 

U,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

fig's 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

ftg^g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

Mg's 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

fig'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

l,3.DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

fig/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

fig^g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

fig'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

fig/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

fig/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

fig'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

fig'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

fig^S 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

fig^g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

fig'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

fig'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

fig'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

fig'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

fig's 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

fig's 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

fig'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

fig'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

fig'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4<;hlorophenylphenyl 

LT 

0.17000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

fig'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

fig'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

ABHC 

alpha-benzenehexachloride 

LT 

1,30000000 

fig'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

alpha-endosulfan 

LT 

0.40000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

fig'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

acenephthene 

LT 

0.04100000 

fig'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

acenaphthylene 

LT 

0.03300000 

fig's 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

fig'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

fig'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

fig'g 

0.5 

Tl>P-94-13A 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

fig'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

fig's 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

fig'g 

0.5 
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Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

fig/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

HS'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

l.SOOOOOOO 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

ixglg 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

mb's 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

O.ISOOOOOO 

Vg/g 

0.5 

’roP-94.13A 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

|ig/'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Vg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

'roP.94-13A 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Vgig 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

Hg'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

^glg 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

fig/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

Uglg 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

|ig/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

Vgig 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

\iglg 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Pg'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

DITH 

DmHANE 

LT 

0.06500000 

pg^g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Pg'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Pg'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

Pg'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

Pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg/'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Pg'g 

0.5 

TDP-94.13A 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

vg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

Pg'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Pg'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

pg^g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Pg'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

pg^g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Vg/g 

0.5 

TDP-94.13A 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1,1A,2^^,3A.4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94.13A 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg'g 

0.5 
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Chemical  Class:  SEMIV OLATlLES 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,40XATHIANE 

LT 

0.07500000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

PS^g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

PCB24S 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TDP.94-13A 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

UNK555 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

XJNK583 

UNKNOWN 

10.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

UNK663 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

TDP-94.13A 

EXCV 

cso 

UNK678 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

s 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.30000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.40000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94.13B 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

5.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.40000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

6.00000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP-94-i3B 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHIjOROBENZENE 

LT 

0.30000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

6.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

5.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.60000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.60000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

30.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4.DINITROPHENOL 

LT 

50.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

10.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

6.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.60000000 

pg/g 

5.0 

TOP-94-13B 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.30000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

1.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILlNE 

ND 

30.00000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

10.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

20.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

20.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

30.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

8.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.40000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

6.00000000 

pg/g 

5.0 

R 
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Site 
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Type 


Test  Name 


Meas 

Bool 


Value 


UnH 

Meas 


Depth 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP-94-I3B 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

4MP 

TDP-94-I3B 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

TDP-94-I3B 

EXCV 

CSO 

4NP 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

ABHC 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

ANIL 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

ATZ 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

BAANT 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

BBHC 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

BBZP 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

BENZID 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

BENZO 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

BZALC 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

CHRY 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

CPMS 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

DBCP 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

DBHC 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

DCPD 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

DDVP 

TDP.94-13B 

EXCV 

CSO 

DEP 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

DITH 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

DMP 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

DNBP 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

DNOP 

TDP-94-I3B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

TDP.94-13B 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

4-CH1JORO-3-CRESOL 

4-CHU)ROPHENYLPHENYL 

4-METHYLPHENOL 

4-NrrROANILINE 

4-NrrROPHENOL 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ALPHA-ENDOSULFAN 

ALDRIN 

ACENEPHTHENE 

ACENAPHTHYLENE 

ANILINE 

ANTHRACENE 

ATRAZINE 

BIS  (2^HLOROETHOXy) 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

BENZO  [A]  PYRENE 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

BETA-ENDOSULFAN 

BENZIDINE 

BENZOIC  ACID 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

BENZYL  ALCOHOL 

CHRYSENE 

HEXACHLOROBENZENE 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

HEXACHLOROETHANE 

CHLORDANE 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

DIBENZOFURAN 

DICYCLOPENTADIENE 

VAPONA 

DIETHYL  PHTHALATE 

DmHANE 

DIELDRIN 

DIMETHYL  PHTHALATE 
DI-N-BUTYL  PHTHALATE 
DI-N-OCTYL  PHTHALATE 
ENDRIN 

ENDRDSr  ALDEHYDE 
ENDRIN  KETONE 
ENDOSULFAN  SULFATE 


LT 

9.00000000 

Mg'g 

5,0 

LT 

2.00000000 

flg/g 

5.0 

LT 

2.00000000 

ng'g 

5.0 

ND 

30.00000000 

Mg/g 

5.0 

LT 

30.00000000 

llg^g 

5.0 

LT 

10.00000000 

flg'g 

5.0 

LT 

4.00000000 

^g/'g 

5.0 

LT 

10.00000000 

ng'g 

5.0 

LT 

0.40000000 

Jlgl^g 

5.0 

LT 

0.30000000 

flg/g 

5.0 

ND 

1.00000000 

^g'g 

5.0 

LT 

7.00000000 

ng'g 

5.0 

LT 

0.60000000 

MS'g 

5.0 

LT 

2.00000000 

flg'g 

5.0 

LT 

4.00000000 

^g'g 

5.0 

LT 

4.00000000 

Hg^g 

5.0 

LT 

5.00000000 

ng'g 

5.0 

LT 

0.40000000 

Mg^'g 

5.0 

LT 

10.00000000 

Jtg^g 

5.0 

LT 

3.00000000 

ng^g 

5.0 

LT 

10.00000000 

Jlg/'g 

5.0 

LT 

20.00000000 

Mg/'g 

5.0 

LT 

20.00000000 

M»'g 

5.0 

ND 

1.00000000 

MS'g 

5.0 

ND 

30.00000000 

Hg/g 

5.0 

LT 

2.00000000 

ng/g 

5.0 

LT 

1.00000000 

v^e/z 

5.0 

LT 

0.30000000 

Hg/'g 

5.0 

LT 

0.30000000 

Mg/g 

5.0 

LT 

0.80000000 

Hg^g 

5.0 

LT 

5.00000000 

ng/g 

5.0 

LT 

20.00000000 

5.0 

LT 

7.00000000 

vziz 

5.0 

LT 

1.00000000 

vz/z 

5.0 

LT 

3.00000000 

vz/z 

5.0 

LT 

0.70000000 

vz/z 

5.0 

LT 

3.00000000 

\izlz 

5.0 

LT 

0.70000000 

vziz 

5.0 

LT 

2.00000000 

vziz 

5.0 

LT 

4.00000000 

vztz 

5.0 

LT 

6.00000000 

Hg/'g 

5.0 

LT 

0.70000000 

vz/z 

5.0 

60.00000000 

vz/z 

5.0 

LT 

0.60000000 

vz/z 

5.0 

LT 

0.80000000 

vz/z 

5.0 

LT 

0.60000000 

vz/z 

5.0 

LT 

10.00000000 

vz/z 

5.0 

LT 

2.00000000 

vz/z 

5.0 

LT 

10.00000000 

vz/z 

5.0 

LT 

20.00000000 

vz/z 

5.0 

ND 

3.00000000 

vz/z 

5.0 

LT 

10.00000000 

vz/z 

5.0 

Flag 

Code 


R 


R 


R 

R 


R 


Data 

Qnal 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II PI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depfli 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

10.00000000 

ng/g 

5.0 

R 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.30000000 

(l&'g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.60000000 

Hg'g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

10.00000000 

Hg'g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

2.00000000 

ng/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

5.00000000 

Hg^g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

20.00000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

5.00000000 

|tg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

4.00000000 

Hg^g 

5.0 

TDP-94.13B 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

10.00000000 

Hg^g 

5.0 

R 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

1.00000000 

tig/S 

5.0 

TDP.94-13B 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

3.00000000 

figfg 

5.0 

TDP-94.13B 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

1.00000000 

Hg^g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

2,00000000 

Hg^g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

7.00000000 

ne/g 

5,0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

20.00000000 

ggjg 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NTmOSODIMETHYLAMINE 

LT 

5.00000000 

ggig 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

10.00000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DffHENYLAMINE 

LT 

3.00000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.80000000 

vs/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

3.00000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-I3B 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

3.00000000 

gg/g 

5,0 

R 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

3.00000000 

gg/g 

5.0 

R 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

3.00000000 

gg/g 

5.0 

R 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

3.00000000 

gg/g 

5.0 

R 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

3.00000000 

gg/g 

5.0 

R 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

8.00000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

60.00000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

8.00000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94.13B 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.30000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.50000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.60000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA*CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.70000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

1.00000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

20.00000000 

gg/g 

5.0 

TDP.94-13B 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.80000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHL0R0-1-(2,4-DICHL0R0PHEN 

LT 

9.00000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

100.0000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

UNK530 

UNKNOWN 

4.00000000 

gg/g 

5.0 

S 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

UNK583 

UNKNOWN 

80.00000000 

gg/g 

5.0 

S 

TDP.94-13B 

EXCV 

cso 

UNK644 

UNKNOWN 

4.00000000 

gg/g 

5.0 

S 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-i4A 

EXCV 

cso 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

gg/g 

0.5 

R 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

gg/g 

0.5 
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Tire  Disposal  Area  ( SWMU 13)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie  Meas  Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  SEMIVOLAiXLES 


TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

^g/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4.DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

Jig's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2ADINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

Mg's 

0.5 

TDP.94-14A 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

ms's 

0.5 

TDP.94-14A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

tig's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

fig's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

fig's 

0.5 

TDP-94.14A 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

fig's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

fig's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

2NAML 

2-NITROANILINE 

ND 

3,10000000 

fig's 

0.5 

TDP-94.14A 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

fig's 

0.5 

TDP.94-14A 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

ns's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANIUNE 

ND 

0.63000000 

fig's 

0,5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

4MP 

4.METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

HS'g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3,30000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1,30000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

fig's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

fig's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0,71000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

fig's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

^s'g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

fig's 

0.5 

TDP-94*14A 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

fig's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

^g'g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

fig's 

0.5 

TDP.94-14A 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

fig's 

0.5 

TDP.94-14A 

EXCV 

CSO 

BENZm 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

fig's 

0.5 

TDP-94.14A 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

fig's 

0.5 

TDP-94.14A 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

fig's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

^g's 

0.5 

TDP-94.14A 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

fig's 

0.5 

TDP.94-14A 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

fig's 

0.5 

TDP-94.14A 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

^g's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

^g'g 

0.5 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data 


SitelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

iig/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Mg/g 

0.5 

TDP.94-14A 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Mg'g 

0.5 

TDP.94-14A 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Mg^g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

fig'g 

0.5 

TDP.94-14A 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

ttg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

i'g'g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

(ig/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

itg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

(ig/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Hg/g 

0.5 

R 

TDP-94.I4A 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Mg/'g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

itg'g 

0.5 

R 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

l^g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Hg^g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

tig/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

lig/g 

0.5 

TDP.94-14A 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

V-gIg 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2;3^,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Vg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Pg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94.14A 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Pg/g 

0.5 

TDP-94.14A 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A^, 2,3,3  A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

Pgig 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

Pgig 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94.14A 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP.94-14A 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94.14A 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

0.5 

TDP-94.14A 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA^HLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

Data 

Qnal 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data 


Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value 

Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  SEMWOLAITLES 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATfflON 

LT 

1.70000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

PS's 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-<2,4-DICHU)ROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg^g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

UNK530 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

S 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

UNK582 

UNKNOWN 

8.00000000 

pg'g 

0.5 

S 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

UNK643 

UNKNOWN 

0.80000000 

pg'g 

0.5 

S 

TDP-94-14A 

EXCV 

cso 

UNK663 

UNKNOWN 

0.30000000 

p&'g 

0.5 

s 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2^-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

124TCB 

l,2,4.TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1.4-dichlorobenzene 

LT 

0.03400000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

5.0 

TDP-94.14B 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0,57000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

2CLP 

2.CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

2CNAP 

242HLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

5,0 

TDP.94.14B 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2.METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP.94-14B 

EXCV 

cso 

2NP 

2.NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

5.0 

TDP.94_14B 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3,00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

3NT 

3.NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-24:RESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

5.0 

TDP.94-14B 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

5.0 

TDP-94.14B 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP.94-14B 

EXCV 

cso 

4CL3C 

4-chloro.34:resol 

LT 

0.93000000 

pg/g 

5.0 

TDP.94.14B 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg/g 

5.0 

TDP.94.14B 

EXCV 

cso 

4MP 

4.METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP.94-14B 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

330000000 

pg/g 

5.0 

TDP.94-14B 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94.14B 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

5.0 

TDP-94.14B 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP.94-14B 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg/g 

5.0 

TDP.94.14B 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2.CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2.CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg/g 

5.0 

Data 

Qual 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  SEMIV OLAITLES 


TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

ms's 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

v%/e, 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

ns's 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

5.0 

TDP-94.14B 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

iig% 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

v^% 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

vsiz 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

vsiz 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

(ig/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

(tgi'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Hg^g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

gg^g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94.14B 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

gg^g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

gg/'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

gg/'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

gg/'g 

5.0 

TDP-94.14B 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

gg'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

gg'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

gg/g 

5.0 

TDP-.94-14B 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

gg'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

DITH 

DUHIANE 

LT 

0.06500000 

gg'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

gg'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

gg'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

gg'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

gg'g 

5.0 

TDP-94-i4B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

gg'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

gg'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

gg'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

gg'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

gg'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

gg'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

gg'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

gg'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

gg'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXEDE 

LT 

0.48000000 

gg'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

gg'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

gg'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

gg'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

gg'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

gg'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

gg'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1,1A,2,2^,3A,4,5,5,5A5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

gg'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

gg'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

gg'g 

5.0 
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SKem 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

fig/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

ng/g 

5.0 

’IX)P-94-14B 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Hg'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

|ig/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,443XATHIANE 

LT 

0.07500000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Mg^g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

5.0 

R 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg'g 

5.0 

R 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig/g 

5.0 

R 

TDP.94-14B 

EXCV 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vslz 

5.0 

R 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

5.0 

R 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Jig^g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Hg'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

t*g^g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA.CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

vslz 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA.CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA4::HLOROPHENYL).1, 

LT 

0.10000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

fig'g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Mg/g 

5.0 

TDP-94.14B 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2.CHLORO-K2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

Mg^g 

5.0 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Hg'g 

5.0 

•n)P-94-14B 

EXCV 

CSO 

UNK530 

UNKNOWN 

1.00000000 

Hg^g 

5.0 

S 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

UNK583 

UNKNOWN 

8.00000000 

pstz 

5.0 

S 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

UNK611 

UNKNOWN 

0.40000000 

Jig/g 

5.0 

s 

TDP-94-14B 

EXCV 

CSO 

UNK643 

UNKNOWN 

1.00000000 

5.0 

s 

TDP.94-15A 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1^,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

vz!z 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

124TCB 

UATRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

ng/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

12DPH 

I^DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

fig'g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

vziz 

0.5 

R 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

IADICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0,49000000 

v^z 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

vzJz 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

vziz 

0.5 

TDP-94.15A 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4.DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

Ilgiz 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

Ilgiz 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

Ilgiz 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2<;hlorophenol 

LT 

0.05500000 

tigiz 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

24:HL0R0NAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

tlgig 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2.METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

llgig 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

llgig 

0.5 

R 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1,10000000 

llgig 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

3,3.CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

lig/z 

0.5 

TDP.94.15A 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

Ilgiz 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000 

Ilgiz 

0.5 
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Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

SitelD _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIV OLATILES 


TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

ng^g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

(Ig'g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Hg^g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4^HLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

|»g^g 

0.5 

TDP.94-15A 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

y^% 

0.5 

TDP-94.15A 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

gg^g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

gg/'g 

0.5 

TOP-94-15A 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

gg'g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

gg^g 

0.5 

TDP.94-15A 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

gg'g 

0.5 

TDP.94-15A 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

gg'g 

0.5 

TDP.94-15A 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

gg/g 

0,5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

gg'g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ  YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

gg/g 

0.5 

TDP.94-15A 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

gg/g 

0*5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

gg/g 

0.5 

TDP.94-15A 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

gg/g 

0.5 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 
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Unit 

Meas 

Depth 

Flas: 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TDP.94-15A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Mg's 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

0.5 

TDP.94.15A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

(‘S'g 

0.5 

R 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

(tg/g 

0.5 

TDP-94.15A 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

|ig/g 

0.5 

R 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

i*g^g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

itg/g 

0.5 

TDP.94-15A 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Hg'g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3<J,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

iig'g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

fig'g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

itg^g 

0.5 

R 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94.15A 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A4,5,5,5A,5B,6.DECACH 

LT 

0.14000000 

Hg'g 

0.5 

TDP.94-15A 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

Hg/g 

0.5 

TDP.94-15A 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

fig'g 

0.5 

TDP.94-15A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

fig'g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NTIROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

(ig/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

fig/g 

0.5 

TDP.94-15A 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4.0XATHIANE 

LT 

0.07500000 

fig/g 

0,5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Itg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

|ig/g 

0.5 

R 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg^g 

0.5 

R 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

^g/g 

0.5 

R 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig/g 

0.5 

R 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

0.5 

R 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

fig/'g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

i*g/g 

0.5 

TDP-94.15A 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94.15A 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

0.5 

TDP.94-15A 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Mg^g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA42HLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARACHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

Hg/g 

0.5 

TDP.94-15A 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA.CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

0.5 

TDP.94-15A 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

ftg^g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

SUPON 

2.CHLORO-1.(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

fig'g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

UNK530 

UNKNOWN 

0.50000000 

lig'g 

0.5 

s 

TDP.94-15A 

EXCV 

cso 

UNK582 

UNKNOWN 

6.00000000 

Hg/g 

0.5 

S 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

tjNK643 

UNKNOWN 

0.70000000 

(ig'g 

0.5 

S 

TDP.94.15B 

EXCV 

cso 

123TCB 

i;2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

cso 

124TCB 

l^,4.TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

vzlz 

5.0 

TDP-94.15B 

EXCV 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0,04200000 

ftg^g 

5.0 

TDP-94.15B 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

(ig/g 

5.0 

TDP.94-15B 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

cso 

13DNB 

13’DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

v^z/z 

5.0 

R 

TDP.94-15B 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Hg/g 

5.0 

390 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOIATILES 


TDP.94-15B 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

ng/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETBANE 

LT 

l.SOOOOOOO 

(Ig/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

ixefs 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

pg^g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

\ie/s 

5.0 

TDP-94.15B 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

44:hlorophenylmethyl 

LT 

0.06600000 

figfS 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DffiENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

DBCP 

dibromochloropropane 

LT 

0.07100000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg'g 

5.0 

'IT)P-94-15B 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

DITH 

DnmANE 

LT 

0.06500000 

pg'g 

5.0 

TDP-94.15B 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-i5B 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1,1A^,2,3^A,4,5.5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94.15B 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94.15B 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0,76000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94.15B 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

5.0 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data 


SHelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

il 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIV OLATILES 

TDP-94-15B 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

ng/g 

5.0 

TDP-94.15B 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

5.0 

TOP-94-15B 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

cso 

UNK530 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

5.0 

S 

TDP.94-15B 

EXCV 

cso 

UNK583 

UNKNOWN 

7.00000000 

pg/g 

5.0 

S 

TDP-94-15B 

EXCV 

cso 

UNK6il 

UNKNOWN 

0.80000000 

pg/g 

5.0 

s 

TDP-94-15B 

EXCV 

cso 

UNK643 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg'g 

5.0 

s 

Chemical  Class:  VOLATILES 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

0.21000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

inTCE 

1,1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

12DCE 

U-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

12DCLE 

1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

pg/g 

0.5 

TDP.94-01A 

EXCV 

cso 

13DCP 

1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

13DMB 

1,3-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

C13DCP 

CIS-l,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94^1A 

EXCV 

cso 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

CHCU 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

CIJC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94^1A 

EXCV 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94^1A 

EXCV 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

T13DCP 

TRANS-l,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-01A 

EXCV 

cso 

TCLEA 

1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 
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Tire  Disposal  Area  ( SWMU 13)  Phase  II BI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  VOLATILES 


TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

Jig's 

0.5 

TDP-94^1A 

EXCV 

CSO 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

PS'S 

0.5 

TDP-94-01A 

EXCV 

CSO 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

lllTCE 

1,1.1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

PS's 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

112TCE 

i,U-trichloroethane 

LT 

0.33000000 

PS's 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

PS's 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

IIDCLE 

1.1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

pg(g 

5.0 

TDP-94>01B 

EXCV 

CSO 

12DCE 

U-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

12DCLE 

U-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

PS's 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

12DCLP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

PS's 

5.0 

TDP.94-OIB 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

13DCP 

I3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

PS's 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

13DMB 

U-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

C13DCP 

CIS-l^-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

PS's 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

PS's 

5.0 

XDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

pg^g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

CHCU 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

PS'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

MIBK 

METHYUSOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

PS's 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

T13DCP 

TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

TCLEA 

1.1A2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-01B 

EXCV 

CSO 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

112TCE 

i,u-trichloroethane 

LT 

0.33000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94^2A 

EXCV 

CSO 

IIDCE 

1.1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

IIDCLE 

14-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

12DCE 

14-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

12DCLE 

U-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

12DCLP 

14-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

pg/g 

0.5 
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Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  VOLATILES 


TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

13DCP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

(Ig'g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

13DMB 

1,3-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

(Ig/g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

llg/g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

fig's 

0.5 

TDP-94^2A 

EXCV 

CSO 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

ms's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

C13DCP 

CIS-LS-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

CCUF 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

QCIA 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

DBRCL 

DEBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

T13DCP 

TRANS-l,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

TCLEA 

1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

flg'g 

0.5 

TDP-94^2A 

EXCV 

CSO 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

fig's 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

flg'g 

0.5 

TDP-94-02A 

EXCV 

CSO 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

flg'g 

0.5 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

flg'g 

5.0 

TDP-9«2B 

EXCV 

CSO 

112TCE 

1,1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

flg'g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

flg'g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

IIDCLE 

l,l.DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

12DCE 

L2-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

flg'g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

12DCLE 

1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

flg'g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

fig's 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

flg'g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

13DCP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

flg'g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

13DMB 

1,3-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

flg'g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

flg'g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

flg'g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

flg'g 

5.0 

TDP-94^2B 

EXCV 

CSO 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

flg'g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

C13DCP 

CIS-l,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

flg'g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

flg'g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

flg'g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

flg'g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

CSO 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

flg'g 

5.0 
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She  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  VOLATILES 

TDP-94-02B 

EXCV 

cso 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

cso 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

cso 

CPI2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

cso 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

cso 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

Hg/g 

5.0 

R 

TDP-94-02B 

EXCV 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE - 

LT 

0.20000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

cso 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

cso 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

cso 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

Hg/g 

5.0 

R 

TDP-94-02B 

EXCV 

cso 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

Hg/g 

5.0 

R 

TDP-94-02B 

EXCV 

cso 

T13DCP 

TRANS-l^-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

Hg/g 

5.0 

R 

TDP-94-02B 

EXCV 

cso 

TCLEA 

1,1A2-TETRACHL0R0ETHANE 

LT 

0.20000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-02B 

EXCV 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0,78000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

112TCE 

l,l>TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

12DCE 

l>DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

12DCLE 

U-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

12DCLP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

13DCLB 

l>DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

Hg/g 

0.5 

TDp.94^3A 

EXCV 

cso 

13DCP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

13DMB 

U-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

2CLEVE 

2<:hloroethylvinyl  ether 

LT 

0.50000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

C13E)CP 

CIS-13-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

Hg/g 

0.5 

R 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

Hg/g 

0.5 

R 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

CLX:6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

Hg/g 

0.5 

R 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE - 

LT 

0.20000000 

Hg/g 

0.5 

Data 

Qaal 
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Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  VOLATILES 


TDP-94-03A 

EXCV 

CSO 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0,19000000 

(ig/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

CSO 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

lig/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

CSO 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

CSO 

MIBK 

METHYUSOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

CSO 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

fig^g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

CSO 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

CSO 

T13DCP 

TRANS-l,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94<03A 

EXCV 

CSO 

TCLEA 

14,2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

CSO 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

|ig/g 

0.5 

TDP>9-W)3A 

EXCV 

CSO 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

(ig'g 

0.5 

TDP-94-03A 

EXCV 

CSO 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

(ig'g 

0.5 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

Mg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

112TCE 

1,1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

fig'g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

fig'g 

5.0 

TOP-94-03B 

EXCV 

CSO 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

|ig/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

12DCLE 

1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

Hg'g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

Hg^g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

|ig/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

13DCP 

1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

13DMB 

1,3-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

lig/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

|ig/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

C13DCP 

CIS-l,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

(ig/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

Jig/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

vs/s 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

Mg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

(ig'g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

fig/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

(ig/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

Hg^g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

Hg^g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

fig/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

5.0 

TDP-944)3B 

EXCV 

CSO 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

^g/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

tlg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

ng/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

(Ig^g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

MIBK 

METHYUSOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

(ig'g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

(ig/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

T13DCP 

TRANS-U-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

fig'g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

TCLEA 

1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

Mg^g 

5.0 

TDP-94-03B 

EXCV 

CSO 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

^g/g 

5.0 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  VOLATILES 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0,20000000 

fig/g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

112TCE 

1,1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

ne/s 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

CSO 

IIDCLE 

1,1-DICHIjOROETHANE 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

12DCLE 

l^DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

12DCLP 

l^DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

pg^g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

13DCP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

13DMB 

U-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0,23000000 

pg/g 

0.5 

TDP-944)4A 

EXCV 

cso 

2CLEVE 

2^HLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0,50000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

pgi'g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

C13DCP 

CIS-1,3-DICHIjOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

fig/S 

0.5 

R 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94^4A 

EXCV 

cso 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

CCL3F 

TRIFLUORCXIHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

CH2CU 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0,60000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

pg'g 

0.5 

TDP.94-04A 

EXCV 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

pg'g 

0.5 

TDP-944)4A 

EXCV 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1,00000000 

pg'g 

0.5 

R 

TDP-94^4A 

EXCV 

cso 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

pg'g 

0.5 

R 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

T13DCP 

trans-i,3-dichloropropene 

ND 

0.60000000 

pg'g 

0.5 

R 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

TCLEA 

1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg'g 

0.5 

TDP-944)4A 

EXCV 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-04A 

EXCV 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

112TCE 

1,1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

UDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

12DCLE 

l^DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

pg'g 

5.0 

TDP-944)4B 

EXCV 

cso 

13DCP 

1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

13DMB 

U-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

pg'g 

5.0 

TDP-944)4B 

EXCV 

cso 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

pg'g 

5.0 

Data 

Qoal 
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Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  VOLATILES 


TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

ACET 

ACETONE 

LT 

3,30000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

flg^g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

CSO 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

(Ig'g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

C13DCP 

CIS-l,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

ngfg 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94^4B 

EXCV 

cso 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

iig/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

iig/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

5.0 

TDP.94-04B 

EXCV 

cso 

CH2CU 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

ng/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

v%ls 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

CHCU 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

Hg/g 

5.0 

TDP.94-04B 

EXCV 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETEIANE 

LT 

0.25000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

Hg/g 

5,0 

TDP.94-04B 

EXCV 

cso 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

(‘g'g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

(ig/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

ng/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

Hg/'g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

|ig/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

T13DCP 

TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

TCLEA 

1,1.2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

vziz 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

lig/g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

(tg^g 

5.0 

TDP-94-04B 

EXCV 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

(ig/g 

5.0 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

|i@'g 

0,5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

112TCE 

1,1.2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

Hgig 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

lig/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0,32000000 

fig/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

12DCLE 

1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

vs/z 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

12r)CLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

V^Z 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

13DCP 

u-dichloropropane 

LT 

0.20000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

13DMB 

1,3-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

zz/z 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

nz/z 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

t^z 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

C13DCP 

cis-u-dichloropropylene 

ND 

0.60000000 

Hg'g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

vztz 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

ng/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

vz/z 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

vz/z 

0.5 
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Site  ID 

She 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Unh 

Meas 

Depth 

Chemical  Class:  VOLATILES 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

^g/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

^g/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

CSO 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

ngi'g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

\iS/% 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

(Ig/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

MS^g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETOANE 

LT 

0.25000000 

(ig'g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE - 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

(i&'g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

|ig/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

MEBK 

METHYUSOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

MNBK 

ME1HYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

fig/g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

vtele. 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

T13DCP 

TRANS-l,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

^s'g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

TCLEA 

l.i;2;i-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

Mg's 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

^g^g 

0.5 

TDP-94^5A 

EXCV 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

ng^g 

0.5 

TDP-94-05A 

EXCV 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

ms's 

0.5 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

f^g 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

112TCE 

l.l>TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

(Ig/g 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

v-^z 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

12DCE 

U-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

vziz 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

12DCLE 

U-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

v^z 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

12DCLP 

l^DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

v^z 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

flg/g 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

13DCP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

13DMB 

13-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

flg/g 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

v^z 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

v-z/z 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

v^z 

5.0 

TDP-94^5B 

EXCV 

cso 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

v^z 

5,0 

TDP-94^5B 

EXCV 

cso 

C13DCP 

CIS-l,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

flg'g 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

Kg'g 

5.0 

TDP-94^5B 

EXCV 

cso 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

flg/g 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

(tg'g 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

v^z 

5.0 

TDP-94^5B 

EXCV 

cso 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

vs/z 

5.0 

TDP-94^5B 

EXCV 

cso 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

ng^g 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

ng'g 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

ms's 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

v-ziz 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

(ig/g 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

v-ziz 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

vziz 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

DBRCL 

DEBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE - 

LT 

0.20000000 

v-ziz 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

v^z 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

v-z/z 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

)^zlz 

5.0 

Flag 

Code 


R 


R 

R 

R 


R 

R 


Data 

Qoal 


Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data 


Site 

Media 

Meas 

Umt 

Flas 

Data 

SHelD 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Vahie 

Meas 

Depth 

Code 

Qual 

Chemical  Class:  VOLATILES 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

ng/g 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

pg^g 

5.0 

R 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

T13DCP 

TRANS-U-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

pg'g 

5.0 

R 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

TCLEA 

1,1^,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-05B 

EXCV 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

lllTCE 

l,Ll-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

112TCE 

1,1,2-TRICHIX)R0ETHANE 

LT 

0.33000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94^6A 

EXCV 

cso 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

12DCLE 

1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94^6A 

EXCV 

cso 

12DCLP 

1,2-DICHIX^ROPROPANE 

LT 

0.53000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

13DCP 

1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

13DMB 

1,3.DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYXVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

BKDCL 

BROMODICHLOROMETKANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

C13DCP 

CIS-l,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

CHCU 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94^6A 

EXCV 

cso 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

T13DCP 

trans-u-dichloropropene 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

TCLEA 

1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-06A 

EXCV 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

5.0 

TDP.94-O6B 

EXCV 

cso 

112TCE 

l,U‘TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94^6B 

EXCV 

cso 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

pg/g 

5.0 

401 


Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II  PI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  VOLATILES 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

12DCE 

U-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

pg^g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

12DCLE 

l^DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

12DCLP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

pg^g 

5.0 

TDP-94«06B 

EXCV 

cso 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

13DCP 

13-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

13DMB 

U-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

pg'g 

5.0 

TDP-944)6B 

EXCV 

cso 

C13DCP 

CIS-13-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

pg'g 

5.0 

R 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

pg'g 

5.0 

R 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

5,0 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

pg'g 

5,0 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

CCUF 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94<06B 

EXCV 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

pg'g 

5.0 

R 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

MIBK 

METHYUSOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

pg'g 

5.0 

R 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

pg'g 

5.0 

R 

TDP«94-06B 

EXCV 

cso 

T13DCP 

TRANS-l,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

pg'g 

5.0 

R 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

TCLEA 

1,1A2-TETRACHL0R0ETHANE 

LT 

0.20000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-06B 

EXCV 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

112TCE 

1.1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

12DCLE 

13-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

12DCLP 

13-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94^7A 

EXCV 

cso 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94^7A 

EXCV 

cso 

13DCP 

13-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

13DMB 

13-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-07A 

EXCV 

cso 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

pg'g 

0.5 

Data 

Qnal 
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Tire  Disposal  Area  ( SWMU 13)  Phase  II  PI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Meas  Unit 

Bool  Value  Meas 


Chemical  Class:  VOLATILES 


Flag  Data 

Depth  Code  Qoal 


TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

(ig/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

cso 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

Mg^g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

CSO 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

Pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

Pg'g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

cso 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

pg^g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

cso 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

cso 

MIBK 

METHYUSOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

pg/g 

5.0 

TDP-944)7B 

EXCV 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

cso 

STYR 

STYRENE 

ND 

0,60000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

cso 

T13DCP 

TRANS-l,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94^7B 

EXCV 

cso 

TCLEA 

1,1A2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-07B 

EXCV 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

i^g 

5.0 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

lllTCE 

l.I,I-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

112TCE 

l,I>TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

IIDCLE 

1.1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

12DCE 

U-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

12DCLE 

l^DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

Pg'g 

0.5 

TDP-94^8A 

EXCV 

cso 

12DCLP 

14-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

13DCP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

13DMB 

1^-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

C13DCP 

CIS-13-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0,10000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

pg/g 

0.5 

■IDP-94^8A 

EXCV 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94^8A 

EXCV 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

TDP«94-08A 

EXCV 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

404 


Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II  PI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  VOLATILES 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

T13DCP 

TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

PS'g 

0.5 

R 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

TCLEA 

1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08A 

EXCV 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

112TCE 

1,1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

llECE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

IIDCLE 

1,1-DICHIjOROETHANE 

LT 

0.49000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

12DCLE 

1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

12DCLP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

13DCP 

1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

13DMB 

1,3-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ether 

LT 

0.50000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

TOP-94-08B 

EXCV 

cso 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

C13DCP 

CIS-1,3-DICHL0R0PR0PYLENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94^8B 

EXCV 

cso 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94^8B 

EXCV 

cso 

CCIA 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

5,0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

MNBK 

METHYLN-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP-94^8B 

EXCV 

cso 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

T13DCP 

TRANS-1,3-DICHL0R0PR0PENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP.94-08B 

EXCV 

cso 

TCLEA 

1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

pg/g 

5.0 

TDP.94-O8B 

EXCV 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-08B 

EXCV 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

lllTCE 

1.1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

lllTCE 

1.1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

112TCE 

1,1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

112TCE 

l,U-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94^9A 

EXCV 

cso 

IIDCE 

l,LDICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

pg/g 

0.5 

D 
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Tire  Di^osal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II  HI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Untt 

Meas 

Depth 

flag 

Code 

Chemical  Class:  VOLATILES 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

12DCE 

l^-DICHLOROETHYtENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

12DCE 

l^DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

PS^g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

12DCLE 

1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

12DCLE 

14-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

12DCLP 

1^-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

pg/g 

0.5 

TDP*94-09A 

EXCV 

cso 

13DCLB 

l,3.DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

13DCP 

1>DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

13DCP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

pg^g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

13DMB 

U-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

13DMB 

U-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0,5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94^9A 

EXCV 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ACRYL 

ACRYLONTTRIEE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

C13DCP 

CIS-1, 3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

C13DCP 

CIS-I,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

DR 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

DR 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94^9A 

EXCV 

cso 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CCIA 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CCM 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94^9A 

EXCV 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

pg/g 

0.5 

D 

'roP-94-09A 

EXCV 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP.94-09A 

EXCV 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

DR 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

DBRCL 

DffiROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

pg/g 

0.5 

D 

406 


Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flas 

Code 

Chemical  Class:  VOLATILES 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

fig^g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

pg^g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94^9A 

EXCV 

cso 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

pg'g 

0.5 

D 

TDP-94^9A 

EXCV 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

pg^g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

pg'g 

0.5 

D 

TDP-9«9A 

EXCV 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

pg'g 

0.5 

R 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

DR 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

pg'g 

0.5 

DR 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

T13DCP 

TRANS-1,3-DICHL0R0PR0PENE 

ND 

0.60000000 

pg'g 

0.5 

R 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

T13DCP 

TRANS-l,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

DR 

TDP.94^9A 

EXCV 

cso 

TCLEA 

1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

TCLEA 

1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg'g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

pg'g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

pg^g 

0.5 

D 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-09A 

EXCV 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

pg/g 

0.5 

D 

TDP.94-09B 

EXCV 

cso 

niTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

5.0 

TDP.94-09B 

EXCV 

cso 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg'g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

112TCE 

l,U-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

112TCE 

1,1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94^9B 

EXCV 

cso 

IIDCLE 

i,i*dichloroethane 

LT 

0.49000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94^9B 

EXCV 

cso 

12DCE 

U-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

12DCLE 

l^DICHLOROETHANE 

LT 

0,32000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

12DCLE 

U-dichloroethane 

LT 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94^9B 

EXCV 

cso 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

12DCLP 

l^-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ISDCISB 

1^-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

13DCP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

13DCP 

1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

13DMB 

1,3-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

13DMB 

1,3-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ether 

LT 

0.50000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ACRYL 

acrylonitrile 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRDCL 

bromodichloromethane 

LT 

0.20000000 

pg/g 

5.0 

TDP.94-09B 

EXCV 

cso 

BRBCL 

bromodichloromethane 

LT 

0.20000000 

pg/g 

5.0 

D 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Defith 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  VOLATILES 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

C13DCP 

CIS-l,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

C13DCP 

CIS-l,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

fig^g 

5.0 

DR 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

pg^g 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

pg/g 

5.0 

DR 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

pg^g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

pg^g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94^9B 

EXCV 

cso 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

5.0 

TDP.94-09B 

EXCV 

cso 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CCI3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

5.0 

TDP.94-09B 

EXCV 

cso 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

pg/g 

5,0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

5.0 

DR 

TDP.94-09B 

EXCV 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

pg'g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0,20000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

pg'g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

pg/g 

5,0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP.94-09B 

EXCV 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

pg/g 

5.0 

DR 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

5.0 

DR 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

T13DCP 

TRANS-U-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

T13DCP 

TRANS-l,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

5.0 

DR 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

TCLEA 

1,1,2^-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

TCLEA 

lj;2>TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

pg/g 

5.0 

D 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-09B 

EXCV 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

5.0 

D 

Data 

Qual 
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SiteH) 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Umt 

Meas 

Depth 

Fhi£ 

Code 

Chemical  Class:  VOLATILES 

TDP-94-10B 

EXCV 

CSO 

13DMB 

l^DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

2CLEVE 

2-<;hloroethylvinyl  ether 

LT 

0.50000000 

pg/g 

5.0 

TDP.94-IOB 

EXCV 

CSO 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

pg^g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

C13DCP 

CIS-U-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

pg^g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

pgi'g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

ns/g 

5,0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94.IOB 

EXCV 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

pg^g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

pg^g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

ne/s 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

pg^g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

pg^g 

5.0 

'IT)P-94-10B 

EXCV 

cso 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

pg^g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

pg/'g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

pg^g 

5-0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

pg/g 

5.0 

R 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

pg^g 

5.0 

R 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

T13DCP 

TRANS-l,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

pg(g 

5-0 

R 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

TCLEA 

1,1A2-TETRACHL0R0ETHANE 

LT 

0.20000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

pg/'g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-10B 

EXCV 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-nA 

EXCV 

cso 

lllTCE 

i,i.i-trichloroethane 

LT 

0.20000000 

pg^g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

112TCE 

I,1>TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

12DCE 

i;2-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

12DCLE 

U-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

12DCLP 

l^DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-UA 

EXCV 

cso 

13r)CP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-UA 

EXCV 

cso 

13DMB 

U-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-UA 

EXCV 

cso 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0,5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0-20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

C13DCP 

CIS-l,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-UA 

EXCV 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

cso 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

Qnal 


410 


Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II  PI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  VOLATILES 


TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

Hg'g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

CH2CU 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

Mg'g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

^©'g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

ns/s 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

Mg's 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

CHC13 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

fig/S 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

fig^g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

ne/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

Hg/g 

0.5 

TDP.94-11A 

EXCV 

CSO 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

(‘g'g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

V^g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

vg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

vg/g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

(Ig'g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

T13DCP 

TRANS~l,3.DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

Hgi'g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

TCLEA 

1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

Vgtg 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

Hg'g 

0.5 

TDP-94-11A 

EXCV 

CSO 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

Vgig 

0.5 

TDP-94-nA 

EXCV 

CSO 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

Vgtg 

0.5 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

ng% 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

112TCE 

1,1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

v^g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

UDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

(Ig'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

Vg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

12DCLE 

1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

^gfg 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

Mg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

VgJg 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

13DCP 

13-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

Vg/g 

5.0 

TDP.94-IIB 

EXCV 

CSO 

13DMB 

1,3-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

VgIg 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

2CLEVE 

2<;HLOROETHYLVrNrYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

Vg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

l^g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

ggig 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

Vg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

C13DCP 

CIS-l,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

Vg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

Vg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

Vg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

Vg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

Vg/g 

5.0 

TDP-94<11B 

EXCV 

CSO 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

Vg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

Vg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

Vg/g 

5.0 

TDP-94<11B 

EXCV 

CSO 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

Mg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

|tg/g 

5.0 

T0P-94-11B 

EXCV 

CSO 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

(Ig'g 

5.0 

TDP.94-IIB 

EXCV 

CSO 

.  CHCU 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

(Ig'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

Vt/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

Vg/g 

5.0 

TDP-94-nB 

EXCV 

CSO 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

Vg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

Vg/g 

5.0 

TDP.94-IIB 

EXCV 

CSO 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

Vg/g 

5.0 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  VatSL 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  VOLATILES 


TDP-94-UB 

EXCV 

CSO 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

gg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

(ig/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

^g'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

|ig/g 

5.0 

TDP-94.IIB 

EXCV 

CSO 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

fig/g 

5,0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

T13DCP 

TRANS.l,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

TCLEA 

1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

v-Ws 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

(tg'g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

Mg/g 

5.0 

TDP-94-11B 

EXCV 

CSO 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

Mg^g 

5.0 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

(Ig/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

112TCE 

1,U‘TRICHL0R0ETHANE 

LT 

0.33000000 

gg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

gg'g 

0,5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

12DCLE 

1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

0,5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

ng/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

flg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

13DCP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

v%l% 

0.5 

TDP-94.12A 

EXCV 

CSO 

13DMB 

1,3-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

2CLEVE 

2.CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

|lg/g 

0.5 

TDP-94.12A 

EXCV 

CSO 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

|ig/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

H&^g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

fig'g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

C13DCP 

CIS-l,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

(ig'g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

gg/g 

0.5 

TDP.94-12A 

EXCV 

CSO 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0,64000000 

Hg'g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

fig'g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94.12A 

EXCV 

CSO 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0,31000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94.12A 

EXCV 

CSO 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94.12A 

EXCV 

CSO 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94.12A 

EXCV 

CSO 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

Mg/g 

0.5 

TDP.94.i2A 

EXCV 

CSO 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

T13DCP 

TRANS-l,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

Mg/g 

0-5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

TCLEA 

14,2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0-20000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-12A 

EXCV 

CSO 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94.12A 

EXCV 

CSO 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

Mg/g 

5.0 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  VOLAIILES 


TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

112TCE 

I,l,2.TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

tig/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0,49000000 

(‘©'g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

12DCE 

U-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

ng/'g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

CSO 

12DCLE 

l,2.DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

(Ig^g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

12DCLP 

l,2.DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

vg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

vg/g 

5.0 

TDP-94.12B 

EXCV 

cso 

13DCP 

1,3"DICHL0R0PR0PANE 

LT 

0,20000000 

vg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

13DMB 

1,3-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

v%lg 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

2CLEVE 

2.CHU)ROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

vgtg 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

vg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2,00000000 

Mg^g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

C13DCP 

CIS.l,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

Vg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1,80000000 

Vg/g 

5.0 

TDP.94-12B 

EXCV 

cso 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

Vg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

vg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

Hg^g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

vg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

vg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

^g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0,96000000 

fig'g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

ggig 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

CHCU 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

vg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

vg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

vg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

vg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

vg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

vg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

vg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4,30000000 

vg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

vg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

vg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

vg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

T13DCP 

trans.i,3-dichloropropene 

ND 

0.60000000 

vg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

TCLEA 

14A2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

vg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

vg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

vg/g 

5.0 

TDP-94-12B 

EXCV 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

vg/g 

5.0 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

niTCE 

1.1,1’TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

vg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

112TCE 

1,1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

vg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

llDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

vg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

vg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0,32000000 

vg/g 

0.5 

TDP.94.13A 

EXCV 

cso 

12DCLE 

l,2.DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

vg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

vg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

13DCLB 

U-dichlorobenzene 

0.16000000 

vg/g 

0.5 

TDP.94.13A 

EXCV 

cso 

13DCP 

1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

vg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

13DMB 

13-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

vg/g 

0.5 

TDP-94.13A 

EXCV 

cso 

2CLEVE 

242HLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

vg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

vg/g 

0.5 
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Chemical  Class:  VOLATILES 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

CSC 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

C13DCP 

CIS-1,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

0.70000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP.94-13A 

EXCV 

cso 

CHCU 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

TDP.94-13A 

EXCV 

cso 

0BRCL 

DBBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

3.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1,00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

T13DCP 

TRANS-l,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

TCLEA 

14.2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0,20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13A 

EXCV 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

lllTCE 

1,1.1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

112TCE 

LU'TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94.13B 

EXCV 

cso 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

12DCE 

l,2.DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

12DCLE 

1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

13DCP 

1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

13DMB 

1,3.DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

pg/g 

5,0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

C13DCP 

CIS-l,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

pg^g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0,31000000 

pg/g 

5.0 

TDP.94-13B 

EXCV 

cso 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0,26000000 

pg/g 

5.0 

Flag 

Code 


R 

R 


R 


R 

R 

R 


R 

R 


Data 

Qoal 
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TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

pg^g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

pg^g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

MIBK 

METHYUSOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94.13B 

EXCV 

CSO 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

T13DCP 

TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0,60000000 

pg^g 

5.0 

TDP-94.13B 

EXCV 

CSO 

TCLEA 

1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0,20000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

pg^g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

pg^g 

5.0 

TDP-94-13B 

EXCV 

CSO 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

pg^g 

5.0 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/'g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

112TCE 

1,1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

pg^g 

0.5 

TDP-94.14A 

EXCV 

CSO 

IIDCE 

1,1-DICHIjOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

fig/s 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

pg^g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

12DCE 

1;2-DICHL0R0ETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

12DCLE 

l^DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

12DCLP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

pg^g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0,14000000 

pg^g 

0.5 

TDP-94.14A 

EXCV 

CSO 

13DCP 

13-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

13DMB 

1,3-DIMETHyLBENZENE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

lDp.94-i4A 

EXCV 

CSO 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

C13DCP 

CIS-U-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0;5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

pg/g 

0.5 

TDP.94-14A 

EXCV 

CSO 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

pg/g 

0.5 

'roP-94-14A 

EXCV 

CSO 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-14A 

EXCV 

CSO 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP.94-14A 

EXCV 

CSO 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

pg/g 

0.5 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU  IS)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Meas 

Bool  Value 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II  PI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Untt 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  VOLATILES 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

12DCE 

l^DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

(ig/'g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

12DCLE 

1^-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

vs/z 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

12DCLP 

1^-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

vziz 

0.5 

TDP-94<15A 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

Mg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

13DCP 

l,3.DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

ve/z 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

13DMB 

1,3-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

vziz 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

vzJz 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

Jlg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

pg^g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

Vflz 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

C13DCP 

CIS-U-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

pg'g 

0.5 

R 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

pg^g 

0.5 

TDP-94.15A 

EXCV 

cso 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

pg/'g 

0.5 

TDP-94.15A 

EXCV 

cso 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

vztz 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

vsJz 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

pe^g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

CHCU 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-I5A 

EXCV 

cso 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

T13DCP 

TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

R 

TDP-94.15A 

EXCV 

cso 

TCLEA 

1,1,2,2-TETRACHIjOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TDP.94-15A 

EXCV 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-15A 

EXCV 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

pg/g 

0.5 

TDP-94-15B 

EXCV 

cso 

niTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94.15B 

EXCV 

cso 

112TCE 

1,1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

cso 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

cso 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

cso 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

cso 

12DCLE 

1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

cso 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

pg/g 

5.0 

TDP.94-15B 

EXCV 

cso 

13DCP 

1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

cso 

13DMB 

1,3-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94.15B 

EXCV 

cso 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

cso 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

cso 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

cso 

C13DCP 

CIS-l,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

5.0 

R 
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Tire  Disposal  Area  (  SWMU 13)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 

Sitem _ Type  Type 

Chemical  Class:  VOLATILES 


Test  Name 


Meas 
Boal  Value 


UnH 

Meas  Dep 


TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

jig/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

Mg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

Pg'g 

5.0 

TDP-94.15B 

EXCV 

CSO 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

Hg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

Pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

Pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0,26000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

Pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

Pg^g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

DBRCL 

DEBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

Pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

Pg/g 

5.0 

TDP-94.15B 

EXCV 

CSO 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0,19000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94.15B 

EXCV 

CSO 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

Pg^g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

Pg^g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

Pg^g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

MNBK 

ME1HYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1,00000000 

pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

T13DCP 

TRANS-l,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

Pg'g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

TCLEA 

1,1A2-TETRACHL0R0ETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

5.0 

TDP-94-15B 

EXCV 

CSO 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

pg/g 

5.0 

Flag  Data 

Code  Qoal 
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Building  1303  Washout  Pond  (SWMU  22)  Phase  II  PI  Data 


SitelD 

sue 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Unit 

Meas 

Depth 

Has 

Code 

Chemical  Class:  CYANIDE 

BWB-94-01A 

BORE 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

0.5 

BWB-944)1B 

BORE 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

(ig'g 

4.0 

BWB-94-01C 

BORE 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

|tg/g 

10.0 

BWB-94-02A 

BORE 

cso 

CYN 

CYANIDE 

0.30000000 

iig% 

0.5 

BWB-94-02B 

BORE 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

|tg/g 

5.0 

BWB-94-02C 

BORE 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

|ig/g 

10.0 

BWB-94-03A 

BORE 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

|ig/g 

0.5 

BWB-94-03B 

BORE 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

pg^g 

5.0 

BWB-94-03C 

BORE 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

pg^g 

10.0 

BWS-94-01 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

pg^g 

0.5 

BWS-94^2 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

pg^g 

0.5 

BWS-94-03 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-04 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

pg^g 

0.5 

BWS-94-05 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-06 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-07 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-08 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

pg^g 

0.5 

BWS-94-09 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

pg^g 

0.5 

BWS-94-09 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

pg^g 

0.5 

D 

BWS-94-10 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

pg'g 

0.5 

BWS-94.11 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vds 

0.5 

BWS.94-12 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-13 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-14 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

pg^g 

0.5 

BWS-94-15 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

pg^g 

0.5 

BWS-94-16 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

pg% 

0.5 

BWS-94-17 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

pg/g 

0.5 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

BWB-94-01A 

BORE 

cso 

135TNB 

U,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 

BWB-94-01A 

BORE 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg^g 

0.5 

BWB-94-01A 

BORE 

cso 

246TNT 

2A6-TRINrrROTOLUENE 

6.40000000 

pgf'g 

0.5 

C 

BWB-94-01A 

BORE 

cso 

24DNT 

2,4.DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg'g 

0.5 

H 

BWB-94-01A 

BORE 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg^g 

0.5 

BWB-94-01A 

BORE 

cso 

HMX 

CYCIX)TETRAME'IHYLENETETRA 

22.20000000 

pg^g 

0.5 

C 

BWB-94-01A 

BORE 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg'g 

0.5 

BWB-94-01A 

BORE 

cso 

RDX 

CYCU)TRIMETHYLENETRINITRA 

40.60000000 

pg/g 

0.5 

C 

BWB-94-01A 

BORE 

cso 

TETOYL 

N-METHYL.N2,4,6-TETRAN1TR0A 

LT 

2.11000000 

pg^g 

0.5 

BWB-94-01B 

BORE 

cso 

135TNB 

U,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

4.0 

BWB-94-01B 

BORE 

cso 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg'g 

4.0 

BWB.94-01B 

BORE 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

4.47000000 

pg'g 

4.0 

c 

BWB-94-01B 

BORE 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg'g 

4.0 

H 

BWB-94-01B 

BORE 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

4.0 

BWB-94-01B 

BORE 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg'g 

4.0 

BWB.94-01B 

BORE 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg'g 

4.0 

UQ 
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Building  1303  Washout  Pond  (SWMU  22)  Phase  11 RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Untt 

Meas 

Deptli 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

BWB-94-01B 

BORE 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRA 

2.18000000 

pg'g 

4.0 

BWB-94-01B 

BORE 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

ng/g 

4.0 

BWB-94-01C 

BORE 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

(Ig/g 

10.0 

BWB.94-01C 

BORE 

cso 

13DNB 

U-dinttrobenzene 

LT 

0.50400000 

pg^g 

10.0 

BWB-94-01C 

BORE 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

10.0 

BWB-94-01C 

BORE 

cso 

24DNT 

2,4.DINITR0T0LUENE 

LT 

2.50000000 

pg'g 

10.0 

H 

BWB-94-01C 

BORE 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

10.0 

BWB-94-01C 

BORE 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

10.0 

BWB-94-01C 

BORE 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg^g 

10.0 

BWB-94-01C 

BORE 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg% 

10.0 

BW&.94-01C 

BORE 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

pg'g 

10,0 

BWB-94^2A 

BORE 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

2.96000000 

pg/'g 

0.5 

C 

BWB-94-02A 

BORE 

cso 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg'g 

0.5 

BWB-94-02A 

BORE 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

1500.000000 

pg/g 

0.5 

C 

BWB.94-02A 

BORE 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

3.53000000 

pg/g 

0.5 

UQH 

BWB-94-02A 

BORE 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

4.27000000 

PB^g 

0.5 

K 

BWB-94-02A 

BORE 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

4.95000000 

Pg^g 

0.5 

C 

BWB-94-02A 

BORE 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Pg'g 

0.5 

BWB-94-02A 

BORE 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

43.40000000 

Pg'g 

0.5 

C 

BWB-94-02A 

BORE 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

pg^g 

0.5 

BWB-94-02B 

BORE 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Pg'g 

5.0 

BWB-94-02B 

BORE 

cso 

13DNB 

l,3.DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Pg'g 

5.0 

BWB-94-02B 

BORE 

cso 

246TNT 

2,4,6.TRINITROTOLUENE 

65.70000000 

Pg'g 

5.0 

C 

BWB-94-02B 

BORE 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Pg^g 

5.0 

H 

BWB-94-02B 

BORE 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Pg'g 

5.0 

BWB-94-02B 

BORE 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

BWB-94-02B 

BORE 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

5.0 

BWB-94-02B 

BORE 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

1.82000000 

pg/g 

5.0 

UQ 

BWB-94-02B 

BORE 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

Pg'g 

5.0 

BWB-94-02C 

BORE 

cso 

135TNB 

13,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Pg'g 

10.0 

BWB-94-02C 

BORE 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Pg'g 

10.0 

BWB-94-02C 

BORE 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINTrROTOLUENE 

15.00000000 

Pg'g 

10.0 

C 

BWB-94-02C 

BORE 

cso 

24DNT 

2,4-DINTrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

10.0 

H 

BWB-9«2C 

BORE 

cso 

26DNT 

2,6-DINTrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Pg'g 

10.0 

BWB-94-02C 

BORE 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Pg'g 

10.0 

BWB-94-02C 

BORE 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg^g 

10.0 

BWB-94-02C 

BORE 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMEmVTJBNETRINITRA 

LT 

1.28000000 

f^g 

10.0 

BWB-94-02C 

BORE 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANTrROA 

LT 

2.11000000 

Pg'g 

10.0 

BWB-94-03A 

BORE 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINTTROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Pg'g 

0.5 

BWB-94-03A 

BORE 

cso 

13DNB 

1,3-DINTrROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Pg^g 

0.5 

BWB-94-03A 

BORE 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINTTROTOLUENE 

7.05000000 

Pg'g 

0.5 

C 

BWB-94^3A 

BORE 

cso 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Pg'g 

0.5 

H 

BWB-94-03A 

BORE 

cso 

26DNT 

2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

BWB-94-03A 

BORE 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

BWB-94-03A 

BORE 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

BWB-94-03A 

BORE 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRA 

LT 

1.28000000 

Pg^g 

0.5 

BWB-94-03A 

BORE 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANTrROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

BWB-94-03B 

BORE 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINTrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

5-0 

BWB-94-03B 

BORE 

cso 

13DNB 

1,3-DINTrROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

5.0 

BWB-94-03B 

BORE 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINTrROTOLUENE 

2.09000000 

pg/g 

5.0 

C 

BWB-94-03B 

BORE 

cso 

24DNT 

2,4-DINTIROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

5.0 

H 
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Building  1303  Washout  Pond  (SWMU  22)  Phase  II  PI  Data 


Site  Media 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


BWB-94-03B 

BORE 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

5.0 

BW&.94-03B 

BORE 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2,00000000 

(Ig/g 

5.0 

BWB-94^3B 

BORE 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

(Ig/g 

5.0 

BWB-94-03B 

BORE 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

tlg/g 

5.0 

BWB-94-03B 

BORE 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

Hg/g 

5.0 

BWB-94-03C 

BORE 

CSO 

135TNB 

U,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Hg'g 

10.0 

BWB-94-03C 

BORE 

CSO 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

ns/g 

10.0 

BWB-94-03C 

BORE 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

H&'g 

10.0 

BWB-94-03C 

BORE 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

(igfg 

10.0 

BWB-94^3C 

BORE 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

10.0 

BWB-94-03C 

BORE 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Hg'g 

10.0 

BWB-94^3C 

BORE 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Hg/'g 

10.0 

BWB-94-03C 

BORE 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

Hg^g 

10.0 

BWB-94-03C 

BORE 

CSO 

TETRYL 

N.METHYU.N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

fig'g 

10,0 

BWS-94-01 

SURF 

CSO 

135TNB 

1^,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-01 

SURF 

CSO 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

]\g/g 

0.5 

BWS-94-01 

SURF 

CSO 

246TNT 

2A6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

(ig/g 

0.5 

BWS-94-01 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

fig/g 

0.5 

BWS-94-01 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

(ig/g 

0.5 

BWS-94-01 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

(ig^g 

0.5 

BWS-94-01 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Hg/g 

0.5 

BWS-94-01 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

tig^g 

0.5 

BWS-94-01 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-02 

SURF 

CSO 

135TNB 

1A5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

vziz 

0.5 

BWS-94-02 

SURF 

CSO 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

vziz 

0.5 

BWS-94-02 

SURF 

CSO 

246TNT 

2.4,6-TRINTrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

0.5 

BWS-94-02 

SURF 

CSO 

24DNT 

2.4-DINTrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

vzlz 

0.5 

BWS-94-02 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINTrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

vz/z 

0,5 

BWS-94-02 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

zz/z 

0.5 

BWS-94-02 

SURF 

CSO 

NB 

NTIHOBENZENE 

LT 

1.14000000 

zztz 

0.5 

BWS-94-02 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

Hg/g 

0.5 

BWS-94-02 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6-TETRANTrROA 

LT 

2.11000000 

vziz 

0.5 

BWS-94-03 

SURF 

CSO 

135TNB 

U,5-TRINTrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-03 

SURF 

CSO 

13DNB 

13-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

zziz 

0.5 

BWS-94-03 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINTrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

zziz 

0.5 

BWS-94-03 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

zzlz 

0.5 

BWS-94-03 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINTrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-03 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

vziz 

0.5 

BWS-94-03 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

zziz 

0.5 

BWS-94-03 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-03 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-04 

SURF 

CSO 

135TNB 

U,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-04 

SURF 

CSO 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

vziz 

0.5 

BWS-94-04 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

zz/g 

0.5 

BWS-94-04 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4.DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-04 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

zziz 

0.5 

BWS-94-04 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

zz/z 

0.5 

BWS-94-04 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

zz/z 

0.5 

BWS-94-04 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

zz/z 

0.5 

BWS-94-04 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYU.N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

zziz 

0.5 

BWS-94-05 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

zzfz 

0.5 
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Building  1303  Washout  Pond  (SWMU  22)  Phase  II RI  Data 


Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Site  ID 

Type 
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Test  Name 

Bool 

Vahie 

Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

BWS-94-05 

SURF 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-05 

SURF 

cso 

246TNT 

2,4,6.TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

0.5 

BWS-94-05 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

PS'g 

0.5 

BWS.94-05 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

mis 

0.5 

BWS-94-05 

SURF 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg'g 

0,5 

BWS-94-05 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

m/s 

0.5 

BWS-94-05 

SURF 

cso 

RDX 

CYCIDTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

m/s 

0.5 

BWS-94-05 

SURF 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

m/s 

0.5 

BWS-94-06 

SURF 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

(ig/g 

0.5 

BWS-94-06 

SURF 

cso 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000 

mis 

0.5 

BWS-94-06 

SURF 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

mis 

0.5 

BWS-94-06 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

m/s 

0.5 

BWS-94-06 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

mis 

0.5 

BWS-94-06 

SURF 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

mis 

0.5 

BWS-94-06 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

mis 

0.5 

BWS-94-06 

SURF 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

mis 

0.5 

BWS-94-06 

SURF 

cso 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

mis 

0.5 

BWS-94-07 

SURF 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

mis 

0.5 

BWS-94-07 

SURF 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

mis 

0.5 

BWS-94-07 

SURF 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

mis 

0.5 

BWS-94-07 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

0.5 

BWS-94-07 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

mis 

0.5 

BWS-94-07 

SURF 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

mis 

0.5 

BWS-94-07 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

iisis 

0.5 

BWS-94-07 

SURF 

cso 

RDX 

CYCIX)TRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

mis 

0.5 

BWS-94-07 

SURF 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

mis 

0.5 

BWS-94-08 

SURF 

cso 

135TNB 

13,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

mis 

0.5 

BWS-94-08 

SURF 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

mis 

0.5 

BWS-94-08 

SURF 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

mis 

0.5 

BWS-94-08 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2,50000000 

mis 

0.5 

BWS-94-08 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

mis 

0.5 

BWS-94-08 

SURF 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

mis 

0.5 

BWS-94-08 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

mis 

0.5 

BWS-94-08 

SURF 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

mis 

0.5 

BWS-94-08 

SURF 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

mis 

0.5 

BWS-94-09 

SURF 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

mis 

0.5 

BWS-94-09 

SURF 

cso 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

mis 

0.5 

D 

BWS-94-09 

SURF 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

iiSls 

0.5 

BWS-94-09 

SURF 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

mis 

0.5 

D 

BWS-94-09 

SURF 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

mis 

0.5 

BWS-94-09 

SURF 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

mis 

0.5 

D 

BWS-94-09 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

mis 

0.5 

BWS-94-09 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

mis 

0.5 

D 

BWS-94-09 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg^g 

0.5 

BWS-94-09 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6.DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

BWS-94-09 

SURF 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

PS's 

0.5 

BWS-94-09 

SURF 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

mis 

0.5 

D 

BWS-94-09 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

mis 

0.5 

BWS-94-09 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1,14000000 

mis 

0.5 

D 

BWS-94-09 

SURF 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

mis 

0.5 

BWS-94-09 

SURF 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

mis 

0.5 

D 

( 


422 


Building  1303  Washout  Pond  (SWMU  22)  Phase  II RI  Data 


She  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


BWS-94-09 

SURF 

CSO 

TETRYL  N.METHYL-N2,4,6.TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

ng/g 

0.5 

BWS.94-09 

SURF 

CSO 

TETRYL  N.METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

0.5 

BWS-94.10 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

fig/g 

0.5 

BWS-94-10 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Hg/g 

0.5 

BWS-94-10 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

ne/s 

0.5 

BWS-94-10 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

nsfg 

0.5 

BWS-94-10 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg'g 

0.5 

BWS-94.10 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCIXITETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

iig/g 

0.5 

BWS-94.10 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Vgig 

0.5 

BWS-94-10 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

tig/g 

0.5 

BWS-94-10 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2A6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

i^g 

0.5 

BWS.94-11 

SURF 

CSO 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

VgJt 

0.5 

BWS-94-11 

SURF 

CSO 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

gg/g 

0.5 

BWS.94-11 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Vg/g 

0.5 

BWS-94-11 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4.DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94.11 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

0.5 

BWS-94-11 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

jig/g 

0.5 

BWS-94-11 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Hg'g 

0.5 

BWS-94-11 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-11 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6.TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-12 

SURF 

CSO 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

gg/g 

0.5 

BWS.94-12 

SURF 

CSO 

13DNB 

13-DINnROBENZENE 

LT 

0.50400000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-12 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-12 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4.DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-12 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-12 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

ggfg 

0.5 

BWS-94-12 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-12 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

gg/g 

0.5 

BWS.94-12 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-13 

SURF 

CSO 

135TNB 

13.5.TRINnROBENZENE 

LT 

0.92200000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-13 

SURF 

CSO 

13DNB 

13-DINnROBENZENE 

LT 

0.50400000 

gg/g 

0.5 

BWS-94.13 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

gg/g 

0.5 

BWS.94-13 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

ggig 

0.5 

BWS-94-13 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-13 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94.13 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-13 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINriRA 

LT 

1.28000000 

gg/g 

0.5 

BWS.94-13 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-14 

SURF 

CSO 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-14 

SURF 

CSO 

13DNB 

13-DINnROBENZENE 

LT 

0.50400000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-14 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

gg/g 

0.5 

BWS.94-14 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94.14 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-14 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

g^g 

0.5 

BWS-94-14 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-14 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94.14 

SURF 

CSO 

TETRYL  N.METHYL-N2,4,^TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-15 

SURF 

CSO 

135TNB 

13,5-TRINnROBENZENE 

LT 

0.92200000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-15 

SURF 

CSO 

13DNB 

13-DINnROBENZENE 

LT 

0.50400000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-15 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

gg/g 

0.5 

BWS.94-15 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

gg/g 

0.5 
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Building  1303  Washout  Pond  (SWMU  22)  Phase  II RI Data 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


BWS-94-15 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUEME 

LT 

2.00000000 

(ig/g 

0.5 

BWS-94-15 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

ng^g 

0.5 

BWS-94-15 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

(Igfg 

0.5 

BWS-94-15 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRA 

LT 

1.28000000 

(Ig'g 

0.5 

BWS-94-15 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

Hg'g 

0.5 

BWS-94-16 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

MB's 

0.5 

BWS-94-16 

SURF 

CSO 

13DNB 

I^DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

rig/g 

0.5 

BWS-94-16 

SURF 

CSO 

246TNT 

2A6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

(^g 

0.5 

BWS-94-16 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

0.5 

BWS-94-16 

SURF 

CSO 

26DNT 

2.6.DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

0.5 

BWS-94-16 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

vds 

0.5 

BWS-94-16 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Hg/g 

0.5 

BWS-94-16 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHyLENETRINrrRA 

LT 

1.28000000 

0.5 

BWS-94-16 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

vt/z 

0.5 

BWS-94-17 

SURF 

CSO 

135TNB 

1A5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Mg'g 

0.5 

BWS-94-17 

SURF 

CSO 

13DNB 

U-dinitoobenzene 

LT 

0.50400000 

pg/'g 

0.5 

BWS-94-17 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

^g^g 

0.5 

BWS-94-17 

SURF 

CSO 

24DNT 

2.4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

)lg^g 

0.5 

BWS-94-17 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

vsiz 

0.5 

BWS-94-17 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

flg/g 

0.5 

BWS-94-17 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

vets 

0.5 

BWS-94-17 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

llg/g 

0.5 

BWS-94-17 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITO.OA 

LT 

2.11000000 

lig/g 

0.5 

Chemical  Class:  METALS 

BWB-94-01A 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vdz 

0.5 

BWB-94-01A 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

7020.000000 

vtiz 

0.5 

BWB-94-01A 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.61000000 

v^z 

0.5 

BWB-94-01A 

BORE 

CSO 

BA 

BARIUM 

58.90000000 

vz/z 

0.5 

BWB-94-01A 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Vfiz 

0.5 

BWB-94-01A 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

4510.000000 

Mg/g 

0.5 

BWB-94-01A 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vz/z 

0.5 

BWB-94-01A 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

16.80000000 

ftg/g 

0.5 

BWB-94-01A 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

17.60000000 

(Ig/g 

0.5 

BWB-94-01A 

BORE 

CSO 

CU 

COPPER 

18.20000000 

(Ig/g 

0.5 

BWB-94-01A 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

17900.00000 

vziz 

0.5 

BWB-94-01A 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

zziz 

0.5 

BWB-94-01A 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2930.000000 

vziz 

0.5 

BWB-94-01A 

BORE 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2180.000000 

ng'g 

0.5 

BWB-94-01A 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

226.0000000 

vz/z 

0.5 

BWB-94-01A 

BORE 

CSO 

NA 

SODIUM 

167.0000000 

ng/g 

0.5 

BWB-94-01A 

BORE 

CSO 

NI 

NICKEL 

10.30000000 

gg'g 

0.5 

BWB-94-01A 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

28.50000000 

(tg'g 

0.5 

BWB-94-01A 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vz/z 

0.5 

BWB-94-01A 

BORE 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vz/z 

0.5 

BWB-94-01A 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vz/z 

0.5 

BWB-94-01A 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

11.10000000 

vzIz 

0.5 

BWB-94-01A 

BORE 

CSO 

ZN 

ZINC 

369.0000000 

Hg/g 

0.5 

BWB-94-01B 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

ftg/g 

4.0 

BWB-94-01B 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

4360.000000 

ftg/g 

4.0 

BWB-94-01B 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.70000000 

ftg/g 

4.0 

424 


425 


Chemical  Class:  METALS 


BWB-94-02A 

BORE 

CSO 

CU 

COPPER 

BWB-94-02A 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

BWB-94-02A 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

BWB-94-02A 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

BWB-94-02A 

BORE 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

BWB-94-02A 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

BWB-94-02A 

BORE 

CSO 

NA 

SODIUM 

BWB-94-02A 

BORE 

CSO 

NI 

NICKEL 

BWB-94-02A 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

BWB-94-02A 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

BWB-94-02A 

BORE 

CSO 

SE 

SELENIUM 

BWB-94-02A 

BORE 

CSO 

XL 

THALLIUM 

BWB.944)2A 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

BWB-94-02A 

BORE 

CSO 

ZN 

ZINC 

BWB-94-02B 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

BWB.94-02B 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

BWB-94-02B 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

BWB-94-02B 

BORE 

CSO 

BA 

BARIUM 

BWB-94-02B 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

BWB-94-02B 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

BWB-94-02B 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

BWB.94-02B 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

BWB-94-02B 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

BWB-94-02B 

BORE 

CSO 

CU 

COPPER 

BWB-94-02B 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

BWB-94-02B 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

BWB-94-02B 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

BWB-944)2B 

BORE 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

BWB-94-02B 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

BWB-94-02B 

BORE 

CSO 

NA 

SODIUM 

BWB-94-02B 

BORE 

CSO 

NI 

NICKEL 

BWB.94-02B 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

BWB-94-02B 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

BWB-94-02B 

BORE 

CSO 

SE 

SELENIUM 

BWB-94-02B 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

BWB-94-02B 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

BWB-94^2B 

BORE 

CSO 

2N 

ZINC 

BWB-94-02C 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

BWB-94-02C 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

BWB-94-02C 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

BWB-94-02C 

BORE 

CSO 

BA 

BARIUM 

BWB-94-02C 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

BWB-94-02C 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

BWB-94-02C 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

BWB-94-02C 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

BWB-94-02C 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

BWB-94-02C 

BORE 

CSO 

CU 

COPPER 

BWB-94-02C 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

BWB-94-02C 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

BWB-94-02C 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

BWB-94^2C 

BORE 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

BWB-94-02C 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

7.50000000 

nsfg 

0,5 

S880.000000 

llg/g 

0.5 

LT 

0.05000000 

i^sfz 

0.5 

1190.000000 

v^% 

0.5 

1410.000000 

v^elz 

0.5 

115.0000000 

v^z 

0.5 

97.10000000 

vziz 

0.5 

6.93000000 

\ielz 

0.5 

43.10000000 

Hg/g 

0.5 

LT 

19.60000000 

Hg/g 

0.5 

LT 

0.44900000 

v-^z 

0.5 

LT 

34.30000000 

vziz 

0.5 

11,40000000 

fig^g 

0-5 

92.80000000 

^lg'g 

0.5 

LT 

0.80300000 

MS^g 

5.0 

1360.000000 

(ig'g 

5.0 

2.93000000 

w^z 

5.0 

27.10000000 

ng/g 

5.0 

LT 

0.42700000 

ng/g 

5.0 

27000.00000 

Ilgiz 

5.0 

LT 

1.20000000 

lig/z 

5.0 

LT 

2.50000000 

Ilgiz 

5.0 

54.90000000 

Ilgiz 

5.0 

3.30000000 

Ilgiz 

5.0 

3950.000000 

Uglz 

5.0 

LT 

0.05000000 

lizlz 

5.0 

302.0000000 

Ilgiz 

5.0 

1870.000000 

Ilgiz 

5.0 

68.50000000 

Ilgiz 

5.0 

104.0000000 

Ilgiz 

5.0 

3.99000000 

l^z 

5.0 

LT 

7.44000000 

Ilgiz 

5.0 

LT 

19.60000000 

Ilgiz 

5.0 

LT 

0.44900000 

Ilgiz 

5.0 

LT 

34.30000000 

Ilgiz 

5-0 

7.62000000 

Ilgiz 

5.0 

8.80000000 

ng/g 

5.0 

LT 

0.80300000 

^g/g 

10.0 

3770.000000 

nzlz 

10.0 

LT 

2.50000000 

Ilgiz 

10.0 

36.30000000 

gg/g 

10.0 

LT 

0.42700000 

vg/g 

10.0 

24100.00000 

Ilgiz 

10.0 

LT 

1.20000000 

v^z 

10.0 

4.14000000 

ygjg 

10.0 

24.60000000 

Vglz 

10.0 

6.86000000 

Vgiz 

10.0 

9660.000000 

Vgiz 

10.0 

LT 

0.05000000 

gglz 

10.0 

459.0000000 

Vg/z 

10.0 

3200.000000 

ggiz 

10.0 

72.60000000 

vg/g 

10.0 
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Building  1303  Washout  Pond  (SWMU  22)  Phase  II RI Data 

She  Media  Meas  Unh  Flag  Data 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie  Meas  Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  METALS 


BWD-94-02C 

BORE 

CSO 

NA 

SODIUM 

194.0000000 

10.0 

BWB-94-02C 

BORE 

CSO 

NI 

NICKEL 

12.20000000 

vs/s 

10.0 

BWB-94-02C 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

10.40000000 

vs/s 

10.0 

BWB-94-02C 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vs/s 

10.0 

BWB-94-02C 

BORE 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vs/s 

10.0 

BWB-94-02C 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vs/s 

10.0 

BWB-94-02C 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

37.70000000 

vs/s 

10.0 

BWB-94-02C 

BORE 

CSO 

ZN 

ZINC 

21.00000000 

vs/s 

10.0 

BWB-94-03A 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vs/s 

0.5 

BWB-94-03A 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

6440.000000 

vs/s 

0.5 

BWB-94-03A 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.55000000 

vs/s 

0.5 

BWB-94-03A 

BORE 

CSO 

BA 

BARIUM 

48.70000000 

vs/s 

0.5 

BWB-94-03A 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0,42700000 

vs/s 

0.5 

BWB-94-03A 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

5360.000000 

vs/s 

0.5 

BWB-94-03A 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vs/s 

0.5 

BWB-94-03A 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

4.59000000 

vs/s 

0.5 

BWB-94-03A 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

13.90000000 

vs/s 

0.5 

BWB-94-03A 

BORE 

CSO 

CU 

COPPER 

8.63000000 

vs/s 

0.5 

BWB-94-03A 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

8360.000000 

(Ig/g 

0.5 

BWB-94-03A 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

v^s 

0.5 

BWB-94-03A 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1410.000000 

vs/s 

0.5 

BWB-94-03A 

BORE 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

1910.000000 

vs/s 

0.5 

BWB-94-03A 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

136.0000000 

vs/s 

0.5 

BWB-94-03A 

BORE 

CSO 

NA 

SODIUM 

96,60000000 

vs/s 

0.5 

BWB-94-03A 

BORE 

CSO 

NI 

NICKEL 

5,00000000 

vs/s 

0.5 

BWB-94-03A 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

13.10000000 

vs/s 

0.5 

BWB-94-03A 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vs/s 

0.5 

BWB-94-03A 

BORE 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vs/s 

0.5 

BWB-94-03A 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vs/s 

0.5 

BWB-94-03A 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

10.60000000 

vs/s 

0.5 

BWB-94-03A 

BORE 

CSO 

ZN 

ZINC 

45.60000000 

vs/s 

0.5 

BWB-94-03B 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vs/s 

5.0 

BWB-94-03B 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2410.000000 

vs/s 

5.0 

BWB-94-03B 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.96000000 

v^s 

5.0 

BWB-94-03B 

BORE 

CSO 

BA 

BARIUM 

24.90000000 

vs/s 

5.0 

BWB-94-03B 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vs/s 

5.0 

BW&-94-03B 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

14500.00000 

vs/s 

5,0 

BWB-94-03B 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1,20000000 

vs/s 

5.0 

BWB-94-03B 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2,50000000 

vs/s 

5.0 

BWB-94-03B 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

49.70000000 

vs/s 

5.0 

BWB-94-03B 

BORE 

CSO 

CU 

COPPER 

4.63000000 

vs/s 

5.0 

BWB-94-03B 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

5100.000000 

vs/s 

5.0 

BWB-94-03B 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

vs/s 

5.0 

BWB-94-03B 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

479.0000000 

vs/s 

5.0 

BWB-94-03B 

BORE 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

1230.000000 

vs/s 

5.0 

BWB-94-03B 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

71.80000000 

vs/s 

5.0 

BWB-94-03B 

BORE 

CSO 

NA 

SODIUM 

110.0000000 

vs/s 

5.0 

BWB-94-03B 

BORE 

CSO 

NI 

NICKEL 

4.65000000 

vs/s 

5.0 

BWB-94-03B 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

vs/s 

5.0 

BWB-94-03B 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vs/s 

5.0 

BWB-94-03B 

BORE 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vs/s 

5.0 

BWB-94-03B 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vs/s 

5.0 
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Building  1303  Washout  Pond  (SWMU  22)  Phase  11 BI  Data 

She  Media  Meas  Unit  Flag  I>ata 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qaal 


Chemical  Class:  METALS 


BWB-94-03B 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

21,10000000 

(ig/g 

5.0 

BWB-94-03B 

BORE 

CSO 

ZN 

ZINC 

12.30000000 

(ig'g 

5.0 

BWB-94-03C 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.S0300000 

Hg^g 

10.0 

BWB-94-03C 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

1810.000000 

Hg'g 

10.0 

BWB-94-03C 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.79000000 

^g^g 

10.0 

BWB-94-03C 

BORE 

CSO 

BA 

BARIUM 

10.80000000 

He's 

10.0 

BWB-94-03C 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

^g'g 

10.0 

BWB-94-03C 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

21000.00000 

Hg/g 

10.0 

BWB-94-03C 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

10.0 

BWB-94-03C 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

Mg^g 

10.0 

BWB-94-03C 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

31.00000000 

Hg/g 

10.0 

BWB-94-03C 

BORE 

CSO 

cu 

COPPER 

4.54000000 

Mgi'g 

10.0 

BWB-94-03C 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

5310.000000 

Mg/g 

10.0 

BWB-94-03C 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Jig/g 

10.0 

BWB-94-03C 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

298.0000000 

Hg/g 

10.0 

BWB.94-03C 

BORE 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3090.000000 

Hg/'g 

10.0 

BWB-94-03C 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

55.90000000 

Jig/g 

10.0 

BWB-94-03C 

BORE 

CSO 

NA 

SODIUM 

95.40000000 

Mg'g 

10.0 

BWB-94-03C 

BORE 

CSO 

NI 

NICKEL 

4.67000000 

ftg/g 

10.0 

BWB-94-03C 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

(ig/g 

10.0 

BWB-94-03C 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg/g 

10.0 

BWB-94-03C 

BORE 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mgi'g 

10.0 

BWB-94-03C 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg'g 

10.0 

BWB-94-03C 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

8.31000000 

Mgi'g 

10.0 

BWB-94-03C 

BORE 

CSO 

ZN 

ZINC 

9.52000000 

Mg^g 

10.0 

BWS-94-01 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg/g 

0.5 

BWS-94-01 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

4710.000000 

Mg'g 

0.5 

BWS-94-01 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.88000000 

Mg/g 

0.5 

BWS-94-01 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

49.90000000 

Mg^g 

0.5 

BWS-94-01 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Mg'g 

0.5 

BWS-94^1 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

20400.00000 

Mg'g 

0.5 

BWS-94-01 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg'g 

0.5 

BWS-94-01 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

3.27000000 

Mg'g 

0.5 

BWS-94-01 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

10.10000000 

Mg'g 

0.5 

BWS.94-01 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

12.60000000 

Mg'g 

0.5 

BWS-94-01 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

8740.000000 

Mg'g 

0.5 

BWS-94-01 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Mg'g 

0.5 

BWS-94-01 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1270.000000 

Mg'g 

0.5 

BWS-94.01 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2840.000000 

Mg'g 

0.5 

BWS-94-01 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

162.0000000 

Mg'g 

0.5 

BWS-94-01 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

164,0000000 

Mg'g 

0.5 

BWS-94-01 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

3.68000000 

Mg'g 

0.5 

BWS-94-01 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

45.80000000 

Mg'g 

0.5 

BWS-94-01 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Mg'g 

0.5 

BWS-94-01 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg'g 

0.5 

BWS-94-01 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg'g 

0.5 

BWS-94-01 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

7.77000000 

Mg'g 

0.5 

BWS-944)1 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

57.40000000 

Mg'g 

0.5 

BWS.94-02 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg'g 

0.5 

BWS-94-02 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

6390.000000 

Mg'g 

0.5 

BWS-94-02 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.47000000 

Mg'g 

0,5 

BWS-94-02 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

66.00000000 

Mg'g 

0.5 

428 


Building  1303  Washout  Pond  (SWMU  22)  Phase  II  PI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


BWS-94-02 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

He's 

0.5 

BWS-94-02 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

2700.000000 

0.5 

BWS-94-02 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

He's 

0.5 

BWS-94-02 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

3.38000000 

v-^% 

0.5 

BWS-94.02 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

6.96000000 

(ig/g 

0.5 

BWS-94-02 

SURF 

CSO 

cu 

COPPER 

6.65000000 

0.5 

BWS-94-02 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

9010.000000 

iig/g 

0.5 

BWS-94-02 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg'g 

0.5 

BWS-94-02 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1660.000000 

Hg/g 

0.5 

BWS-94-02 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2500.000000 

Hg/g 

0,5 

BWS-94-02 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

214.0000000 

v-tiz 

0.5 

BWS-94-02 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

132.0000000 

Hg/g 

0.5 

BWS-94-02 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

4.26000000 

(ig/g 

0.5 

BWS-94-02 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

10.10000000 

(ig/g 

0.5 

BWS-94-02 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

0.5 

BWS-94-02 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

0.5 

BWS-94.02 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

iig/g 

0.5 

BWS-94-02 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

9.16000000 

v-zlz 

0.5 

BWS-94-02 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

27.10000000 

ng/g 

0.5 

BWS-94-03 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

2.63000000 

j»g/g 

0.5 

BWS-94-03 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

5480.000000 

ng'g 

0.5 

BWS-94-03 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.24000000 

lig/g 

0.5 

BWS-94-03 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

49.50000000 

flg/g 

0.5 

BWS-94-03 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Mg/g 

0.5 

BWS-94-03 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

18000.00000 

v^z/z 

0,5 

BWS-94-03 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

n/z 

0.5 

BWS-94-03 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

2.94000000 

Mg/g 

0.5 

BWS-94-03 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

8.37000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-03 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

10.40000000 

vziz 

0.5 

BWS-94-03 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

8040.000000 

vziz 

0.5 

BWS-94-03 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-03 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2060.000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-03 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2980.000000 

vzlz 

0.5 

BWS-94-03 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

166.0000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-03 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

138.0000000 

^z/z 

0,5 

BWS-94-03 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

3.24000000 

vz/z 

0.5 

BWS.94-03 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

31.50000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-03 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

zz/z 

0.5 

BWS-94-03 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vziz 

0.5 

BWS-94-03 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

ng/g 

0.5 

BWS-94-03 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

9.23000000 

v^z/z 

0.5 

BWS-94-03 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

50.80000000 

Hg/z 

0.5 

BWS-94-04 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/z 

0.5 

BWS-94-04 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

6020.000000 

fizfz 

0.5 

BWS-94-04 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.69000000 

nsfz 

0.5 

BWS.94-04 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

55.70000000 

llg/g 

0.5 

BWS-94-04 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-04 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

13600.00000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-04 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-04 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

3.09000000 

vziz 

0.5 

BWS-94-04 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

8.00000000 

Hg/g 

0.5 

BWS-94-04 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

10.60000000 

vzfz 

*0.5 
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Building  1303  Washout  Pond  (SWMU  22)  Phase  II RI Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


BWS-94-04 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

8600.000000 

0.5 

BWS-94-04 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Mg^g 

0.5 

BWS-94-04 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1610.000000 

V-tl% 

0.5 

BWS-94-04 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3100.000000 

0.5 

BWS-94-04 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

192.0000000 

fig/g 

0,5 

BWS-94-04 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

148.0000000 

Hg/g 

0.5 

BWS-94-04 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

3.19000000 

Hg/g 

0.5 

BWS-94-04 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

29.10000000 

lig/g 

0.5 

BWS-94-04 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

(ig'g 

0.5 

BWS-94-04 

SURF 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

figlg 

0.5 

BWS-94-04 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

fig/g 

0.5 

BWS-94-04 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

9.35000000 

f^g 

0.5 

BWS-94-04 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

60.90000000 

figlg 

0.5 

BWS-94-05 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

lig/g 

0.5 

BWS-94-05 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

5030.000000 

tig/g 

0.5 

BWS-94-05 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.02000000 

Hg/g 

0.5 

BWS-94-05 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

52.00000000 

Veig 

0.5 

BWS-94-05 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

ngig 

0.5 

BWS-94-05 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

5860.000000 

Mg^g 

0.5 

BWS-94-05 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg'g 

0.5 

BWS-94-05 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

3.24000000 

Hg^g 

0.5 

BWS-94-05 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

5.34000000 

^g 

0.5 

BWS-94-05 

SURF 

CSO 

cu 

COPPER 

8.24000000 

\iglg 

0.5 

BWS-94-05 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

7610.000000 

fig/g 

0.5 

BWS-94-05 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

HS'g 

0.5 

BWS-94-05 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1310.000000 

Mg^g 

0.5 

BWS-94-05 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2630.000000 

|ig/g 

0.5 

BWS-94-05 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

180.0000000 

lig/g 

0.5 

BWS-94-05 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

174.0000000 

lig/g 

0.5 

BWS-94-05 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

3.04000000 

Hg/g 

0.5 

BWS-94-05 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

15.20000000 

V-g/g 

0.5 

BWS-94-05 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

fig^g 

0.5 

BWS-94-05 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg'g 

0.5 

BWS-94-05 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

0.5 

BWS-94-05 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

8.49000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-05 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

25.00000000 

Hg/g 

0.5 

BWS-94-06 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Pg/g 

0.5 

BWS-94-06 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

4730.000000 

Pg/g 

0,5 

BWS-94-06 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.27000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-06 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

47.50000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-06 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-06 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

2990.000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-06 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-06 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

3.08000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-06 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

5.82000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94.06 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

9.11000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-06 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

7290.000000 

P^g 

0.5 

BWS-94-06 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-06 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1300.000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-06 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2050.000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-06 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

168.0000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-06 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

156.0000000 

pg/g 

0.5 
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Building  1303  Washout  Pond  (SWMU  22)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  METALS 


BWS-94-06 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

2.79000000 

vs/z 

0.5 

BWS-94-06 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

19.30000000 

(Ig^g 

0.5 

BWS-94-06 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vt/z 

0.5 

BWS-94-06 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

v^z 

0.5 

BWS-94-06 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

^z/z 

0.5 

BWS-94-06 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

7.78000000 

(tg/g 

0.5 

BWS-94-06 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

22.80000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-07 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-07 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

5250.000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-07 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.50000000 

zziz 

0.5 

BWS-94-07 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

46.10000000 

vziz 

0.5 

BWS-94-07 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-07 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

3380.000000 

zziz 

0.5 

BWS-94-07 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

zztz 

0.5 

BWS-94-07 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

3.72000000 

zziz 

0.5 

BWS-94-07 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

5.95000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-07 

SURF 

cso 

cu 

COPPER 

5.62000000 

vzIz 

0.5 

BWS-94-07 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

7690.000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-07 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-07 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

1340.000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-07 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

1970.000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-07 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

153.0000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-07 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

111.0000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-07 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.74000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-07 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

9.64000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-07 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-07 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-07 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-07 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

8.12000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-07 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

21.40000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-08 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-08 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

6560.000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-08 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.70000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-08 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

62.90000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-08 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-08 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

6800.000000 

vz/z 

0,5 

BWS-94-08 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-08 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

3.68000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-08 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

7.22000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-08 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

8.26000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-08 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

9050.000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-08 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-08 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

1740.000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-08 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2810.000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94^8 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

202.0000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-08 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

152.0000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-08 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

3.69000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-08 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

14.20000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-08 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-08 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-08 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-08 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

9.69000000 

vz/z 

0.5 
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Building  1303  Washout  Pond  (SWMU  22)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

sue 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Deptb 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

BWS-94-08 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

32.40000000 

\iefs 

0.5 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

O.S0300000 

Hg/g 

0.5 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

O.S0300000 

\iefz 

0.5 

D 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

5060.000000 

ne/g 

0.5 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

6060.000000 

pg/'g 

0.5 

D 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.78000000 

PS^g 

0.5 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.18000000 

pg/g 

0.5 

D 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

48.40000000 

pg'g 

0.5 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

55.40000000 

pg'g 

0.5 

D 

BWS-94.09 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

fig/g 

0.5 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

0.5 

D 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

3030.000000 

pgffe 

0.5 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

3240.000000 

pg^g 

0.5 

D 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg'g 

0.5 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg% 

0.5 

D 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

3.02000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

3.28000000 

pg/'g 

0.5 

D 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

5.44000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

8.77000000 

pg/g 

0.5 

D 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

cu 

COPPER 

9.48000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

cu 

COPPER 

8.95000000 

pg/g 

0.5 

D 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

7700.000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

8340.000000 

pg/g 

0.5 

D 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

D 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1260.000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1510.000000 

pg/g 

0.5 

D 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2100.000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2340.000000 

pg/g 

0.5 

D 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

156.0000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94^9 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

172.0000000 

pg/g 

0.5 

D 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

105.0000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

109.0000000 

pg/g 

0.5 

D 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

2,74000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

3.85000000 

pg/g 

0.5 

D 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

18.70000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

54.70000000 

pg/g 

0.5 

D 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19,60000000 

pg/g 

0.5 

D 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

H 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

DH 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

7.37000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

8.52000000 

pg/g 

0.5 

D 

BWS.94-09 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

34.90000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-09 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

106.0000000 

pg/g 

0.5 

D 

BWS-94-10 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-10 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

6380.000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-10 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.31000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-10 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

57.80000000 

pg/g 

0.5 

BWS-94-10 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

0.5 

Data 

Qnal 


432 


Building  1303  Washout  Pond  (SWMU  22)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Valne  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


BWS-94-10 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

2220.000000 

(Ig/g 

0.5 

BWS-94-10 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vds 

0.5 

BWS-94-10 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

4.00000000 

Hg'g 

0.5 

BWS-94-10 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

7.75000000 

ttg/g 

0.5 

BWS-94-10 

SURF 

cso 

cu 

COPPER 

7.29000000 

(Ig^g 

0.5 

BWS-94-10 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

9350.000000 

Mg's 

0.5 

BWS-94-10 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

llg/g 

0.5 

BWS-94-10 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

1700.000000 

0.5 

BWS-94-10 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2350.000000 

(Ig/g 

0.5 

BWS-94-10 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

178.0000000 

ng/g 

0.5 

BWS.94-10 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

150.0000000 

vztz 

0.5 

BWS-94-10 

SURF 

cso 

Ml 

NICKEL 

3.80000000 

Mg'g 

0.5 

BWS-94-10 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

8,94000000 

ng/g 

0.5 

BWS-94-10 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

lig/g 

0.5 

BWS-94-10 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

llg/g 

0.5 

BWS-94-10 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg'g 

0.5 

BWS-94-10 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

10.70000000 

(Ig^g 

0.5 

BWS-94-10 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

25.90000000 

fig/g 

0.5 

BWS-94-11 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

(Ig'g 

0.5 

BWS-94-11 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

5530.000000 

Hg/g 

0.5 

BWS-94-11 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.25000000 

ng^g 

0.5 

BWS-94-11 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

47.80000000 

Hg/g 

0.5 

BWS-94-11 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0,42700000 

gg'g 

0.5 

BWS-94-11 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

2350.000000 

Hg'g 

0.5 

BWS-94-11 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

1.54000000 

l»g/g 

0.5 

BWS-94-11 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

3.77000000 

flg^g 

0.5 

BWS.94-11 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

7.51000000 

l*g/g 

0.5 

BWS-94-11 

SURF 

cso 

cu 

COPPER 

8.05000000 

flg^g 

0.5 

BWS-94-11 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

8650.000000 

vziz 

0.5 

BWS-94-11 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg'g 

0.5 

BWS-94-11 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

1370.000000 

(ig^g 

0.5 

BWS-94-11 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2040.000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-11 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

152.0000000 

|ig/g 

0.5 

BWS-94-11 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

113.0000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-11 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

3.22000000 

V^Z 

0.5 

BWS-94-11 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

12.50000000 

vs/z 

0.5 

BWS-94-11 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg'g 

0.5 

BWS-94-11 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg'g 

0.5 

BWS-94-11 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vziz 

0.5 

BWS-94-11 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

9.78000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-11 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

29.30000000 

Hg'g 

0.5 

BWS-94-12 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-12 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

6400.000000 

l^g 

0.5 

BWS-94-12 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.28000000 

(ig'g 

0.5 

BWS-94-12 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

58.10000000 

vzIz 

0.5 

BWS-94-12 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-12 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

4970.000000 

vz/z 

0.5 

BWS-94-12 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vziz 

0.5 

BWS-94-12 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

3.29000000 

vziz 

0.5 

BWS-94-12 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

8.82000000 

vziz 

0.5 

BWS-94-12 

SURF 

cso 

cu 

COPPER 

11.00000000 

vziz 

0*5 

BWS-94-12 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

10000.00000 

vziz 

0.5 
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! 


Building  1303  Washout  Pond  (SWMU  22)  Phase  II  HI  Data 


SHelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Chemical  Class:  METALS 

BWS-94-12 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LX 

0.05000000 

He's 

0.5 

BWS-94-12 

SURF 

cso 

K 

POXASSIUM 

1460.000000 

fig's 

0.5 

BWS-94-12 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2720.000000 

PS's 

0.5 

BWS-94-12 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

189.0000000 

fig/g 

0.5 

BWS-94-12 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

140.0000000 

Mg's 

0.5 

BWS-94-12 

SURF 

cso 

MI 

NICKEL 

4.50000000 

fig's 

0.5 

BWS-94-12 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

36.10000000 

Mg's 

0.5 

BWS-94-12 

SURF 

cso 

SB 

ANXIMONY 

LX 

19.60000000 

fig's 

0,5 

BWS-94-12 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LX 

0.44900000 

fig's 

0.5 

BWS-94-12 

SURF 

cso 

XL 

XHALLIUM 

LT 

34.30000000 

fig's 

0.5 

BWS-94.12 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

9.32000000 

ms's 

0.5 

BWS-94-12 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

94.00000000 

fig's 

0.5 

BWS-94-13 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LX 

0.80300000 

fig's 

0.5 

BWS-94-13 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

6170.000000 

flg'g 

0.5 

BWS-94-13 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.46000000 

flg'g 

0.5 

BWS-94-13 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

58.50000000 

flg'g 

0.5 

BWS-94-13 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

flg'g 

0.5 

BWS-94.13 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

22700.00000 

flg'g 

0.5 

BWS-94-13 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LX 

1.20000000 

flg'g 

0.5 

BWS-94-13 

SURF 

cso 

CO 

COBALX 

3.40000000 

flg'g 

0.5 

BWS-94-13 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

14.80000000 

flg'g 

0.5 

BWS-94-13 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

16.50000000 

flg'g 

0.5 

BWS-94-13 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

8940.000000 

flg'g 

0.5 

BWS-94-13 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

flg'g 

0.5 

BWS-94-13 

SURF 

cso 

K 

POXASSIUM 

1630.000000 

flg'g 

0.5 

BWS-94-13 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3580.000000 

PS'S 

0.5 

BWS-94-13 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

195.0000000 

flg'g 

0.5 

BWS-94-13 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

153.0000000 

flg'g 

0.5 

BWS-94-13 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

4.74000000 

ms's 

0.5 

BWS-94-13 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

77.50000000 

flg'g 

0.5 

BWS-94-13 

SURF 

cso 

SB 

ANXIMONY 

LX 

19.60000000 

flg'g 

0.5 

BWS-94-13 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LX 

0.44900000 

flg'g 

0.5 

BWS-94-13 

SURF 

cso 

XL 

THALLIUM 

LX 

34.30000000 

PS's 

0.5 

BWS-94-13 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

9.62000000 

ptg/g 

0.5 

BWS-94-13 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

76.10000000 

flg'g 

0.5 

BWS-94-14 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

flg'g 

0.5 

BWS-94-14 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

5040.000000 

flg'g 

0,5 

BWS-94-14 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.97000000 

flg'g 

0.5 

BWS-94-14 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

54.30000000 

flg'g 

0.5 

BWS-94-14 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LX 

0.42700000 

flg'g 

0.5 

BWS.94-14 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

26600.00000 

flg'g 

0.5 

BWS-94-14 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LX 

1.20000000 

PS's 

0.5 

BWS-94-14 

SURF 

cso 

CO 

COBALX 

3.12000000 

flg'g 

0.5 

BWS-94-14 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

7.03000000 

flg'g 

0.5 

BWS-94-14 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

8.10000000 

flg'g 

0.5 

BWS-94-14 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

6970.000000 

flg'g 

0.5 

BWS-94-14 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LX 

0.05000000 

flg'g 

0.5 

BWS-94-14 

SURF 

cso 

K 

POXASSIUM 

1410.000000 

flg'g 

0.5 

BWS-94-14 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3410.000000 

flg'g 

0.5 

BWS-94-14 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

151.0000000 

flg'g 

0.5 

BWS-94-14 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

133.0000000 

pg^g 

0.5 

BWS-94-14 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

3.34000000 

PS'S 

0.5 
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Building  1303  Washout  Pond  (SWMU  22)  Phase  II  PI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Valne  Meas  Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  METALS 


BWS-94-14 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

16.90000000 

Mg^g 

0.5 

BWS-94-14 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

0.5 

BWS-94-14 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

|ig/g 

0,5 

BWS-94-14 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

gg/g 

0,5 

BWS-94-14 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

8.16000000 

vsis 

0.5 

BWS-94-14 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

31.90000000 

vsis. 

0.5 

BWS-94-15 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

0.5 

BWS-94-15 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

5410,000000 

(tg'g 

0.5 

BWS-94-15 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.70000000 

Mg'g 

0.5 

BWS-94-15 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

49.10000000 

Hg/g 

0.5 

BWS-94-15 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg'g 

0.5 

BWS-94-15 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

11900.00000 

vs/s 

0.5 

BWS-94-15 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-15 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

2.78000000 

gg^g 

0.5 

BWS-94-15 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

7.02000000 

gg'g 

0.5 

BWS-94-15 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

9.81000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-15 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

7310.000000 

gg/'g 

0.5 

BWS-94-15 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

gg^g 

0.5 

BWS-94-15 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

1370.000000 

gg'g 

0.5 

BWS-94-15 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2650.000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-15 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

151.0000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-15 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

140.0000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-15 

SURF 

cso 

MI 

NICKEL 

3.39000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-15 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

22.30000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-15 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-15 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-15 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-15 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

8.07000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-15 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

29.90000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-16 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-16 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

5450.000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-16 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.51000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-16 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

52.90000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-16 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-16 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

3750.000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-16 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94.16 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

3.68000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-16 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

7.34000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-16 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

10.20000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-16 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

7890.000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-16 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-16 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

1440.000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-16 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2330.000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-16 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

173.0000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-16 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

140.0000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-16 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

3.61000000 

gg'g 

0.5 

BWS-94-16 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

21.60000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-16 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-16 

SURF 

cso 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-16 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-16 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

8.15000000 

gg/g 

0.5 

BWS-94-16 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

49.10000000 

gg/g 

0.5 
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Chemical  Class:  METALS 


BWS-94-17 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

BWS-94-17 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

BWS-94.17 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

BWS-94-17 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

BWS-94-17 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

BWS-94-17 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

BWS-94-17 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

BWS-94-17 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

BWS-94-17 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

BWS-94.17 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

BWS-94-17 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

BWS-94-17 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

BWS-94-17 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

BWS-94-17 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

BWS-94-17 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

BWS-94-17 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

BWS-94-17 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

BWS-94-17 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

BWS-94-17 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

BWS-94-17 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

BWS-94-17 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

BWS-94-17 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

BWS-94-17 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

LT 

0,80300000 

ng/g 

0.5 

6320.000000 

ng/g 

0.5 

5.54000000 

flg/g 

0.5 

51.60000000 

ng/g 

0.5 

LT 

0,42700000 

tie/s 

0.5 

2620.000000 

0,5 

LT 

1.20000000 

Hg'g 

0.5 

3.11000000 

ne/s 

0.5 

7.49000000 

tig/e 

0.5 

7.82000000 

Hg/g 

0.5 

8490.000000 

1‘g'g 

0.5 

LT 

0.05000000 

Hg/g 

0.5 

1540.000000 

Hg/g 

0.5 

2320.000000 

Hg/g 

0.5 

165.0000000 

(ig/g 

0.5 

109.0000000 

fig/g 

0.5 

3.45000000 

fig/g 

0.5 

13.30000000 

(tg^g 

0.5 

LT 

19.60000000 

fig/Z 

0.5 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

0.5 

LT 

34.30000000 

nsfg 

0.5 

9.46000000 

(ig/g 

0.5 

32.00000000 

Hg/g 

0.5 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Fla^  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie  Meas  Depth  Code  Qoal 

Chemical  Class:  CYANIDE 


BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

0.5 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

itg/g 

3.0 

BRB-94^2C 

BORE 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

ng/g 

5.0 

BRB-94-04A 

BORE 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

(Ig/g 

0.5 

BRB>94^4B 

BORE 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

ng% 

3.0 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

5.0 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vs/% 

0.5 

BRB-94^5B 

BORE 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vs/s 

3.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vs/s 

5.0 

BRB-94.IOA 

BORE 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

1.12000000 

vs/s 

0.5 

BRB-94-10B 

BORE 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vs/s 

3.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vs/s 

5.0 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vs/s 

0.5 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vs/s 

3.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vs/s 

5.0 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vs/s 

0,5 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vs/s 

3.0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vs/s 

5.0 

BRB-94.14A 

BORE 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vs/s 

3.0 

BRB-94.14B 

BORE 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vs/s 

5.0 

BRB-94.15A 

BORE 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vs/s 

3.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vs/s 

5.0 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vs/s 

3.0 

BRB-94.I6B 

BORE 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vs/s 

5.0 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vs/s 

3.0 

BRB-94.17B 

BORE 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vs/s 

5.0 

BRP.944)1A 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vs/s 

0.5 

BRP.94-OIB 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vs/s 

3.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vs/s 

5.0 

BRP-944)3A 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vs/s 

0.5 

BRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vs/s 

3.0 

BRP-944)3C 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vs/s 

5.0 

BRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vs/s 

0.5 

BRP-94^6B 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vs/s 

3.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vs/s 

5.0 

BRP.944)7A 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vs/s 

0.5 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vs/s 

3.0 

BRP-944)7C 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vs/s 

5.0 

BRP-944)8A 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

1.71000000 

vs/s 

0.5 

BRP-944)8B 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vs/s 

3.0 

BRP-94^8C 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

vs/s 

5.0 

437 


Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  CYANIDE 


BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

BRP-94^9C 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

BRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

BRP-94-13B 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

BRS-94-02 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

BRS-94-05 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

BRS-94^6 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

BRS-94-09 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

Chemical  Class:  METALS 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

BA 

BARIUM 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

CU 

COPPER 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

NA 

SODIUM 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

NI 

NICKEL 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

BRB-9«2A 

BORE 

CSO 

SE 

SELENIUM 

BRB-9402A 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

ZN 

ZINC 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

BRB-94^2B 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

BA 

BARIUM 

13.00000000 

(‘S'g 

0.5 

13.00000000 

Hg^g 

0.5 

LT 

0.25000000 

^g'g 

3.0 

LT 

0.25000000 

MB's 

3.0 

LT 

0.25000000 

Mgf'g 

5.0 

LT 

0.25000000 

MB'g 

5.0 

LT 

0.25000000 

fig/'g 

0.5 

LT 

0.25000000 

V^% 

3.0 

LT 

0.25000000 

vdz 

5.0 

LT 

0.25000000 

0.5 

LT 

0.25000000 

0.5 

LT 

0.25000000 

0.5 

LT 

0.25000000 

|ig/g 

0.5 

LT 

0.25000000 

^g/g 

0.5 

LT 

0.25000000 

mb's 

0.5 

LT 

0.25000000 

HB'g 

0.5 

LT 

0.25000000 

^B'B 

0.5 

LT 

0.25000000 

HB'g 

0.5 

LT 

0.25000000 

0,5 

LT 

0.80300000 

Mg/g 

0,5 

7900,000000 

MB^g 

0.5 

3.96000000 

vdz 

0.5 

79.70000000 

v^zlz 

0.5 

LT 

0.42700000 

mb's 

0.5 

46300.00000 

Hg^g 

0,5 

LT 

1.20000000 

v^zlz 

0.5 

3.49000000 

^g'g 

0,5 

70.50000000 

^B^g 

0.5 

8.12000000 

fiB^g 

0.5 

11100.00000 

^g/g 

0-5 

0.07170000 

HB/g 

0.5 

2070.000000 

mb's 

0.5 

5930.000000 

0.5 

227-0000000 

vdz 

0.5 

336.0000000 

MB/fe 

0.5 

7.47000000 

V^Z 

0.5 

10.30000000 

V^Z 

0.5 

LT 

19.60000000 

vziz 

0.5 

LT 

0.44900000 

MB's 

0.5 

LT 

34.30000000 

|ig/g 

0.5 

13.90000000 

MB^B 

0.5 

28.50000000 

mb's 

0.5 

139000000 

Mg/g 

3.0 

2680.000000 

mb's 

3.0 

LT 

2.50000000 

ms's 

3.0 

30.90000000 

MS^g 

3.0 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 

site  Media  Mcas  uldt  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie _ Meas  Depfli  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


BRB.94^2B 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Mg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

32900.00000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vd% 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

3.38000000 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

78.20000000 

ftg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

cu 

COPPER 

8.72000000 

Mg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

6410.000000 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.07660000 

Mg/'g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

657.0000000 

ftg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3700.000000 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

74.90000000 

3.0 

BRB-9«2B 

BORE 

CSO 

NA 

SODIUM 

222.0000000 

HS^g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

NI 

NICKEL 

7.34000000 

flg'g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

v^g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vdg 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

iig/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

22.90000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

ZN 

ZINC 

12.20000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pglg 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

1410.000000 

pgig 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.96000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

BA 

BARIUM 

16.90000000 

Vg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pgtg 

5.0 

BRB.94-02C 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

54000.00000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pgig 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

27.60000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

CU 

COPPER 

4.03000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

7010.000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.11400000 

pgtg 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

257.0000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3570,000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

73.90000000 

pgIg 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

NA 

SODIUM 

108.0000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

NI 

NICKEL 

4.78000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

14.00000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pgig 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pgig 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pgig 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

9.03000000 

pgig 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

ZN 

ZINC 

12.70000000 

pgig 

5.0 

BRB-94-04A 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pgig 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

7470.000000 

pgig 

0.5 

BRB-94^4A 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.07000000 

pgig 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

CSO 

BA 

BAMUM 

70.40000000 

pgig 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pgig 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

29200.00000 

pgig 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pgig 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

28.00000000 

pgig 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

CSO 

CU 

COPPER 

14.30000000 

pgig 

0.5 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Uiut 

Meas 

Depfh 

Chemical  Class:  METALS 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

FE 

IRON 

9010.000000 

(‘g'g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

HG 

MERCURY 

0.07S10000 

^els 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

K 

POTASSIUM 

1960.000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4900.000000 

pg^g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

MN 

MANGANESE 

171.0000000 

pg'g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

NA 

SODIUM 

256.0000000 

pg'g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

NI 

NICKEL 

14.00000000 

pg'g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

BKB-94-04A 

BORE 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0,44900000 

pg'g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

V 

VANADIUM 

14.20000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

ZN 

ZINC 

23.70000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

PS^g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

AL 

ALXBmUM 

7290.000000 

pg^g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.27000000 

pg'g 

3.0 

BRB-94^4B 

BORE 

cso 

BA 

BARIUM 

68.70000000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

CA 

CALCIUM 

95000,00000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg^g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

CR 

CHROMIUM 

27.40000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

CU 

COPPER 

14.00000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

FE 

IRON 

8800.000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

HG 

MERCURY 

0,07240000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

K 

POTASSIUM 

1910.000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4790.000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

MN 

MANGANESE 

167.0000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

NA 

SODIUM 

250.0000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

NI 

NICKEL 

13.70000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

V 

VANADIUM 

13.90000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

ZN 

ZINC 

23.10000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

AL 

ALUMINUM 

2880.000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.31000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

BA 

BARIUM 

38.30000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

5.0 

BRB-94^4C 

BORE 

cso 

CA 

CALCIUM 

28600.00000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

BRB>94-04C 

BORE 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

CR 

CHROMIUM 

14.50000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

CU 

COPPER 

6.24000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

FE 

IRON 

5930.000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

HG 

MERCURY 

0.07850000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

K 

POTASSIUM 

701.0000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3230.000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

MN 

MANGANESE 

88.40000000 

pg/g 

5.0 

BRB-944)4C 

BORE 

cso 

NA 

SODIUM 

227.0000000 

pg/g 

5,0 

Flag 

Code 


L 


7 


L 


7 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  Media  Meas  Unit  Flas  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  METALS 


BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

NI 

NICKEL 

11.80000000 

lig/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

i^g 

5.0 

BRB.94-04C 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

(ig/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

ve/K 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

10.40000000 

i»g/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

2N 

ZINC 

11.20000000 

vs/z 

5.0 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vz/z 

0.5 

BRB.94^5A 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

6530.000000 

vdz 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.94000000 

vz/z 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

BA 

BARIUM 

70.40000000 

vziz 

0.5 

BRB-944)5A 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vziz 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

23200.00000 

zz/z 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vz/z 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

3.58000000 

vz/z 

0.5 

BRB.94-05A 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

162.0000000 

vzIz 

0.5 

BRB«94^5A 

BORE 

CSO 

cu 

COPPER 

10.70000000 

vztz 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

19000.00000 

vzIz 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.06830000 

vz/z 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1770.000000 

vz/z 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4540.000000 

zz/z 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

186.0000000 

zz/z 

0.5 

BRB-9«5A 

BORE 

CSO 

NA 

SODIUM 

175.0000000 

zz/z 

0.5 

BRB-94^5A 

BORE 

CSO 

NI 

NICKEL 

18.80000000 

zz/z 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

zz/z 

0.5 

BRB.94-05A 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

zz/z 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

zziz 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

zz/z 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

12.10000000 

zz/z 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

ZN 

ZINC 

22.70000000 

zz/z 

0.5 

BRB.94-05B 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

zz/z 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

4930.000000 

zz/z 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

7.22000000 

zz/z 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

BA 

BARIUM 

50.50000000 

zz/z 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

zz/z 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

25900.00000 

zz/z 

3.0 

BRB.944)5B 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

zz/z 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

5.41000000 

zz/z 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

116.0000000 

zz/z 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

CU 

COPPER 

7.15000000 

zz/z 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

11300.00000 

zz/z 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.06670000 

zz/z 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1040.000000 

zz/z 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4080.000000 

zz/z 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

135.0000000 

zz/z 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

NA 

SODIUM 

134.0000000 

zz/z 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

NI 

NICKEL 

17.20000000 

zz/z 

3.0 

BRB-94^5B 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

zz/z 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

zz/z 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

zz/z 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

zz/z 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

16.90000000 

zz/z 

3.0 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Meas 

Bool  Value 


Unit  Flag  Bata 

Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

ZN 

ZINC 

15.00000000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

5.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2290.000000 

\ts/s 

5.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

2.58000000 

Hg/g 

5.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

BA 

BARIUM 

24.80000000 

5.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

v^els 

5.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

45100.00000 

flg/g 

5.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg'g 

5.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

4.69000000 

Mg'g 

5.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

16.60000000 

Hg'g 

5.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

cu 

COPPER 

4.19000000 

(‘g'g 

5.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

4450.000000 

Mg'g 

5.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.06520000 

Hg'g 

5.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

643.0000000 

Mg'g 

5.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2540.000000 

tig/g 

5.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

79.70000000 

fig/g 

5.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

NA 

SODIUM 

100.0000000 

Mg'g 

5.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

NI 

NICKEL 

10.80000000 

Hg/g 

5.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Hg/g 

5.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg/g 

5.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

5.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

5.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

47.20000000 

Hg/g 

5.0 

BRB.94-05C 

BORE 

CSO 

ZN 

ZINC 

6.28000000 

Hg/g 

5.0 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

8820.000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.19000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

BA 

BARIUM 

84.50000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

7680.000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

5.08000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

4.38000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

39.00000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94.IOA 

BORE 

CSO 

CU 

COPPER 

14.30000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94.IOA 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

11900.00000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg'g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2100.000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3750.000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

125.0000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

NA 

SODIUM 

227.0000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

NI 

NICKEL 

7.51000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

79.10000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

15.20000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

ZN 

ZINC 

727.0000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-10B 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

3330.000000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.91000000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

CSO 

BA  , 

BARIUM 

32.90000000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg/g 

3.0 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 

She  Media  Meas  Unh  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie _ Meas  Depth  Code  Qaal 


Chemical  Class:  METALS 


BRB-94-10B 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

20800,00000 

ne/s 

3.0 

BRB.94-10B 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

itg/e 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

3.18000000 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

58.10000000 

(ig% 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

CSO 

cu 

COPPER 

10.10000000 

lig/S 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

11400.00000 

fig/g 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.05510000 

iigfg 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

627,0000000 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3930.000000 

v^z 

3.0 

BRB-94.10B 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

135.0000000 

v^z 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

CSO 

NA 

SODIUM 

177.0000000 

v^z 

3.0 

BRB-94.10B 

BORE 

CSO 

NI 

NICKEL 

9.73000000 

v^z 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

9.84000000 

v^z 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

v^z/z 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

itg/g 

3.0 

BR^94.10B 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vz/z 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

20.00000000 

vz/z 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

CSO 

ZN 

zmc 

43.40000000 

vz/z 

3.0 

BRB-94.10C 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

1670.000000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.32000000 

zz/z 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

BA 

BARIUM 

34.30000000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vziz 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

36600.00000 

^z 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

zz/z 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

3.49000000 

(Ig/g 

5.0 

BRB.94.IOC 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

66.60000000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

CU 

COPPER 

16.20000000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

12700.00000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

zz/z 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

398.0000000 

vzIz 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2830.000000 

Hg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

140.0000000 

Hg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

NA 

SODIUM 

128.0000000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

NI 

NICKEL 

30.00000000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vz/z 

5.0 

BRB.94-IOC 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

16.50000000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

ZN 

ZINC 

19.80000000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vz/z 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

5560.000000 

vz/z 

0.5 

BRB.94-IIA 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.65000000 

vz/z 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BA 

BARIUM 

57.20000000 

Mg's 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vz/z 

0.5 

BRB-94.IIA 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

19100.00000 

vz/z 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

2.66000000 

vz/z 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

3.45000000 

vz/z 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

39.20000000 

vz/z 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

CU 

COPPER 

18.10000000 

vz/z 

0.5 

BKB.94-IIA 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

9850.000000 

vz/z 

0.5 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie _ Meas  Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  METALS 


BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

ng'g 

0.5 

BRB-94-UA 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1270.000000 

Mg/g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3120.000000 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

169.0000000 

)islz 

0-5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

NA 

SODIUM 

143.0000000 

ng/g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

NI 

NICKEL 

7.64000000 

Jlg/g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

115.0000000 

(Ig/g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

^g/g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg's 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg'g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

12.80000000 

lig^g 

0.5 

BRB-94-HA 

BORE 

CSO 

ZN 

ZINC 

90.00000000 

fig^g 

0.5 

BRB-94-nB 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

ftg'g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

3010.000000 

Hg% 

3.0 

BRB.94-IIB 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.81000000 

(ig'g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

BA 

BARIUM 

35.20000000 

fig'g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg'g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

16300.00000 

Mg'g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg^g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

3.81000000 

fig'g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

537.0000000 

fig'g 

3.0 

BRB.94-ilB 

BORE 

CSO 

CU 

COPPER 

11.80000000 

fig'g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

11700.00000 

fig'g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

fig'g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

544.0000000 

fig'g 

3.0 

BRB-94-nB 

BORE 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

1280.000000 

fig'g 

3.0 

BRB-94.IIB 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

113.0000000 

fig'g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

NA 

SODIUM 

154.0000000 

fig'g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

NI 

NICKEL 

19.80000000 

fig'g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

13.60000000 

fig'g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

fig'g 

3.0 

BRB-94.IIB 

BORE 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

fig'g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

3430000000 

fig'g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

18.20000000 

fig'g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

ZN 

ZINC 

19.60000000 

fig'g 

3.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

fig'g 

5.0 

BRB-94.IIC 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2740.000000 

fig'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.99000000 

fig'g 

5.0 

BRB.94-IIC 

BORE 

CSO 

BA 

BARIUM 

33.20000000 

fig'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

fig'g 

5.0 

BRB-94.IIC 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

29100.00000 

fig'g 

5.0 

BRB-94-nC 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

fig'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

fig'g 

5.0 

BRB-94.IIC 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

36.30000000 

fig'g 

5.0 

BRB.94-IIC 

BORE 

CSO 

CU 

COPPER 

5.98000000 

fig'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

6150.000000 

fig'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.05960000 

fig'g 

5.0 

BRB-94-nC 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

556.0000000 

fig'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2430.000000 

fig'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

80.10000000 

fig'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

NA 

SODIUM 

155.0000000 

fig'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

NI 

NICKEL 

5.90000000 

fig'g 

5.0 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 

She  Media  Meas  Unit  flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie _ Meas  Depth  Code  Qnal 

Chemical  Class:  METALS 


BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

12.30000000 

fig^g 

5.0 

BRB-94-nC 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

us'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

ng/g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

llg/g 

5.0 

BRB.94-11C 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

11.70000000 

5.0 

BRB-94-UC 

BORE 

CSO 

ZN 

ZINC 

17.40000000 

Hg'g 

5.0 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

fig^g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

8090.000000 

f^g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.90000000 

jig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

BA 

BARIUM 

95.60000000 

v^% 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

MS^g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

69000.00000 

Mg/g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

3.74000000 

Hg'g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

23.10000000 

Jtg^g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

CU 

COPPER 

16.70000000 

Hg'g 

0.5 

BRB-94.12A 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

12200.00000 

M.g/'g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.08430000 

Hg'g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2240.000000 

|ig/g 

0.5 

BRB-94.12A 

BORE 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4490.000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

248.0000000 

(‘g'g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

NA 

SODIUM 

332.0000000 

ligig 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

NI 

NICKEL 

8.42000000 

I'g'g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

24.30000000 

Mg'g 

0.5 

BRB.94-12A 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

(ig% 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg'g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

(ig'g 

0.5 

BRB.94.12A 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

16.00000000 

Itg/g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

ZN 

ZINC 

48.10000000 

(ig/'g 

0.5 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

5.05000000 

Hg'g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

8100.000000 

(‘g'g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.34000000 

Itgig 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

BA 

BARIUM 

78.20000000 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

)ig/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

28800.00000 

(ig/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

2.24000000 

fig^g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

5.83000000 

Jig/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

54.60000000 

Vigjg 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

CU 

COPPER 

20.60000000 

vsiz 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

13800.00000 

|ig/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.07930000 

V^g 

3.0 

BRB-94.12B 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2050.000000 

(ig/g 

3.0 

BRB-94.12B 

BORE 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4730.000000 

Hg/g 

3.0 

BRB.94-12B 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

224.0000000 

|ig/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

NA 

SODIUM 

445.0000000 

|»g/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

NI 

NICKEL 

9.86000000 

mis 

3,0 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

31.00000000 

m/s 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

mis 

3.0 

BRB.94-12B 

BORE 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

mis 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

mis 

3.0 

BRB-94.12B 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

23.80000000 

mis 

3.0 

BRB-94.12B 

BORE 

CSO 

ZN 

ZINC 

44.90000000 

mis 

3.0 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  METALS 


BI^94-12C 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

4990.000000 

5.0 

BRB.94-12C 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.57000000 

flg/g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

BA 

BARIUM 

39.60000000 

^g/'g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

13000.00000 

v^z 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vdz 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

3.40000000 

Hg/g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

14.30000000 

(‘g'g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

CU 

COPPER 

6.41000000 

vdz 

5.0 

BKB-94-12C 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

7820.000000 

vdz 

5.0 

BR&-94-12C 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.06400000 

Mg/g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

846.0000000 

Mg'g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

1540.000000 

Mg^g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

107.0000000 

Mg/g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

NA 

SODIUM 

283.0000000 

Mg'g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

NI 

NICKEL 

3.90000000 

fig'g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Mg'g 

5,0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vdz 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vdz 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

^z 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

15.00000000 

vdz 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

ZN 

ZINC 

16.50000000 

vdz 

5.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

v^z 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2960.000000 

v^z 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.15000000 

vzJz 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

BA 

BARIUM 

38.20000000 

vdz 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

(ig'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

39600.00000 

vztz 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

v^z 

3.0 

BRB-94.14A 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

tlg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

127.0000000 

Jig'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

CU 

COPPER 

5.51000000 

vdz 

3.0 

BRB-94.14A 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

7240.000000 

Mg'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

vdz 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

487.0000000 

vdz 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2780.000000 

vdz 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

107.0000000 

Mg'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

NA 

SODIUM 

240.0000000 

(ig/'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

NI 

NICKEL 

12.40000000 

vztz 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

8.67000000 

vdz 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

^g/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

(ig^g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg^g 

3,0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

9.63000000 

Vig/Z 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

ZN 

ZINC 

16.30000000 

V^g/z 

3.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0,80300000 

vdz 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2280.000000 

V-g/Z 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.25000000 

^g/g 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BA 

BARIUM 

41.70000000 

Hg^g 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg/'g 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

48500.00000 

\iglz 

5.0 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  Media  Meas  Unit  Fla^  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

^g/g 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

5.0 

BRB-94.14B 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

42.40000000 

|»g/g 

5.0 

BRB-94.14B 

BORE 

CSO 

cu 

COPPER 

4.94000000 

((g/g 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

5520.000000 

^g^g 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg/g 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

503.0000000 

|ig/g 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

1710.000000 

(ig/g 

5.0 

BRB.94-14B 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

81.60000000 

Hg^g 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

NA 

SODIUM 

249.0000000 

vsiz 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

NI 

NICKEL 

6.13000000 

|ig/g 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

»ig/g 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

^g/g 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

(ig/g 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

21.20000000 

l»g/g 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

ZN 

ZINC 

14.20000000 

vs/z 

5.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg^g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

4100.000000 

\^tlz 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.57000000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BA 

BARIUM 

46.30000000 

|tg/g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg'g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

18200.00000 

fig'g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

(tg^g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

|ig/'g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

47.10000000 

vziz 

3.0 

BRB-94.15A 

BORE 

CSO 

CU 

COPPER 

5.11000000 

|ig/g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

9600.000000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

^g'g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

717.0000000 

lig'g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

1930.000000 

(ig^g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

143.0000000 

V^Z 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

NA 

SODIUM 

259.0000000 

vziz 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

NI 

NICKEL 

6.72000000 

vziz 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

9.65000000 

vziz 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vdz 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vziz 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

v^z 

3.0 

BRB.94-15A 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

14.80000000 

ng/g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

ZN 

ZINC 

26.80000000 

vz/z 

3.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

zziz 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2920.000000 

zziz 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.01000000 

ng/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

BA 

BARIUM 

25.60000000 

llg/g 

5.0 

BRB-94.15B 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

27800.00000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

zz/z 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

zz/z 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

20.70000000 

zziz 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

CU 

COPPER 

4.27000000 

vziz 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

EE 

IRON 

6700.000000 

zziz 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

zzJz 

5.0 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


SUc  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Meas 
Bool  Value 


Fla£  Data 

Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

467.0000000 

iig/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2460.000000 

]ig/e 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

71.90000000 

\ig/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

NA 

SODIUM 

219.0000000 

fig/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

NI 

NICKEL 

4.S8000000 

ne'e 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

iig/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

iig/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

iig/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

fig/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

V 

VANADIUM 

11.90000000 

fig/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

ZN 

ZINC 

22.90000000 

(ig/g 

5.0 

BRB-94.I6A 

BORE 

cso 

AG 

SILVER 

0.97500000 

fig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

BORE 

cso 

AL 

ALUMINUM 

4680.000000 

fig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

BORE 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.83000000 

fig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

BORE 

cso 

BA 

BARIUM 

50.40000000 

Mg/g 

3.0 

BRB-94-16A 

BORE 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-16A 

BORE 

cso 

CA 

CALCIUM 

13100.00000 

figg 

3.0 

BRB-94.I6A 

BORE 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

iig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

BORE 

cso 

CO 

COBALT 

4.14000000 

iig/g 

3,0 

BRB.94.I6A 

BORE 

cso 

CR 

CHROMIUM 

14.70000000 

iig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

BORE 

cso 

CU 

COPPER 

9.79000000 

iig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

BORE 

cso 

FE 

IRON 

7790.000000 

iig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

BORE 

cso 

HG 

MERCURY 

0.05350000 

iig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

BORE 

cso 

K 

POTASSIUM 

1170.000000 

iig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

BORE 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2140.000000 

iig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

BORE 

cso 

MN 

MANGANESE 

117.0000000 

iig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

BORE 

cso 

NA 

SODIUM 

241,0000000 

iig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

BORE 

cso 

NI 

NICKEL 

7.74000000 

iig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

BORE 

cso 

PB 

LEAD 

8.04000000 

(ig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

BORE 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

iig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

BORE 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

iig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

BORE 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

iig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

BORE 

cso 

V 

VANADIUM 

18.90000000 

|ig/g 

3.0 

BRB-94-16A 

BORE 

cso 

ZN 

ZINC 

24.70000000 

iig/g 

3.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

iig/g 

5.0 

BR&-94-16B 

BORE 

cso 

AL 

ALUMINUM 

3190.000000 

iig/g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.26000000 

iig/g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

BA 

BARIUM 

50.80000000 

iig/g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

iig/g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

CA 

CALCIUM 

36800.00000 

iig/g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

iig/g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

CO 

COBALT 

3.09000000 

iig/g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

CR 

CHROMIUM 

23.80000000 

iig/g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

CU 

COPPER 

5.38000000 

iig/g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

FE 

IRON 

6820.000000 

iig/g 

5.0 

BRB‘94-16B 

BORE 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

iig/g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

K 

POTASSIUM 

602.0000000 

|ig/g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3370.000000 

iig/g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

MN 

MANGANESE 

99,50000000 

iig/g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

NA 

SODIUM 

225.0000000 

iig/g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

NI 

NICKEL 

5.74000000 

iig/g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

PB 

LEAD 

8.06000000 

iig/g 

5.0 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


SKe  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

(ig/g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

16.90000000 

lig/S 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

ZN 

ZINC 

14.80000000 

MS'g 

5.0 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

1.24000000 

ttg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2730.000000 

fig/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.44000000 

vs/s 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BA 

BARIUM 

38.50000000 

MS'g 

3.0 

BRB-94.17A 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

(Jg'g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

22600.00000 

Mg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

fig/'g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

4.57000000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

36.70000000 

fig'g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

CU 

COPPER 

9.36000000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

6790.000000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Mg's 

3.0 

BRB-94.17A 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

659.0000000 

Mg/'g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

1810.000000 

lig/e 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

95.50000000 

(ig'g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

NA 

SODIUM 

186.0000000 

f>g^g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

NI 

NICKEL 

7.55000000 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

(tg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

l^g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vsiz 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

19.70000000 

|ig/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

ZN 

ZINC 

20.10000000 

gg'g 

3.0 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Vf/Z 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2610.000000 

(ig/'g 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.58000000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

BA 

BARIUM 

31.80000000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vziz 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

24100.00000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

2.93000000 

vz/z 

5.0 

BRB.94-17B 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

16.10000000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

CU 

COPPER 

6.89000000 

vziz 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

6580.000000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

555.0000000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2750.000000 

rziz 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

84.40000000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

NA 

SODIUM 

278.0000000 

vzIz 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

NI 

NICKEL 

5.71000000 

vzIz 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

l»g^g 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vziz 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vziz 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

22.10000000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

ZN 

ZINC 

13.40000000 

vziz 

5.0 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vziz 

0.5 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

UnH 

Meas 

Depth 

Chemical  Class:  METALS 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

13200.00000 

fjg'g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.5SOOOOOO 

ng/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

118.0000000 

Mg^g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.57300000 

Hg/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

22400.00000 

v%lz 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg^g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

5.15000000 

(ig^g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

23.30000000 

(ig/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

20.60000000 

v-siz 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

15300.00000 

v-ziz 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.07300000 

v-ztz 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

3660.000000 

vz/z 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

7260.000000 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

375.0000000 

ViZ/Z 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

300.0000000 

v^z/z 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

8.64000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

34.00000000 

flg/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

zziz 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

zz/z 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vzJz 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

21.00000000 

lig/z 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

cso 

ZN 

znsrc 

61.90000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0,80300000 

^&'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

4700.000000 

VZiZ 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.70000000 

vzIz 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

39.10000000 

vziz 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vziz 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

13900.00000 

vziz 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vziz 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.19000000 

vziz 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

9.09000000 

vziz 

3.0 

BRP-944)1B 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

6.83000000 

vziz 

3.0 

BRP-9«1B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

8930.000000 

vziz 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.07570000 

vziz 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

678.0000000 

vziz 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

1490.000000 

vziz 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

105.0000000 

vziz 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

127.0000000 

vziz 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

5.53000000 

vziz 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

vziz 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vziz 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vziz 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vziz 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

15.30000000 

vziz 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

17.60000000 

vziz 

3.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

v^z 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

8110.000000 

vziz 

5.0 

BRP-94^1C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

7.29000000 

vziz 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

80.40000000 

vziz 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vziz 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

36100.00000 

vziz 

5.0 

BRP.94-01C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vziz 

5,0 

Flag 

Code 


Data 

Qnal 


7 


7 
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Bonib  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  Media  Meas  Unit  Flag  Bata 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  METALS 


BRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.59000000 

(‘g'g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

12.20000000 

iig/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

9.11000000 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

12700.00000 

(ig/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.11900000 

Mg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1410.000000 

Mg'g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4030.000000 

ligfg 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

275.0000000 

ns/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

212.0000000 

iigfg 

5.0 

BRP-9401C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

9.92000000 

fig/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

12.60000000 

Vgjg 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Vgl% 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Vg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Vig/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

19.10000000 

Vg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

28.00000000 

Vg/g 

5.0 

BRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

|ig/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

13600.00000 

ggig 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.25000000 

Vg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

101.0000000 

Vg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.57000000 

ftg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

3300.000000 

^g/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

ytg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

5.26000000 

Vgig 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

18.90000000 

Vg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

11.60000000 

fig^g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

14600.00000 

gg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.06680000 

V^g/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3410.000000 

Vgjg 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3990.000000 

Hg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

313.0000000 

Vg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

226.0000000 

Vg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

7.94000000 

Vg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

14.80000000 

Vg/g 

0.5 

BRP.9«3A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Vg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vg/g 

0.5 

BRP-94^3A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vg/g 

0.5 

BRP.94^3A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

22.30000000 

vg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

43.50000000 

vg/g 

0.5 

BRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

5760.000000 

vg/g 

3.0 

BRP-94^3B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

7.22000000 

vg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

55.50000000 

vg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vg/g 

3.0 

BRP-9«3B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

23700.00000 

vg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vg/g 

3.0 

BRP-944)3B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.29000000 

vg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

18.30000000 

vg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

5.54000000 

vg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

10200.00000 

vg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.08630000 

vg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

913.0000000 

vg/g 

3.0 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  METALS 


BRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2070.000000 

pg^g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

179.0000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

159.0000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

6.76000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34,30000000 

pg/g 

3.0 

BRP-944)3B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

15.80000000 

pg/'g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

23,80000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg'g 

5,0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

3840.000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.57000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

49.20000000 

pg'g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg'g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

24600.00000 

pg'g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg'g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.18000000 

pg^g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

18.10000000 

pg^g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

5.34000000 

pg^g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

7380.000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94^3C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.08410000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

647.0000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2160.000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

130.0000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

139.0000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

4.46000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

11.90000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

23.30000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

9600.000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.14000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

119.0000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

39100.00000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

4.85000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

4.49000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

36.80000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

25.50000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

17200.00000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.06250000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

2830.000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

6580.000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

292,0000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

208.0000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

17.50000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94^6A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

99.30000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

452 


Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


BRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

0.5 

BRP-9«6A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg^g 

0.5 

BKP-94^6A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

16.SOOOOOOO 

ve/s 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

81.40000000 

0.5 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

AG 

SERVER 

LT 

0.80300000 

Hg^g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

6470.000000 

Mg'g 

3.0 

BRP-9«6B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

8.21000000 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

54.80000000 

(tg^g 

3.0 

BRP.94-O6B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

ng'g 

3.0 

BRP-94^6B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

8430.000000 

Hg'g 

3.0 

BRP-94^6B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94^6B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.26000000 

fig'g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

8.89000000 

gg/g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

13.70000000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

12000.00000 

(Ig'g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.06290000 

flg'g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1460.000000 

Jlg^g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2310.000000 

Mg^g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

158.0000000 

flg^g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

159.0000000 

ve/z 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

14.50000000 

vziz 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

(tg'g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

llg/g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

gg'g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

ltg/g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

16.00000000 

vHz 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

19.30000000 

gg'g 

3.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

gg/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2080.000000 

l>g/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.23000000 

vz/% 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

30.60000000 

llg/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

llg% 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

22600.00000 

vdz 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vz/z 

5.0 

BRP-94^6C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

vziz 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

3.81000000 

llg/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

5.23000000 

llg'g 

5.0 

BRP-94-0$C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

5840.000000 

vz/z 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.07340000 

vz/z 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

319.0000000 

vz/z 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2380.000000 

zz/z 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

101.0000000 

zz/z 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

121.0000000 

zz/z 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

9.85000000 

zz/z 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

zziz 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

zz/z 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

zz/z 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

zz/z 

5.0 

BRP.94-O6C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

6.80000000 

zz/z 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

9.09000000 

zz/z 

5.0 

BRP-94^7A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

zz/z 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

11100.00000 

zz/z 

0.5 

453 


Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type  Test  Name  Bool  Vahie _ Meas  Pepfli  Code  Qoal 


Chemical  Class:  METALS 


BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.11000000 

ng/g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

91.30000000 

v-tl% 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

ms's 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

19800.00000 

mb's 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

5.08000000 

Mg/g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

36.00000000 

Mg^g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

14.80000000 

Mg/g 

0.5 

BRP-94^7A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

13300.00000 

fig/g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

HO 

MERCURY 

0.06880000 

Mg's 

0.5 

BRP.94-07A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2690.000000 

Mg/g 

0.5 

BRP-9«7A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4360.000000 

Mg/g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

227.0000000 

fig/g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

293.0000000 

f»g/g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

7.30000000 

Jig'g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

51.60000000 

^g/g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Jig'g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

(Jg/g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

^g/g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

23.10000000 

Hg/g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

92.20000000 

Mg'g 

0.5 

BRP-94^7B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg'g 

3.0 

BIiP-94-07B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2960.000000 

Mg'g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.98000000 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

32.00000000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

21800.00000 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

|ig^g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

Mg'g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

7.39000000 

fig/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

6.02000000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

8780.000000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.06390000 

^g/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

493.0000000 

fig^g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2150.000000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

121.0000000 

^g/g 

3.0 

BRP-944)7B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

109.0000000 

Mg'g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

3.87000000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

8.90000000 

(>g/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

v-ilz 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg'g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

10.90000000 

Mg'g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

18.70000000 

|ig/g 

3.0 

BRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg/g 

5.0 

BRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2400.000000 

5.0 

BRP-94^7C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

2.98000000 

Mg/g 

5.0 

BRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

26.70000000 

Mg'g 

5.0 

BRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

fig'g 

5.0 

BRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

20100.00000 

v-ziz 

5.0 

BRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vzlz 

5.0 

BRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

^g/g 

5.0 

454 


Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  METALS 


BRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

5.80000000 

ng^g 

5.0 

BRP-94-07C 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

3.96000000 

5.0 

BRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

4950.000000 

5.0 

BRP.94-07C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.08530000 

v^z 

5,0 

BRP-94-07C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

396.0000000 

v^z 

5.0 

BRP-94-07C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

1380.000000 

(Ig/g 

5.0 

BRP-94-07C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

75.90000000 

vziz 

5.0 

BRP-94-07C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

173.0000000 

vz/z 

5.0 

BRP-94-07C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

3.99000000 

vs/z 

5.0 

BRP-94-07C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

niz 

5.0 

BRP-94-07C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vzIz 

5.0 

BRP-94-07C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vz/z 

5.0 

BRP-94-07C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vz/z 

5.0 

BRP-94-07C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

7.19000000 

vziz 

5,0 

BRP-94-07C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

16.70000000 

vz/z 

5,0 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vz/z 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

4120.000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.93000000 

zziz 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

57.30000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vziz 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

12500.00000 

vziz 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

16.90000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.49000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

79.40000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

18.80000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

8840.000000 

vziz 

0.5 

BRP<94-08A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.06450000 

vziz 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1020.000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3710.000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

130.0000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

157.0000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

5.43000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

252.0000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vziz 

0.5 

BRP.94-O8A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

12.10000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

160.0000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vziz 

3.0 

BRP-94^8B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

2400.000000 

vziz 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.71000000 

vziz 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

30.20000000 

v^z 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

v^z 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

17900.00000 

ng'g 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vziz 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

vziz 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

8.61000000 

vziz 

3.0 

BRP-94^8B 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

4.45000000 

vziz 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

4350.000000 

vziz 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.10500000 

vziz 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

493.0000000 

vziz 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

1180.000000 

vziz 

3.0 

455 


SitelD 


Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
TyM  Type 


Chemical  Class:  METALS 


BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

91.30000000 

ng/g 

3.0 

BRP.94-O8B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

117.0000000 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

MI 

NICKEL 

3.82000000 

pg/g 

3,0 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

9.78000000 

pg/g 

3,0 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

3.0 

7 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

6.42000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94^8B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

25.30000000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

5.0 

BRP-944)8C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

3560.000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

2.88000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

25.10000000 

V-tli 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

20000.00000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

8.50000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

5.20000000 

pg/g 

5.0 

BRP.94-O8C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

6250.000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.08680000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

450.0000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2420.000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

61.00000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

396.0000000 

pg/g 

5,0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

5.91000000 

pg'g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19,60000000 

pg/g 

5.0 

7 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34,30000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

11.20000000 

pg/g 

5.0 

BRP.94-O8C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

14.30000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

5440.000000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

5750.000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.27000000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.11000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

126.0000000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

126.0000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94^9A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

27300.00000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

21900.00000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

52.40000000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-94^9A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

46.00000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

10.50000000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

10.20000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

160.0000000 

pg^g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

163.0000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

73.40000000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

58,60000000 

pg/g 

0.5 

456 


Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

UnH 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

20500.00000 

0.5 

D 

BRP.94-09A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

16900.00000  \Lg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.07530000  \ig/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.07880000 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1270,000000  \ig/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1300.000000  ^g/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4010.000000  jig/g 

0.5 

D 

BRP.94-09A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3650,000000  ng^g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

198.0000000  ng/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

174.0000000  ngfg 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

226.0000000  ^g^g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

237.0000000  \JLgfg 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

16.00000000  ytg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

12,40000000  {ig/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

292.0000000  yigig 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

469.0000000  )ig/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  ^g/g 

0.5 

D7 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  yig/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ]ig/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  \ig/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  yig/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  fig^g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

13.70000000  yigfg 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

12.90000000  \Lglg 

0.5 

7 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

1050.000000  yig/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

1010.000000  yig/g 

0.5 

BRP.94-09B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  yig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  yig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

3830.000000  yig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

4700.000000  yig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.67000000  yig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

7.03000000  yig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

41.40000000  yg/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

45.10000000  yg/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

B£ 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  yg/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  yg/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

19100.00000  fig^g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

20800.00000  yg/g 

3.0 

BRJP-94-09B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  yg/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  yg/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  fig^g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  yg/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

12.70000000  yg/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

13.90000000  yg/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

6.50000000  yg/g 

3,0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

8.53000000  yg/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

6380.000000  yg/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

8300.000000  fig^g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.06400000  yg/g 

3.0 

D 

BRP‘9«9B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.07070000  yg/g 

3.0 

BRP.94^9B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

767.0000000  yg/g 

3.0 

D 

BRP.94-09B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

801.0000000  ^ig^g 

3.0 

457 


Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2120.000000 

fig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2290.000000 

pg^g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

109.0000000 

pg/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

128.0000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

157.0000000 

pg/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

318.0000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

5.35000000 

pg/g 

3.0 

D 

BRP-94^9B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

3.87000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

21.80000000 

pg/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

18.00000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

3.0 

D7 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

3,0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

3.0 

BRP«94-09B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

3,0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

8.92000000 

pg/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

11.10000000 

pg/g 

3.0 

7 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

46.40000000 

pg/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

41.30000000 

pg/g 

3,0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

4090.000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

3380.000000 

pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.84000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.60000000 

pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

41.20000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

38.10000000 

pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

16600.00000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

24200.00000 

pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

BRP.94-09C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

12.10000000 

pg/g 

5.0 

BRP.94-09C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

10.70000000 

pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

5.61000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

5.31000000 

pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

7200.000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

6660,000000 

pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.07520000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.07280000 

pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

650.0000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

516.0000000 

pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

1440.000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

1420.000000 

pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

112.0000000 

pg'g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

112,0000000 

pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

172.0000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

157.0000000 

pg/g 

5.0 

D 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


She  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  METALS 


BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

163.0000000 

ng/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

3.73000000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Jig^g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

|ig/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

^g/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34,30000000 

Jig'g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

6.44000000 

Mg'g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

11.00000000 

^g/g 

3.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

^g/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

1630.000000 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000000 

^g'g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

14.60000000 

Mg'g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

fig'g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

42300.00000 

Hg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

(ig'g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

2.66000000 

Mg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

3.76000000 

fig/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

LT 

2.84000000 

Hg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

3770.000000 

fig^g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.08780000 

jig/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

201,0000000 

(ig/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3030.000000 

ng/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

54.20000000 

Hg'g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

252.0000000 

Hg'g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.74000000 

(ig/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

8.12000000 

(ig/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg^g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

4.55000000 

fig/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

11.10000000 

Hg/g 

5.0 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

3700.000000 

fig/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.28000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

49.40000000 

|ig/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0,42700000 

Hg^g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

29400.00000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

V^% 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

3.17000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

11.00000000 

fig^g 

0,5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

13.90000000 

ng/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

6940.000000 

Jig's 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

jig/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

672.0000000 

Jig'g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3320.000000 

jig/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

142.0000000 

^g'g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

213.0000000 

jtg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

3,00000000 

jig^g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

27.60000000 

jig/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Jig/'g 

0,5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

jig/g 

0.5 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID  Type  Type _ TestName  Bool  Value  Meas  Dcpfli  Code  Qual 


Chemical  Class:  METALS 


BRS-94^1 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

8.14000000 

v^s. 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

26.90000000 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

tig/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

11900.00000 

Mg^g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.56000000 

(tg^g 

0.5 

BRS-94^2 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

120.0000000 

Mg'g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

lig/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

4470.000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

5.60000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

12.00000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

cu 

COPPER 

11.90000000 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

13800.00000 

|ig/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

3210.000000 

Mg^g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

5480.000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

372.0000000 

v^e/% 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

226.0000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

7.65000000 

(ig'g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

14.50000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

15.50000000 

f*g/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

41.70000000 

Hg/g 

0.5 

BRS.94-03 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

6630.000000 

Hg'g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.35000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

80.10000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg'g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

34800.00000 

(*g/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

3.61000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

10.20000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

cu 

COPPER 

9.95000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

9700.000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg'g 

0:5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

1670.000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

5080.000000 

fig/g 

0.5 

BRS-94.03 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

239.0000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

244.0000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

4.76000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

15.00000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

12.30000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

30.30000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

11300.00000 

Hg'g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.52000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

113.0000000 

Hg/g 

0.5 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  METALS 


BRS-94-04 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Mg's 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

3640.000000 

(ig'g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

(ig/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

5.28000000 

(ig'g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

12.40000000 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

cu 

COPPER 

10.60000000 

fig/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

13200.00000 

ftg/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3060.000000 

ftg/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

5080.000000 

fig/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

351.0000000 

fig's 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

229.0000000 

fig/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

6.76000000 

fig/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

13.30000000 

ne/g 

0.5 

BRS.94-04 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Mg's 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg's 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

llg/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

14.80000000 

fig's 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

42.80000000 

fig's 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

fig's 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

5460.000000 

fig's 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.30000000 

fig's 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

63.60000000 

fig's 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

fig's 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

33000.00000 

fig's 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

fig's 

0.5 

BRS-944)5 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

3.40000000 

f^g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

7.30000000 

ms's 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

9.96000000 

ms's 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

7940.000000 

fig's 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

fig's 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1290.000000 

fig's 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4550.000000 

fig's 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

181.0000000 

fig's 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

311.0000000 

fig's 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

3.14000000 

fig's 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

14.00000000 

fig's 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

fig's 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

fig's 

0.5 

BRS-94.05 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

fig's 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

8.71000000 

fig's 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

29.10000000 

fig's 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

fig's 

0.5 

BRS.94-06 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

9850.000000 

fig's 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.98000000 

fig's 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

119.0000000 

fig's 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

fig's 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

8320.000000 

fig's 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

fig's 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

4.84000000 

fig's 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

9.83000000 

fig's 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

9.73000000 

fig's 

0.5 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


BRS-94-06 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

12000.00000 

0.5 

BRS-94^6 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3080.000000 

(ig^g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

6470.000000 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

396.0000000 

0.5 

BRS.94-O6 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

352.0000000 

ne'g 

0.5 

BRS.94-O6 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

5.76000000 

vzfz 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

9.84000000 

vs/z 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Mg/g 

0.5 

BRS.94-O6 

SURF 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

ftg/g 

0.5 

BRS-94.O6 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

14.30000000 

vz/z 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

39.10000000 

llg/g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

\xs/z 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

8230.000000 

zz/z 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.08000000 

vztz 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

84.80000000 

vz/z 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

v^z 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

25200.00000 

flg/g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vztz 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

4.46000000 

zz/z 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

19.20000000 

vz/z 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

11.60000000 

vz/z 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

11800.00000 

flg/g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

vz/z 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1840.000000 

flg/g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4310.000000 

flg/g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

239.0000000 

flg/g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

194.0000000 

flg/g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

5.65000000 

vz/z 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

30.10000000 

vz/z 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vz/z 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vz/z 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

flg/g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

16.30000000 

flg/g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

48.20000000 

vz/z 

0.5 

BRS-94-0S 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vz/z 

0.5 

BRS-94-0S 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

13100.00000 

vz/z 

0.5 

BRS-94-0S 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

7.17000000 

flg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

143.0000000 

vz/z 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vz/z 

0,5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

14400.00000 

vz/z 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vz/z 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

5.62000000 

flg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

15.10000000 

vz/z 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

14.40000000 

vz/z 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

15600.00000 

vz/z 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

flg/g 

0.5 

BRS-94.O8 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

4210.000000 

flg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

8060.000000 

vz/z 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

465.0000000 

flg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

284.0000000 

vz/z 

0,5 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag 

Site  ID _ Type  Type _  Test  Name _ Bool  Vahie _ Meas  Depth  Code 


Chemical  Class:  METALS 


BRS-94-08 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

8.81000000 

^g/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

13.10000000 

vdz 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

(ig/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

19.90000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

50.20000000 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

ms's 

0,5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

5190.000000 

vdz 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.90000000 

Mg'g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

74.30000000 

vdz 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

v-ziz 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

19800.00000 

vziz 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

fig/g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

2.98000000 

^z/z 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

8.57000000 

v^z/z 

0,5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

cu 

COPPER 

24.90000000 

v^z/z 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

9030.000000 

\^z 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

0.05290000 

vdz 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

1380.000000 

vzJz 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4060.000000 

vdz 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

144.0000000 

vdz 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

303.0000000 

vdz 

0,5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

3.55000000 

Hg'g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

12.60000000 

v-dz 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vdz 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vziz 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

z-zlz 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

9.04000000 

^g/g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

76.40000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg's 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

7850.000000 

vziz 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

2.92000000 

v^zlz 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

96.20000000 

vdz 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0,42700000 

vdz 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

18700.00000 

vdz 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg'g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

3.93000000 

vz/z 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

10.60000000 

ng'g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

20.40000000 

vzlz 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

11100.00000 

vzJz 

0.5 

BRS.94-10 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

2160.000000 

vdz 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4880.000000 

vdz 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

229.0000000 

vdz 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

350.0000000 

vdz 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

4.85000000 

vz/z 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

13.20000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

llg% 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg'g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg'g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

13.30000000 

Mg/g 

0.5 

Data 

Qnal 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

66.00000000 

Mg's 

0.5 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

fig'g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

vdz 

0.5 

T 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

vdz 

0.5 

T 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

0.5 

T 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

vdt 

0.5 

T 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

0.23500000 

vd% 

0.5 

ZC 

BRB.94.IOA 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

Mg^g 

0.5 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

Hg'g 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Mg'g 

3.0 

T 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

ftg'g 

3.0 

T 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

(Ig/'g 

3.0 

T 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

flg'g 

3.0 

T 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

Jlg'g 

3.0 

T 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

flg/'g 

3.0 

BRB-94-iOC 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

vdz 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

vd% 

5.0 

T 

BRB.94.IOC 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

ftg/g 

5.0 

T 

BRB-94-10C 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

vdz 

5.0 

T 

BRB-94-10C 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Hg/g 

5.0 

T 

BRB-94-10C 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

fig/g 

5.0 

T 

BRB-94-10C 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

(‘g'g 

5.0 

BRB-94-11A 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

flg/'g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

fig's 

0.5 

T 

BRB-94-11A 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

fig'g 

0.5 

T 

BRB-94-11A 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

fig/g 

0.5 

T 

BRB-94-11A 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

fig's 

0.5 

T 

BRB-94-11A 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

0.09810000 

fig's 

0.5 

ZC 

BRB-94-11A 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

fig's 

0.5 

BRB-94.nB 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

fig's 

3.0 

T 

BRB-94-11B 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

fig's 

3.0 

T 

BRB-94-11B 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

fig's 

3.0 

T 

BRB-94.HB 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

fig's 

3.0 

T 

BRB-94-11B 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

fig's 

3.0 

T 

BRB-94-11B 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

fig's 

3.0 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

fig's 

5.0 

BRB-94.nC 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

fig's 

5.0 

T 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

fig's 

5.0 

T 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 

ND 

0.10000000 

fig's 

5.0 

T 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

fig's 

5.0 

T 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

fig's 

5.0 

T 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

fig's 

5.0 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

ms's 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

fig's 

0.5 

T 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

fig's 

0.5 

T 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

fig's 

0.5 

T 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

flg'g 

0.5 

T 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  PESUCIDES/PCBS 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

fig/g 

0.5 

T 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

pg/g 

0.5 

BRB-94.12B 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

Mg/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Hg/g 

3.0 

T 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

vdz 

3.0 

T 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

3.0 

T 

BRB-94.12B 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg'g 

3-0 

T 

BRB-94.12B 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

Mg^g 

3.0 

T 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

fig^g 

3.0 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

Mg'g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Mg'g 

5.0 

T 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Pg/g 

5.0 

T 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Jlg/g 

5.0 

T 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Hg/g 

5.0 

T 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

Pg'g 

5.0 

T 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

Pg'g 

5.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

Mg'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Hg'g 

3.0 

T 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Mg^g 

3.0 

T 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

tig/g 

3.0 

T 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0,10000000 

Pg'g 

3.0 

T 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

3.0 

T 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

vdz 

3.0 

BRB-94-14B 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

fig/g 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

vdz 

5.0 

T 

BRB-94-14B 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg'g 

5.0 

T 

BRB-94-14B 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

ng/g 

5.0 

T 

BRB-94-14B 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg'g 

5.0 

T 

BRB-94-14B 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

vdz 

5.0 

T 

BRB-94-14B 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

pg^g 

5.0 

BRB-94-15A 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg'g 

3.0 

T 

BRB.94-15A 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Jlg'g 

3.0 

T 

BRB-94-15A 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg'g 

3.0 

T 

BRB-94-15A 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg^g 

3.0 

T 

BRB-94-15A 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

vdz 

3.0 

T 

BRB-94-15A 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg'g 

5.0 

T 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg'g 

5.0 

T 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

5.0 

T 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg'g 

5.0 

T 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

pg'g 

5.0 

T 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

vdz 

5.0 

BRB-94-16A 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

vdz 

3.0 

BRB-94-16A 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg'g 

3.0 

T 

BRB-94-16A 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

3.0 

T 

BRB-94-16A 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg'g 

3.0 

T 

BRB-94-16A 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg'g 

3.0 

T 

BRB-94-16A 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

pg'g 

3.0 

T 

BRB.94-16A 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

pg'g 

3.0 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

ng/g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Hg/g 

5.0 

T 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

V^& 

5.0 

T 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

5.0 

T 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

flg'g 

5.0 

T 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

Mg'g 

5.0 

T 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

vs/s 

5.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

vdz 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Mg^g 

3.0 

T 

BIIB-94.17A 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Mg'g 

3.0 

T 

BRB-94.17A 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

fig'g 

3.0 

T 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Itg^g 

3.0 

T 

BRB-94.17A 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  Bff HENYL 

ND 

0.04790000 

Mg'g 

3.0 

T 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

Mg/g 

3.0 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

(ig^g 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  Bff HENYL 

ND 

0.10000000 

ftg/g 

5.0 

T 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

l»g'^g 

5.0 

T 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Mg/g 

5.0 

T 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

(ig/g 

5.0 

T 

BRB.94-17B 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

i»g'g 

5.0 

T 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

vde. 

5.0 

BRP-94-0SA 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

Mg'g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

0.5 

T 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

0.5 

T 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

JXg/g 

0.5 

T 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

0.92500000 

vz/z 

0.5 

ZC 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

vzJz 

0.5 

T 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

vzJz 

0.5 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

vz/z 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

^©'g 

3.0 

T 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Mg'g 

3.0 

T 

BRP.94-O8B 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Mg'g 

3.0 

T 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Me'g 

3.0 

T 

BRP-94^8B 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

flg/g 

3.0 

T 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

vz/z 

3.0 

BRP-94^8C 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

vz/z 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

zdz 

5.0 

T 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

zz/z 

5.0 

T 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Mg'g 

5.0 

T 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

vz/z 

5.0 

T 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

vz/z 

5.0 

T 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

vz/z 

5.0 

BRP-94^9A 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

1.00000000 

vz/z 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

1.00000000 

Ilg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

1.00000000 

vz/z 

0.5 

TD 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

1.00000000 

vz/z 

0.5 

T 

BRP.94-09A 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

1.00000000 

vz/z 

0.5 

TD 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

1.00000000 

vz/z 

0.5 

T 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

1.00000000 

vz/z 

0.5 

T 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

1.00000000 

vz/z 

0.5 

TD 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

28.00000000 

vz/z 

0.5 

ZC 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

34.00000000 

vz/z 

0.5 

ZCD 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.48000000 

vz/z 

0.5 

TD 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.48000000 

Hg/g 

0,5 

T 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB 1260 

LT 

0.48000000 

Pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB 1260 

LT 

0.48000000 

fig'g 

0.5 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

fig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

Mg^g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Mg/g 

3.0 

TD 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Mg'g 

3.0 

T 

BKP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

fig^g 

3.0 

TD 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

ftg'g 

3.0 

T 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Pg^g 

3.0 

T 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Hg'g 

3.0 

TD 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

0.11700000 

Hg'g 

3.0 

ZC 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

0.18400000 

Hg/g 

3.0 

ZCD 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

fig'g 

3.0 

TD 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

3.0 

T 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

pg^g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

Mg'g 

3.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

(ig/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

Pg^g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

fig/g 

5.0 

T 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

(*g/g 

5.0 

TD 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Pg'g 

5.0 

T 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Pg'g 

5.0 

TD 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Pg'g 

5.0 

T 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Pg'g 

5.0 

TD 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Hg^g 

5.0 

T 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Hg/g 

5.0 

TD 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

Hg^g 

5.0 

T 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

Pg^g 

5.0 

TD 

BRP-9«9C 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

Hg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

Hg/g 

5.0 

D 

Chemical  Class:  SEMIV OXAXlLES 

BRB-94-02A 

BORE 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

cso 

124TCB 

l,2,4-’nUCHIjOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

Pg^g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

cso 

12DCLB 

l,2.DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

ng/g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg'g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

cso 

ISDCLB 

l,3.DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

Pg'g 

0.5 

R 

BRB-94-02A 

BORE 

cso 

14DCLB 

l,4.DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Pg'g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHIjOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

Pg/g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

fig'g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

lig'g 

0.5 

BR&-94-02A 

BORE 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

Mg/g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

(ig/g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

fig'g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 

She  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

She  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILJES 


BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

vz/z 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

33DCBD 

3^-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

Mg/g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000 

vz/z 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

3NANIL 

3.NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

zz/z 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

3NT 

S-NTTROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

vzIz 

0.5 

BRB-94^2A 

BORE 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITR0.2-CRES0L 

LT 

0.80000000 

vzIz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

ne'g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

4CANIL 

4-CHIjOROANILINE 

ND 

0.63000000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

vz/z 

0.5 

BRB-944)2A 

BORE 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

vz/z 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

vz/z 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

vziz 

0.5 

BRB-94^2A 

BORE 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2.ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

v^z 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

vziz 

0.5 

BRB.94-02A 

BORE 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

V^z 

0.5 

BRB-94>02A 

BORE 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

0.15000000 

vziz 

0.5 

BRB.94-02A 

BORE 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AHJ  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

vziz 

0.5 

BRB-94^2A 

BORE 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

vziz 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

vziz 

0.5 
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BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0,06800000 

Mg'g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Mg/g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

(ig^g 

0,5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

(ig/g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

Mg^g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Mg'g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94^2A 

BORE 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

(ig^g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

^g'g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.06100000 

fig'g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

(ig^g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

jig'g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

tig/g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

(ig/g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C.D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

fig/'g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

ngie 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Jlg/g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

ilg/g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Mg'g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Hg^g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

MIREX 

1,1A,2^,33A4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

fig^g 

0.5 

BRB-94^2A 

BORE 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

Hg'g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Hg^g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

NNDME 

N-NTHtOSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

fig/g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Jig'g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

lig/g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

lig/g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

^lg/g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  Bff HENYL 

ND 

0.32000000 

Mg's 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg^g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg^g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

ligig 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

lig/g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

ixg/g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Itg/g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

lig/g 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

0,11000000 

fig's 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0,05200000 

fig's 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

fig's 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

fig's 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

fig's 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

fig's 

0.5 

BRB-94^2A 

BORE 

CSO 

PYR 

PYRENE 

0.22000000 

fig's 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-<2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

fig's 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

fig's 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

tJNK525 

UNKNOWN 

0.30000000 

fig's 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

UNK640 

UNKNOWN 

0.30000000 

ms's 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

UNK643 

UNKNOWN 

0.60000000 

fig's 

0.5 

Flag  Data 

Code  Qnal 
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BRB-94^2A 

BORE 

CSO 

UNK644 

UNKNOWN 

0.70000000 

tig/e 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

UNK654 

UNKNOWN 

0.40000000 

0.5 

BRB-94-02A 

BORE 

CSO 

UNK665 

UNKNOWN 

0.30000000 

tigfe 

0.5 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

lig/S 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

3.0 

BRB.94-02B 

BORE 

CSO 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg^g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

fig^g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

i»g/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

i«g/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

>ig/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

i»g^g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

M»'g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

(ig'g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

(‘g'g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

V-tli 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Mg^g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

0.22000000 

fig'g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

fjg'g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

ve/z 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1,10000000 

Mg'g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

tig/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

v-^% 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

iig'g 

3-0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

Mg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

ng/g 

3.0 

BRB.94-02B 

BORE 

CSO 

4CAjNIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

flg'g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENyLPHENYL 

LT 

0.17000000 

ng^g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg^g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg^g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/'g 

3.0 

BRB-94^2B 

BORE 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

3.0 

BRB-94^2B 

BORE 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg'g 

3.0 

BRB-94^2B 

BORE 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg'g 

3,0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg^g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

0.85000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg^g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg^g 

3.0 
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BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

flg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

0.49000000 

ms's 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.06000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

1.60000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

flg/g 

3.0 

BRB-9«2B 

BORE 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

fig's 

3,0 

BRB-94^2B 

BORE 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

fig's 

3.0 

BRB-94^2B 

BORE 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

CPMS 

4<:hlorophenylmethyl 

LT 

0.09700000 

flg/g 

3.0 

BRB-94^2B 

BORE 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

flg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Mg's 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

flg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

flg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

flg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

flg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

flg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

DITH 

DmHANE 

LT 

0.06500000 

flg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

flg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

flg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

fig/g 

3.0 

BRB-94^2B 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

flg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

flg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

flg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

flg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

flg/g 

3.0 

BRB-94^2B 

BORE 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.14000000 

flg/g 

3.0 

BRB-94^2B 

BORE 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

flg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

flg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

flg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

flg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

flg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

flg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

flg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

flg/g 

3.0 

BRB.94-02B 

BORE 

CSO 

LtN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

flg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

flg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

flg/g 

3.0 

BI^94-02B 

BORE 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

flg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

flg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

flg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

flg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

flg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

flg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

flg/g 

3.0 
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Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

SHelD 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value 

Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATTLES 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

3.0 

R 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

3.0 

R 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Pg'g 

3.0 

R 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Pgfe 

3.0 

R 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

3.0 

R 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Pg'g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

3.0 

BRB-9«2B 

BORE 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg^g 

3.0 

BRB.94-02B 

BORE 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

0.69000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Pg'g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

Pg/g 

3,0 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

PYR 

PYRENE 

2.40000000 

Pg/g 

3.0 

BRB-944)2B 

BORE 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-{2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

UNK525 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg/g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

UNK529 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

UNK531 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

UNK554 

UNKNOWN 

0.70000000 

pg/g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

UNK55S 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

3.0 

s 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

UNK560 

UNKNOWN 

0.80000000 

pg/g 

3.0 

s 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

tJNK566 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

3.0 

s 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

UNK568 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

3.0 

s 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

UNK572 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

3.0 

s 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

UNK575 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

3.0 

s 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

UNK583 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

3.0 

s 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

UNK591 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

3.0 

s 

BRB.94-02B 

BORE 

cso 

UNK599 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

3.0 

s 

BRB-9«2B 

BORE 

cso 

UNK606 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

3.0 

s 

BRB-94^2B 

BORE 

cso 

UNK606 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

3.0 

D 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

UNK607 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

3.0 

s 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

UNK609 

UNKNOWN 

0.90000000 

pg/g 

3.0 

s 

BRB-94^2B 

BORE 

cso 

UNK609 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

3.0 

D 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

UNK610 

UNKNOWN 

0.70000000 

pg/g 

3,0 

s 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

UNK6U 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

3.0 

s 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

UNK613 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

3.0 

s 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

UNK613 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

3.0 

D 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

UNK614 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

UNK615 

UNKNOWN 

0.80000000 

pg/g 

3.0 

s 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

UNK617 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

3.0 

s 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

XJNK617 

UNKNOWN 

0.90000000 

pg/g 

3.0 

D 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

UNK618 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

UNK619 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg/g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

UNK619 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

3.0 

D 

BRB.94-02B 

BORE 

cso 

UNK619 

UNKNOWN 

0.80000000 

pg/g 

3.0 

D 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

UNK620 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

UNK620 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

3.0 

D 

BRB-9«2B 

BORE 

cso 

UNK622 

UNKNOWN 

0.70000000 

pg/g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

cso 

UNK623 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

3.0 

S 
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Site 

TvDe 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qaal 

Chemical  Class:  SEMIVOLATXLES 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK623  UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

3.0 

D 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK624  UNKNOWN 

0.80000000 

pg^g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK626  UNKNOWN 

1.00000000 

pg'g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK626  UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

3.0 

D 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK627  UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK627  UNKNOWN 

0.80000000 

pg^g 

3.0 

D 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK629  UNKNOWN 

0.70000000 

pg'g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK629  UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

3.0 

D 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK629  UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

3.0 

D 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK630  UNKNOWN 

1.00000000 

pg^g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK631  UNKNOWN 

0.S0000000 

pg/'g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK632  UNKNOWN 

2.00000000 

fig/e 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK632  UNKNOWN 

2.00000000 

pg'g 

3.0 

D 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK632  UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

3.0 

D 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK633  UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK633  UNKNOWN 

1.00000000 

pg'g 

3.0 

D 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK634  UNKNOWN 

1.00000000 

pg'g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK635  UNKNOWN 

0.70000000 

pg^g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK636  UNKNOWN 

0.50000000 

pg'g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK636  UNKNOWN 

0.80000000 

pg^g 

3.0 

D 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK637  UNKNOWN 

2.00000000 

pg^g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK637  UNKNOWN 

1.00000000 

pg'g 

3.0 

D 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK638  UNKNOWN 

1.00000000 

pg^g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK639  XffJKNOWN 

2.00000000 

pg'g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK640  UNKNOWN 

1.00000000 

pg'g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK640  UNKNOWN 

0.60000000 

pg'g 

3.0 

D 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK641  UNKNOWN 

3.00000000 

pg^g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK643  UNKNOWN 

1.00000000 

pg'g 

3.0 

S 

BRB-94^2B 

BORE 

CSO 

UNK644  UNKNOWN 

1.00000000 

pg'g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK645  UNKNOWN 

2.00000000 

pg'g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK647  UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK648  UNKNOWN 

1.00000000 

pg'g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK648  UNKNOWN 

0.40000000 

pg'g 

3.0 

D 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK649  UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK6S0  UNKNOWN 

2.00000000 

pg'g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK653  UNKNOWN 

0.60000000 

pg'g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK655  UNKNOWN 

0.40000000 

pg'g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK656  UNKNOWN 

1.00000000 

pg'g 

3.0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK660  UNKNOWN 

0.50000000 

pg'g 

3-0 

S 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK662  UNKNOWN 

1.00000000 

pg'g 

3.0 

s 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK669  UNKNOWN 

0.80000000 

pg'g 

3.0 

s 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK679  UNKNOWN 

0.50000000 

pg'g 

3.0 

s 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

tINK679  UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

3.0 

D 

BRB-94-02B 

BORE 

CSO 

UNK689  UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

3.0 

s 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

123TCB  1A3-TRICHLOROBEN2ENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

124TCB  1A4-TRICHIjOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

12DCLB  l^DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

12DPH  l^DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

13DNB  13-DINrrROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg'g 

5.0 

R 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg'g 

5.0 
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She  Media  Meas  XJnh  Flag  Data 

She  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0,49000000 

itg/e 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

Mg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

(tg/S 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILrNE 

LT 

0.57000000 

ge/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

iig/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

Hg'g 

5.0 

BRB.94-02C 

BORE 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

5.0 

BRB.94-02C 

BORE 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

(ig/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

vg/g 

5.0 

BRB.94-02C 

BORE 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANIUNE 

ND 

3,10000000 

gg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

vgig 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

gg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

Vg/g 

5.0 

BRB-94^2C 

BORE 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

Vgig 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

gg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

gg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

gg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

gg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

ggig 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

4CLPPE 

4CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

ggig 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

ggIg 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANIUNE 

ND 

3.10000000 

ggig 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

gg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

gg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

gg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

gg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

gg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

ggig 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

ggig 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

ggig 

5.0 

BRB<.94-02C 

BORE 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

ggig 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

ggig 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

ggig 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

ggig 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0,48000000 

ggig 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

ggig 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

ggig 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

ggig 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

ggig 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

ggig 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

ggig 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0,13000000 

gg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

gg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

ggig 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

ggig 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.06700000 

g^g 

5.0 

BRB-94^2C 

BORE 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

ggig 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

ggig 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

ggig 

5.0 
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BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

ng/g 

5.0 

BRB-9402C 

BORE 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Mg^g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

CPMS 

442HLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

Hg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

fig/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

Mg'g 

5.0 

BRB-94-02C 

BOItE 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Mg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

ftg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Hg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

Hg^g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Jig'g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Mg^g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Jig^g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Hg^g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Mg'g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0,06300000 

Mg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1,30000000 

Mg^g 

5,0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0,23000000 

fig'g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

fig/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Hg^g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

vdz 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

^g'g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

jig/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Mg'g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

HCBD 

hexachlorobutAdeene 

LT 

0.97000000 

MS'g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Mg'g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

HPCLE 

heptachlorepoxide 

LT 

0.48000000 

Mg'g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Mg'g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Mg'g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Jig/'g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

fig/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

(ig^g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

MIREX 

1,1A^,233A,4,5.5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

Mgi'g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

jig'g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Mg'g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1,80000000 

Mg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

NNDME 

N-NrmOSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Mg'g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Mg'g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Mg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

Mg'g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Mg'g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vdz 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

tig/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg'g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Hg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

vdz 

5.0 

BIiB-94-02C 

BORE 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

V^Z 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

vdz 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

llg/g 

5.0 
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BRB-94-02C 

BORE 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARACHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

pg^g 

5,0 

BRB-94-02C 

BORE 

cso 

PRTHN 

PARATfflON 

LT 

1.70000000 

pg^g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-H2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-02C 

BORE 

cso 

TJNK524 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

5,0 

S 

BRB-94-02C 

BORE 

cso 

UNK527 

UNKNOWN 

0.80000000 

pg'g 

5.0 

S 

BRB-94-02C 

BORE 

cso 

UNK529 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg'g 

5.0 

s 

BRB-94-02C 

BORE 

cso 

UNK610 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg^g 

5.0 

s 

BRB-94-02C 

BORE 

cso 

UNK641 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg'g 

5.0 

s 

BRB-94-02C 

BORE 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

5.0 

s 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

123TCB 

U,3-TRICHL0R0BENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

BRB-9«4A 

BORE 

cso 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg'g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

13DNB 

1,3-DINnROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg'g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHIjOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg'g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

245TCP 

2,4,5«TRECHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pglfe 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

246TCP 

2,4,^TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg'g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94^4A 

BORE 

cso 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

BRB.94-04A 

BORE 

cso 

2NAN1L 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94^A 

BORE 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

46DN2C 

4,6-DINnRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

4BRPPE 

4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

4CAN1L 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94^4A 

BORE 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94^4A 

BORE 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

BRB-944)4A 

BORE 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0,5 

R 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

4NP 

4-NnROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORCDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

0.5 

All 
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BRB-94^4A 

BORE 

cso 

ANIL 

ANUJNE 

ND 

0.13000000 

^g^g 

0.5 

R 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Hg^g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

fig/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Hg^g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

B2CLEE 

HS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

ms's 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

0.21000000 

fig/g 

0.5 

BI^94-04A 

BORE 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Hg/fg 

0.5 

BRB-94^4A 

BORE 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

ms's 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

0,5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

0.5 

BRB-94^4A 

BORE 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Mg^g 

0.5 

BRB-94^4A 

BORE 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Hg/g 

0.5 

R 

BRB-94^4A 

BORE 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Mg'g 

0.5 

R 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Mg^g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Hg'g 

0.5 

BRB-94^4A 

BORE 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.07000000 

(ig/g 

0.5 

BRB-944)4A 

BORE 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

0.46000000 

Pg^g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Pg^g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

^©'g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

iig/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

fig/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

CPMS02 

4^HLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

Pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

(ig/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

^g'g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Hg% 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Hg^g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Mg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Hg/g 

0.5 

R 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Hg/g 

0.5 

R 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.08000000 

Mg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

Hg/g 

0,5 

BRB-944)4A 

BORE 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [U^-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Hg/g 

0.5 

R 

Data 

Qnal 
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SHelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

UnH 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRB-94^4A 

BORE 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

PS'S 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

PS^g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

MIREX 

1,1A2^,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

pg'g 

0.5 

BRB.94^4A 

BORE 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

pg/g 

0.5 

BRB.94-04A 

BORE 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

pg^g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

0.5 

BRB.944)4A 

BORE 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pg'g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94^4A 

BORE 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg/g 

0.5 

BRB.94-04A 

BORE 

cso 

OXAT 

1,4^XATHIANE 

LT 

0.07500000 

pg'g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

pg^g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

R 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

R 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

R 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

l^g 

0.5 

R 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

0.5 

BRB-944)4A 

BORE 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

0.21000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

0.5 

BRB.94-04A 

BORE 

cso 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

PPDDT 

2,2.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

PYR 

PYRENE 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94^A 

BORE 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94^A 

BORE 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

IINK525 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

UNK554 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

UNK555 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

S 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

UNK561 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

UNK568 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

S 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

UNK575 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

UNK609 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

UNK610 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

UNK618 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

UNK625 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRB-944)4A 

BORE 

cso 

UNK626 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRB-944)4A 

BORE 

cso 

UNK626 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

UNK630 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRB-94^4A 

BORE 

cso 

UNK631 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRB-944)4A 

BORE 

cso 

UNK632 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

UNK633 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

UNK636 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

UNK638 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

UNK638 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

D 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

UNK645 

UNKNOWN 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRB-94^4A 

BORE 

cso 

UNK647 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

l)NK650 

UNKNOWN 

0.80000000 

pg/g 

0,5 

s 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

UNK655 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

s 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahic 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

Chemical  Class:  SEMIVOLATELES 

BRB-94-04A 

BORE 

CSO 

UNK662 

UNKNOWN 

0.60000000 

ng/g 

0.5 

s 

BRB-94-04A 

BORE 

cso 

UNK670 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

BRB-94-04B 

BORE 

CSO 

123TCB 

l,2>TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

Hg/'g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

Kg'g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

12DCLB 

1^-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

mb's 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

12DPH 

l^DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

13DCLB 

l>DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Mg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

|ig/g 

3.0 

R 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Mg^g 

3,0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

23^CP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

Mg'g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

V^% 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

Pg^g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

24DCLP 

2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

Pg^g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg^g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

24D]Snr 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

Pg^g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

26DNA 

2,6-DlNITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

3.0 

BRB.94-04B 

BORE 

cso 

26DNT 

2,6-DlNrrROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

Pg'g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

Pg^g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

0.08200000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

Pg'g 

3.0 

R 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

Pg'g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

35DNA 

3,5-DlNITROANILINE 

LT 

1.60000000 

Pg'g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

3NT 

3.NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

46DN2C 

4.6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

Pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

3,0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

3,0 

R 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENyL 

LT 

0.17000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

3.0 

R 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLOREDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1,30000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

3-0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

3.0 

R 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYI,) 

LT 

0.44000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

0.35000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94^4B 

BORE 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

3.0 
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Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Boal 

Value 

Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig^g 

3.0 

R 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

iig/g 

3.0 

R 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

M&'g 

3.0 

R 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig's 

3.0 

R 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig^g 

3.0 

R 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

^g^g 

3,0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

fig^g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

fig'g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

0.38000000 

fig^g 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Jig's 

3.0 

BRB-944)4B 

BORE 

cso 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

fig^S 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

fig's 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

ms's 

3.0 

BRB.94-04B 

BORE 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

PYR 

PYRENE 

1.30000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

fig's 

3,0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

UNK525 

UNKNOWN 

1.00000000 

fig's 

3.0 

S 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

UNK531 

UNKNOWN 

0.30000000 

fig's 

3.0 

S 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

UNK561 

UNKNOWN 

0.30000000 

fig's 

3.0 

s 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

UNK568 

UNKNOWN 

0.50000000 

fig's 

3.0 

s 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

UNK575 

UNKNOWN 

0.30000000 

fig's 

3.0 

s 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

UNK591 

UNKNOWN 

0.30000000 

fig's 

3.0 

s 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

UNK609 

UNKNOWN 

0.50000000 

ms's 

3.0 

s 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

UNK609 

UNKNOWN 

0.60000000 

fig's 

3.0 

D 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

UNK613 

UNKNOWN 

0.30000000 

fig's 

3.0 

S 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

UNK614 

UNKNOWN 

0.40000000 

fig's 

3.0 

S 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

UNK617 

UNKNOWN 

0.50000000 

fig's 

3.0 

S 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

UNK617 

UNKNOWN 

0.30000000 

fig's 

3.0 

D 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

UNK618 

UNKNOWN 

1.00000000 

fig's 

3.0 

S 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

UNK619 

UNKNOWN 

0.50000000 

fig's 

3.0 

S 

BRB.94-04B 

BORE 

cso 

UNK619 

UNKNOWN 

0.30000000 

fig's 

3.0 

D 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

UNK620 

UNKNOWN 

0.40000000 

fig's 

3.0 

S 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

UNK620 

UNKNOWN 

0.80000000 

fig's 

3.0 

D 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

UNK622 

UNKNOWN 

0,30000000 

fig's 

3.0 

S 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

UNK624 

UNKNOWN 

0.40000000 

fig's 

3.0 

S 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

UNK625 

UNKNOWN 

0.50000000 

fig's 

3.0 

S 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

UNK626 

UNKNOWN 

0.80000000 

fig's 

3,0 

s 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

UNK626 

UNKNOWN 

0.60000000 

fig's 

3.0 

D 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

UNK627 

UNKNOWN 

0.30000000 

fig's 

3.0 

S 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

UNK628 

UNKNOWN 

0.30000000 

fig's 

3.0 

S 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

UNK630 

UNKNOWN 

0.50000000 

fig's 

3.0 

s 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

UNK631 

UNKNOWN 

0.80000000 

PS's 

3.0 

s 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

UNK632 

UNKNOWN 

0.90000000 

^g'g 

3.0 

s 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

UNK633 

UNKNOWN 

0.60000000 

fig's 

3.0 

s 

BRB‘94-04B 

BORE 

cso 

UNK633 

UNKNOWN 

0.50000000 

Mg's 

3.0 

D 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

IJNK634 

UNKNOWN 

0.50000000 

fig's 

3.0 

s 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

UNK636 

UNKNOWN 

0.30000000 

fig's 

3.0 

s 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

UNK636 

UNKNOWN 

1.00000000 

fig's 

3.0 

D 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

UNK637 

UNKNOWN 

0.60000000 

fig's 

3.0 

s 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

UNK638 

UNKNOWN 

0.50000000 

fig's 

3.0 

s 

BRB-94-04B 

BORE 

cso 

UNK638 

UNKNOWN 

0.70000000 

fig's 

3.0 

D 
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SiteS) 


Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU23)  Phase  II RI  Data 

Media  ^ - - - - - 

n/loocf  VT 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATP  TS 


Meas 

Bool  Valno 


Unit  lilag  Data 

Meas  Depfl,  Code  Onal 


BRB-94-04B 

BORE 

CSO 

BRB-94-04B 

BORE 

CSO 

BRB-94-04B 

BORE 

CSO 

BRB-94-04B 

BORE 

CSO 

BRB-94-04B 

BORE 

CSO 

BRB-94-04B 

BORE 

CSO 

BRB-94-04B 

BORE 

CSO 

BRB-94-04B 

BORE 

CSO 

BRB-94-04B 

BORE 

CSO 

BRB-94-04B 

BORE 

CSO 

BRB-94-04B 

BORE 

CSO 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

BRB-94-04C  BORE  CSO 
BRB-94-04C  BORE  CSO 
BRB-94-04C  BORE  CSO 
BRB-94-04C  BORE  CSO 
BRB-94-04C  BORE  CSO 
BRB-94-04C  BORE  CSO 
BRB-94-04C  BORE  CSO 
BRB-94-04C  BORE  CSO 
BRB-94-04C  BORE  CSO 
BRB-94-04C  BORE  CSO 
BRB-94-04C  BORE  CSO 
BRB-94-04C  BORE  CSO 
BRB-94-04C  BORE  CSO 
BRB-94-04C  BORE  CSO 
BRB-94-04C  BORE  CSO 
BRB-94-04C  BORE  CSO 
BRB-94-04C  BORE  CSO 
BRB-94-04C  BORE  CSO 
BRB-94-04C  BORE  CSO 


UNK639 

UNK640 

UNK643 

UNK644 

UNK645 

UNK647 

ONK650 

UNK653 

UNK655 

UNK662 

UNK670 

123TCB 
124TCB 
12DCLB 
12DPH 
I3DCLB 
13DNB 
14DCLB 
236TCP 
245TCP 
246TCP 
24DCLP 
24DMP 
24DNP 
24DNT 
26DNA 
26DNT 
2CLP  2 
2CNAP  2 
2MNAP  2 
2MP  2 
2NANIL  2 
2NP  2 
33DCBD  3 
35DNA  3, 
3NANIL  3 
3NT  3- 
46DN2C  4. 
4BRPPE  4. 
4CAN1L  4- 
4CUC  4- 
4CLPPE  4- 
4MP  4- 
4NANIL  4-; 
4NP  4-] 
ABHC  A1 
AENSLF  AI 
ALDRN  AI 
ANAPN  AC 
ANAPY  AC 
ANIL  A^ 
ANTRC  A^ 


>39  UNKNOWN 
S40  UNKNOWN 
>43  UNKNOWN 
:44  UNKNOWN 
45  UNKNOWN 
47  UNKNOWN 
50  UNKNOWN 
53  UNKNOWN 
55  UNKNOWN 
62  UNKNOWN 
70  UNKNOWN 

■B  1,2,3-TRICHLOROBENZENE  I 

B  IA4-TRICHLOROBENZENE  I 

B  1,2-DICHLOROBENZENE  1 

[  1,2-DffHENYLHyDRAZINE  L 

B  13-DICHLOROBENZENE  I 

i  13-DINITROBENZENE  N 

B  1,4-DICHLOROBENZENE  L 

P  23.6-TRICHLOROPHENOL  L 

’  2,4,5-TRICHLOROPHENOL  L 

’  2,4,6-TRICHLOROPHENOL  L' 

P  2,4-DICHLOROPHENOL  L' 

2.4- DIMETHYLPHENOL  L' 

2.4- DlNrrROPHENOL  j; 

2.4- DINITROTOLUENE  LI 

2.6- DINrrROANILINE  LI 

2.6- DINrrROTOLUENE  LI 

2-CHLOROPHENOL  LI 

2-CHLORONAPHTHALENE  LI 

2-METHYLNAPHTHALENE 
2-METHYLPHENOL  LI 

2-NrrROANILINE  Ni 

2- NrrROPHENOL  LT 

»  33-CICHLOROBENZIDINE  LT 

3.5- DINrrROANILINE  LT 

3- NrrROANILINE  LT 

3- NITROTOLUENE  LT 

4.6- DINITRC)-2-CRESOL  LT 

4- BROMOPHENYLPHENYL  ETHER  LT 

4-CHLOROANILINE  ND 

4-CHLORO-3-CRESOL  LT 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  LT 

4-METHYLPHENOL  LT 

4-NrrROANlLINE  I® 

4-NrrROPHENOL  LT 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 
ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ALDRIN  LT 

ACENEPHTHENE  LT 

ACENAPHTHYLENE  LT 

ANILINE  ND 

ANTHRACENE  LT 


0.30000000  ng/g 

3.0 

S 

2.00000000  iig/g 

3.0 

s 

0.40000000  iig/g 

3.0 

s 

0.50000000  ng/g 

3.0 

s 

1.00000000  ^gfg 

3.0 

s 

0.60000000  pig/g 

3.0 

s 

1.00000000  }ig/g 

3.0 

s 

0.40000000  p,g/g 

3.0 

s 

0.60000000 

3.0 

s 

0.50000000  fig/g 

3.0 

s 

0.30000000  ng/g 

3.0 

s 

LT 

0.03200000  ng/g 

5.0 

LT 

0.22000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.04200000  jig(g 

5.0 

LT 

0.52000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.04200000  jig/g 

5.0 

ND 

0.63000000  pLgfg 

5.0 

R 

LT 

0.03400000  ^g^g 

5.0 

LT 

0.62000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.49000000  iig/g 

5.0 

LT 

0.06100000  pig/g 

5.0 

LT 

0.06500000  fig/g 

5.0 

LT 

3.00000000  fig/g 

5.0 

LT 

4.70000000  fig/g 

5.0 

LT 

1.40000000  fig^g 

5.0 

LT 

0.57000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.32000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.05500000  fig/g 

5.0 

LT 

0.24000000  fig/g 

5.0 

0.25000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.09800000  fig/g 

5.0 

ND 

3.10000000  fig/g 

5.0  R 

LT 

1.10000000  fig/g 

5.0 

LT 

1.60000000  fig/g 

5.0 

LT 

1 .60000000  fig/g 

5.0 

LT 

3.00000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.34000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.80000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.04100000  fig/g 

5.0 

ND 

0.63000000  fig/g 

5.0  R 

LT 

0.93000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.17000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.24000000  fig/g 

5.0 

ND 

3.10000000  fig/g 

5.0  R 

LT 

3.30000000  fig/g 

5.0 

LT 

1.30000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.40000000  fig/g 

5.0 

LT 

1.30000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.04100000  fig/g 

5.0 

LT 

0.03300000  fig/g 

5.0 

ND 

0.13000000  fig/g 

5.0  R 

LT 

0.71000000  fig/g 

5.0 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRB-94^4C 

BORE 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000  fig/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000  fig/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

1.50000000  ng/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  ngfg 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

0.65000000  fig/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  \ig/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  Mg/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  \igfg 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000  ngfg 

5.0 

R 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000  ng/g 

5.0 

R 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

BGHIPy 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

0.94000000  iig/g 

5.0 

BRB-94^4C 

BORE 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  iig/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  ufi/e 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

2.50000000  iigfg 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  \ig/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000  pLg/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  ng/g 

5.0 

BRB.94-04C 

BORE 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0,68000000  iig/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000  ^g^g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000  iigfg 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

CPMS02 

4<:hlorophenylmethyl 

LT 

0,06600000  iig/g 

5.0 

BRB-944)4C 

BORE 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  yigjg 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

DBCP 

dibromochloropropane 

LT 

0.07100000  ^g^g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

DBHC 

delta-benzenehexachloride 

LT 

0.21000000  pig/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

DBZFU 

dibenzofuran 

LT 

0.38000000  yigfg 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

DCPD 

dicyclopentadiene 

LT 

0.57000000  yigig 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

DDVP 

vapona 

LT 

0.06800000  yig/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

DEP 

diethyl  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  ng^g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

DITH 

DmnANE 

LT 

0.06500000  ]xglg 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

DLDRN 

DIELDRESr 

LT 

0.07900000  yigig 

5,0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

DMP 

dimethyl  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  yig/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  yig/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

DNOP 

DLN-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  ygfg 

5,0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  jig'g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  yg/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000  yg/g 

5.0 

R 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  yg/g 

5.0 

BRB-94W: 

BORE 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000  yg/g 

5.0 

R 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.20000000  yg/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000  yg/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

HCBD 

hexachlorobutadeene 

LT 

0.97000000  yg/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0,24000000  yg/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

HPCLE 

heptachlorepoxide 

LT 

0.48000000  yg/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1^,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  yg/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  yg/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  yg/g 

5.0 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000  yg/g 

5.0 

R 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  yg/g 

5.0 

BRB-944)4C 

BORE 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  jig^g 

5.0 

484 


Site  ID 


Site 

Type 


Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 

Media 


Type 


Test  Name 


Meas 

Bool 


Value 


Unit 

Meas 


Depth 


Flag 

Code 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

MIREX  1,1A,2.23^A4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

MLTHN  MALAXmON 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

nap  naphthalene 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

BRB-94^4C 

BORE 

CSO 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

NNDPA  N-NITROSODffHENYLAMINE 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

OXAT  1,40XATHIANE 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

PCB016  PCB 1016 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

PCB260  PCB  1260 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

PCB262  PCB  1262 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

PHENO  PHENOL 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

PPDDD  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-l, 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

PPDDE  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

PPDDT  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l. 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

PYR  PYRENE 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

SUPON  2-CHLORO-1-(2,4-DICHLOROPHEN 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

TXPHE  TOXAPHENE 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

UNK525  UNKNOWN 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

UNK554  UNKNOWN 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

UNK559  UNKNOWN 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

UNK561  UNKNOWN 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

UNK566  UNKNOWN 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

UNK568  UNKNOWN 

BRR-94-04C 

BORE 

CSO 

UNK572  UNKNOWN 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

UNK575  UNKNOWN 

BRB-944)4C 

BORE 

CSO 

UNK583  UNKNOWN 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

UNK591  UNKNOWN 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

UNK606  UNKNOWN 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

UNK606  UNKNOWN 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

UNK607  UNKNOWN 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

UNK609  UNKNOWN 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

UNK609  UNKNOWN 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

UNK610  UNKNOWN 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

UNK611  UNKNOWN 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

UNK613  UNKNOWN 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

UNK613  UNKNOWN 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

UNK614  UNKNOWN 

BRB-944)4C 

BORE 

CSO 

UNK614  UNKNOWN 

BRR-94-04C 

BORE 

CSO 

UNK616  UNKNOWN 

BRB.94-04C 

BORE 

CSO 

UNK616  UNKNOWN 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

UNK617  UNKNOWN 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

UNK617  UNKNOWN 

BRB-94-04C 

BORE 

CSO 

UNK618  UNKNOWN 

LT 

0.14000000  pg^g 

5.0 

LT 

0.18000000  pg^g 

5.0 

LT 

0.74000000  pg/g 

5,0 

LT 

1.80000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.46000000  pg/jg 

5.0 

LT 

1.10000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.29000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.07500000  pg/g 

5.0 

LT 

0.32000000  pg^g 

5.0 

ND 

0.32000000  pg/g 

5.0  1 

ND 

0.32000000  pg/g 

5.0  I 

ND 

0.32000000  pg/g 

5.0  I 

ND 

0.32000000  pg^g 

5.0  I 

ND 

0.32000000  pg/g 

5.0  I 

LT 

0.79000000  pg/g 

5.0 

LT 

6.30000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.76000000  pg/g 

5.0 

1.20000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.05200000  pg/g 

5.0 

LT 

0.06400000  pg/g 

5.0 

LT 

0.06800000  pg/g 

5.0 

LT 

0.10000000  pg/g 

5.0 

LT 

1.70000000  pg/g 

5.0 

4.30000000  pg/g 

5.0 

LT 

0,92000000  pg/g 

5.0 

LT 

12.00000000  pg/g 

5.0 

1.00000000  pg/g 

5.0  S 

0.70000000  pg/g 

5.0  S 

0.60000000  pg/g 

5.0  S 

0.90000000  pg/g 

5.0  S 

0.90000000  pg/g 

5.0  S 

2.00000000  p^g 

5.0  S 

0.50000000  pg/g 

5.0  S 

1.00000000  pg/g 

5.0  S 

0.70000000  pg/g 

5.0  S 

0.90000000  pg/g 

5.0  S 

0.80000000  pg/g 

5.0  S 

0.50000000  pg/g 

5.0  D 

0.70000000  pg/g 

5.0  S 

2.00000000  pg/g 

5.0  S 

2.00000000  pg/g 

5.0  D 

0.60000000  p^g 

5.0  S 

1.00000000  pg/g 

5.0  S 

0.70000000  pg/g 

5.0  S 

0.90000000  pg/g 

5.0  D 

0.80000000  pg/g 

5.0  S 

2.00000000  pg/g 

5.0  D 

0.70000000  pg/g 

5.0  S 

0.70000000  pg/g 

5.0  D 

1.00000000  pg/g 

5.0  S 

2.00000000  pg/g 

5.0  D 

1.00000000  pg/g 

5.0  S 

Data 

Qnal 


485 


Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Uidt 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK619 

UNKNOWN 

4.00000000 

pg'g 

5.0 

s 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK619 

UNKNOWN 

1.00000000 

PS's 

5.0 

D 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK619 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg^g 

5.0 

D 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK620 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

5.0 

s 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK620 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg'g 

5.0 

D 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK622 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

5.0 

S 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK622 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg^g 

5.0 

D 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK623 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg^g 

5.0 

S 

BRB>94-04C 

BORE 

cso 

UNK623 

UNKNOWN 

0.80000000 

pg^g 

5.0 

D 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK624 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg'g 

5.0 

S 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

XJNK625 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg^g 

5.0 

S 

BRB-94^4C 

BORE 

cso 

IJNK626 

UNKNOWN 

3.00000000 

pg^g 

5.0 

s 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK626 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg^g 

5.0 

D 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK627 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

S 

BRB-944)4C 

BORE 

cso 

UNK628 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

5.0 

S 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK629 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

5.0 

S 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK629 

UNKNOWN 

0.90000000 

pg/g 

5.0 

D 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK630 

UNKNOWN 

3.00000000 

pg/g 

5.0 

S 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK631 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg'g 

5,0 

s 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK632 

UNKNOWN 

7.00000000 

pg/g 

5.0 

s 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK632 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

5.0 

D 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK633 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

s 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK633 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

D 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK634 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

s 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK634 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

5.0 

D 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK635 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

5.0 

S 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK636 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

5.0 

S 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK636 

UNKNOWN 

4.00000000 

pg/g 

5.0 

D 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK637 

UNKNOWN 

3.00000000 

pg/g 

5.0 

s 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

XJNK638 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

S 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK638 

UNKNOWN 

3.00000000 

pg/g 

5.0 

D 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK639 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

5.0 

S 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

5.0 

S 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK641 

UNKNOWN 

5.00000000 

pg'g 

5.0 

S 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK643 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

5,0 

S 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK643 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

D 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK644 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

S 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK645 

UNKNOWN 

3,00000000 

pg/g 

5.0 

S 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK646 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

5.0 

S 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK648 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg'g 

5.0 

S 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK648 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

5.0 

D 

BRB-94^4C 

BORE 

cso 

UNK649 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

5.0 

S 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK650 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

s 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

XJNK653 

UNKNOWN 

0.90000000 

pg/g 

5.0 

s 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK655 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

5.0 

s 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK655 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

D 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK660 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

5.0 

S 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK662 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg/g 

5,0 

s 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK669 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

5,0 

s 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

CNK679 

UNKNOWN 

0.80000000 

pg/g 

5.0 

s 

BRB-94-04C 

BORE 

cso 

UNK690 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

5.0 

s 

BRB-94-05A 

BORE 

cso 

123TCB 

l^^-TRICHUOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

ns/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

fig/s 

0.5 

BRB-94^5A 

BORE 

CSO 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

v%lg 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

vgtz 

0.5 

R 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg^g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg'g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg^g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

260NA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg'g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

2CNAP 

2^HLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

BKB-94-05A 

BORE 

CSO 

2NANIL 

2.NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

3NANIL 

3.NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

3NT 

3.NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg/g 

0.5 

BRB.9«5A 

BORE 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

4NP 

4.NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

0.11000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg'g 

0.5 

BRB-9«5A 

BORE 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg'g 

0.5 

R 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg/g 

0.5 

BRB-944)5A 

BORE 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

0.42000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

BRB.94-05A 

BORE 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

BRB.94-05A 

BORE 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

R 

Data 

Qnal 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRB-9«5A 

BORE 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

ng^g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

BGHEPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

ms's 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

1‘g'g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

[Ig/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

0.67000000 

i^e/e 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

0,5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0,52000000 

(ig/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

(ig/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Mg^g 

0.5 

BRB-94^5A 

BORE 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

Hg^g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

ng/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

lig/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0-07100000 

iig/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

ng/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

0,5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

iig/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

jig/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

^g/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

PITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

^g/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

(ig/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Mg'g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

v-g/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

yig/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

gig/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

gg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

gg/g 

0,5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

gg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

gg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.45000000 

gg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

gg/g 

0.5 

BRB-94^5A 

BORE 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

gg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

ggig 

0.5 

BRB.94-05A 

BORE 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

gg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

ggIg 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

gg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

gg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

gg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

gg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

gg/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

MIREX 

1,1A,2,2,33A,4,5,5,5A,5B.6.DECACH 

LT 

0.14000000 

ggig 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

ggig 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

ggig 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

ggig 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

ggig 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

ggig 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

ggig 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

ggig 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

ggig 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

ggig 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

ggig 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

ggig 

0.5 

Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  ng^g 

0.5 

R 

BRB-94-05A 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

0.5 

R 

BRB-94-05A 

BORE 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  )x^g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000  fig^g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  fig/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

0.57000000 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  fig^g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

cso 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000  jig^g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

cso 

PPDDE 

2a-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l. 

LT 

0.06800000  ng/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

cso 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000  ^gf'g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  ^g^g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

cso 

PYR 

PYRENE 

0.92000000  jig/g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-{2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000  ^g^g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  ^g^g 

0.5 

BRB-94-05A 

BORE 

cso 

UNK525 

UNKNOWN 

0.30000000  fig^g 

0.5 

S 

BRB-94-05A 

BORE 

cso 

UNK527 

UNKNOWN 

0.60000000 

0.5 

S 

BRB-94-05A 

BORE 

cso 

UNK529 

UNKNOWN 

0.40000000  Mg^g 

0.5 

S 

BRB-94-05A 

BORE 

cso 

UNK610 

UNKNOWN 

0.30000000  \JL^g 

0.5 

S 

BRB-94-05A 

BORE 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

1.00000000  fig/^g 

0.5 

S 

BRB.94-05A 

BORE 

cso 

UNK650 

UNKNOWN 

0.40000000  jig/g 

0.5 

S 

BRB-94-05A 

BORE 

cso 

UNK662 

UNKNOWN 

0.30000000  fig/g 

0.5 

s 

BRB-94-05A 

BORE 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

0.30000000  ng^g 

0.5 

s 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  fig^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

124TCB 

1^,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  fig^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ^g/g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  jig/g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  fig^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

13DNB 

1,3-DrNrrROBENZENE 

ND 

0.63000000  fig^g 

3.0 

R 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  |Lig/g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  fig^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  ^g^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  ^g/g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  fig^g 

3.0 

BRB.94-05B 

BORE 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  fig^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  Mg^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  fig^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  ^g^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000000  >ig/g 

3-0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  fig^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  fig/'g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  fig^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000  jig/g 

3.0 

R 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000  jig^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  gg^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000  ng/g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000  gg/g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000000  jig/g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  iiig^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  fig/g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000  ng^g 

3.0 

R 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  jig/'g 

3.0 
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Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  ^g^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

4NANIL 

,  4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000  ua/e 

3.0 

R 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000  M&^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  jig/g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  np/g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  ^g^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ug/g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

ANIL 

ANUJNE 

ND 

0.13000000  gg/g 

3.0 

R 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  MS^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  gg^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000  gg/g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0,44000000  gg/g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000  ^g/g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  gg/g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

0.14000000  MS^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  ng^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  ^g^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHIX)RIDE 

LT 

1.30000000  ^ig/g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZ  YL  PHTHALATE 

LT 

1,80000000  MS^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  jig/g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0,13000000  gg/g 

3.0 

R 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000  gg/g 

3.0 

R 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  gg^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  yts/g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  ng^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

0.27000000  jig^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  yigfg 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000  \igfg 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  Mg/g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  jig/g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000  jig^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

CPMSO 

4<:hlorophenylmethyl 

LT 

0.32000000  ^Ag^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000  fAg/g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0,31000000  jAg^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  \ig/g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ^g^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  yig/g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  ^g^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  yig/g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  fAg/g 

3.0 

BRB-94^5B 

BORE 

cso 

Dira 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  p-g/g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  pg^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  pg/g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  pg^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  pg^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  yig/g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  pg/g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000  pg'g 

3.0 

R 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  pg^g 

3.0 

BRB-94-05B 

BORE 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000  pg^g 

3.0 

R 

Data 

Qoal 
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Site  ID 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATTI.KS 


BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

ICDPYR  INDENO  [1,23-C,D]  PYRENE 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

ISODR 

BODRIN 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

KEP 

KEPONE 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

UN 

LINDANE 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

MEXCL 

.  METHOXYCHLOR 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

MIREX 

L1A,2,23^A,4,5,5,5A,5B,&-DECACH 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

MLTHN  MAIATHION 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

NNDME  N->nTROSODIMETHYLAMINE 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

BRB-94^5B 

BORE 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

PYR 

PYRENE 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

UNK525 

UNKNOWN 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

UNK610 

UNKNOWN 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

UNK618 

UNKNOWN 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

UNK626 

UNKNOWN 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

UNK631 

UNKNOWN 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

UNK632 

UNKNOWN 

BR&-94-05B 

BORE 

CSO 

UNK636 

UNKNOWN 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

UNK640 

UNKNOWN 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

UNK645 

UNKNOWN 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

UNK650 

UNKNOWN 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

UNK655 

UNKNOWN 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

UNK662 

UNKNOWN 

BRB-94-05B 

BORE 

CSO 

UNK679 

UNKNOWN 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

123TCB 

U3-TRICHLOROBENZENE 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Flag 

Depth  Code 

0.05100000  jig/g 

3.0 

LT 

0.06500000 

3.0 

LT 

0.97000000  ng/g 

3.0 

LT 

0.24000000  ng'g 

3.0 

LT 

0.48000000  fig/g 

3.0 

LT 

2.40000000  jig^g 

3.0 

LT 

0.48000000  fig/g 

3.0 

LT 

0.39000000  Mg^g 

3.0 

ND 

1.30000000 

3.0  R 

LT 

0.10000000  >ig^g 

3.0 

LT 

0.26000000  it^g 

3.0 

LT 

0.14000000  |ig/g 

3.0 

LT 

0.18000000  ng/g 

3.0 

LT 

0.74000000  Hg/g 

3.0 

LT 

1.80000000  ^g/g 

3.0 

LT 

0.46000000  jig/g 

3.0 

LT 

1.10000000  fig/^g 

3.0 

LT 

0.29000000  ^g/g 

3.0 

LT 

0.07500000  jig/g 

3.0 

LT 

0.32000000  ng/^g 

3.0 

ND 

0.32000000  jig/g 

3.0  R 

ND 

0.32000000  jig^g 

3.0  R 

ND 

0.32000000  p.g/g 

3.0  R 

ND 

0.32000000  ^g/g 

3.0  R 

ND 

0.32000000  fig^g 

3.0  R 

LT 

0.79000000  fig^g 

3.0 

LT 

6.30000000  jiig/'g 

3.0 

LT 

0.76000000  ^g^g 

3.0 

0.14000000  jig/g 

3.0 

LT 

0.05200000  fig^g 

3.0 

LT 

0.06400000  ^g/g 

3.0 

LT 

0.06800000  |ig/g 

3.0 

LT 

0.10000000  ng/g 

3.0 

LT 

1.70000000  yLg/% 

3.0 

0.42000000  ^g^g 

3.0 

LT 

0.92000000  ^g/g 

3.0 

LT 

12.00000000  fig/g 

3.0 

0.70000000  fig/g 

3.0  S 

0.30000000  jiig^g 

3.0  S 

0.40000000  ^g/g 

3.0  S 

0.30000000  fig^g 

3.0  S 

0.40000000  fig^g 

3.0  S 

0.30000000  fig^g 

3.0  S 

0.40000000  ^g^g 

3.0  S 

2.00000000  Mg^g 

3.0  S 

0.50000000  jxg^g 

3.0  S 

0.60000000  fig/g 

3.0  S 

0.30000000  fig/g 

3.0  S 

0.50000000  ixg/g 

3.0  S 

0.40000000  pig/g 

3.0  S 

LT 

0.03200000  fig/g 

5.0 

LT 

0.22000000  ^g^g 

5.0 

Data 

Qaal 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool  Value _ Meas  Depfli  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATTLES 


BRB-94^5C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94^5C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94^5C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-944)5C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94^5C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94^5C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 

BRB-94-05C 


BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

CHRY  CHRYSENE 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

CLDAN  CHLORDANE 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL 

DBAHA  DffiENZ  [AH]  ANTHRACENE 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

DDVP  VAPONA 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

DITH  DITHIANE 

DLDRN  DIELDRIN 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

ENDRN  ENDRIN 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

FAMPH  FAMOPHOS 

FANT  FLUORANTHENE 

FLRENE  FLUORENE 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

HPCL  HEPTACHLOR 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ICDPYR  INDENO  [1^,3-C,D]  PYRENE 

ISODR  ISODRIN 

ISOPHR  ISOPHORONE 

KEP  KEPONE 

LIN  LINDANE 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

MIREX  1,1A,2,23,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

MLTHN  MALATHION 

NAP  NAPHTHALENE 

NB  NITROBENZENE 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

NNDPA  N-NTTROSODIPHENYLAMINE 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

PCB016  PCB 1016 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL 


LT 

0.18000000  jig^g 

5.0 

LT 

0.13000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.03200000  |Ag/g 

5.0 

LT 

0.03200000  fig^g 

5.0 

LT 

0,08000000  |ig^g 

5.0 

LT 

0,52000000  fig/g 

5.0 

LT 

1.80000000  fig^g 

5.0 

LT 

0.68000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.09700000  ng/g 

5.0 

LT 

0.32000000  |Ag^g 

5.0 

LT 

0,06600000  fig/g 

5.0 

LT 

0.31000000  fig^g 

5.0 

LT 

0.07100000  ng/g 

5.0 

LT 

0.21000000  ng^g 

5.0 

LT 

0.38000000  ng/g 

5.0 

LT 

0,57000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.06800000  jig^g 

5.0 

LT 

0.24000000  ng^g 

5.0 

LT 

0,06500000  fig^g 

5.0 

LT 

0.07900000  iig^g 

5.0 

LT 

0.06300000  Mg^g 

5.0 

LT 

1.30000000  fig^g 

5.0 

LT 

0.23000000  Mg^g 

5.0 

LT 

1.30000000  ng/g 

5.0 

LT 

1.80000000  fig/^g 

5.0 

ND 

0.28000000  fig/g 

5.0 

LT 

1.20000000  jig^g 

5.0 

ND 

1.30000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.03200000  fig^g 

5.0 

LT 

0.06500000  fig/g 

5.0 

LT 

0.97000000  Mg^g 

5.0 

LT 

0.24000000  jig/g 

5.0 

LT 

0.48000000  fig^g 

5.0 

LT 

2.40000000  Mg/g 

5.0 

LT 

0,48000000  jig/g 

5.0 

LT 

0.39000000  Mg/g 

5.0 

ND 

1.30000000  fig^g 

5.0 

LT 

0.10000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.26000000  fig^g 

5.0 

LT 

0.14000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.18000000  Hg^g 

5.0 

LT 

0.74000000  ^tg^g 

5.0 

LT 

1.80000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.46000000  Mg^g 

5.0 

LT 

1.10000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.29000000  jig/g 

5.0 

LT 

0.07500000  ^ig/g 

5.0 

LT 

0.32000000  fig/g 

5.0 

ND 

0.32000000  ng/g 

5.0 

ND 

0.32000000  fjig/g 

5.0 

ND 

OJ2000000  ng/g 

5.0 

ND 

0.32000000  jig^g 

5.0 

R 

R 


R 


R 

R 

R 

R 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Data 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool  Value 

Meas 

Depth  Code 

Qnftl 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

ng/g 

5.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Mg's 

5.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

5.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA^HLOROPHENYL>L 

LT 

0.06400000 

Pg^g 

5.0 

BRB-94^5C 

BORE 

CSO 

PPDDE 

2,2.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l. 

LT 

0.10000000 

Pg'g 

5.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/g 

5.0 

BRB-94^5C 

BORE 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-I-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

Pg/g 

5.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-05C 

BORE 

CSO 

UNK640 

UNKNOWN 

0.70000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

Pg'g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

Pg'g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

BRB.94-IOA 

BORE 

CSO 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

236TCP 

2,3,6.TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94.IOA 

BORE 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

Pg'g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

24DNP 

2,4-DINnROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0,5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94.IOA 

BORE 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

2NAML 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

35DNA 

3,5.DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg^g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94.IOA 

BORE 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

BRB.94-IOA 

BORE 

CSO 

4NP 

4-NlTROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Pg'g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0,40000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

0.55000000 

pg/g 

0.5 
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Bomb  and  Shell  ReconStioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II  HI  Data 


Site  ID 


Site  Media 
Type  Type 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


Test  Name 


Meas  Unit  Hag  Data 

Bool  Valne  Meas  Depfli  Code  Qnal 


BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

CUBZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

CPMS 

4CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

BRB-94.10A 

BORE 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

BRB-94-I0A 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,23-C,D]  PYRENE 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

BRB-94-10A 

BORE 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.03300000  pg/g  0.5 

0.13000000  pg^g  0.5 

0.71000000  pg/g  0.5 

0.06500000  pg^g  0.5 

0.19000000  pg/g  0.5 

0.44000000  pg/g  0.5 

0,36000000  pg/g  0.5 

0.48000000  pg^g  0.5 

1.00000000  pg/g  0.5 

1.20000000  pg^g  0.5 

1.20000000  pg/g  0.5 

1.30000000  pg^g  0.5 

1.80000000  pg^g  0.5 

2.40000000  pg/g  0.5 

0.13000000  pg/g  0.5 

3.10000000  pg/g  0.5 

0.66000000  pg^g  0.5 

0.58000000  fig/g  0.5 

0.03200000  pg^g  0.5 

1.20000000  pg^g  0.5 

0.08000000  pg/'g  0.5 

0.52000000  pg/g  0.5 

1.80000000  pg^g  0.5 

0.68000000  pg^g  0.5 

0.09700000  pg^g  0.5 

0.32000000  pg/’g  0.5 

0.06600000  pg/g  0.5 

0.31000000  pg/g  0.5 

0,07100000  pg/g  0.5 

0.21000000  pg/g  0.5 

0.38000000  pg/g  0.5 

0.57000000  pg/g  0.5 

0.06800000  pg/g  0.5 

0.24000000  pg/g  0.5 

0.06500000  pg/g  0.5 

0.07900000  pg/g  0.5 

0.46000000  pg/g  0.5 

1.30000000  pg/g  0.5 

0.23000000  pg/g  0.5 

1.30000000  pg/g  0.5 

1.80000000  pg/g  0.5 

0.28000000  pg/g  0.5 

1.20000000  pg/g  0.5 

1.30000000  pg/g  0.5 

1.50000000  pg/g  0.5 

0.29000000  pg/g  0.5 

0.97000000  pg/g  0.5 

0.24000000  pg/g  0.5 

0.48000000  pg/g  0.5 

2.40000000  pg/g  0.5 

0.48000000  pg/g  0.5 

0.39000000  pg/g  0.5 


R 

R 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value 

Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Mg's 

0.5 

R 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Mg'g 

0.5 

BRB-94.10A 

BORE 

cso 

MIREX 

1,1A2,23,3A4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

fig/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

0.5 

BRB-94.IOA 

BORE 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

v-zJz 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

^g'g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Mg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

v-zJz 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

vslz 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

Jlg'g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Hg'g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0,32000000 

^g^g 

0.5 

R 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0,32000000 

(»g/g 

0.5 

R 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0,32000000 

Mg'g 

0.5 

R 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

v-z/z 

0.5 

R 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vsiz 

0.5 

R 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

fig's 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

vziz 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

\^zlz 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

2.30000000 

Mg's 

0.5 

BRB-94.IOA 

BORE 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Mg's 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

fig's 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

\IZ/Z 

0.5 

BRB-94.IOA 

BORE 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

Hg/g 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

fig's 

0.5 

BJRB-94-10A 

BORE 

cso 

PYR 

PYRENE 

2.00000000 

fig's 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

fig's 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

fig's 

0.5 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

UNK:524 

UNKNOWN 

0.50000000 

ms's 

0.5 

S 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

UNK530 

UNKNOAVN 

0.30000000 

v-z/z 

0.5 

S 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

UNK551 

UNKNOWN 

0.50000000 

fig's 

0.5 

S 

BRB*94-10A 

BORE 

cso 

UNK562 

UNKNOWN 

0.60000000 

fig's 

0.5 

S 

BRB-94.IOA 

BORE 

cso 

UNK611 

UNKNOWN 

1.00000000 

fig's 

0.5 

S 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

UNK613 

UNKNOWN 

0.30000000 

fig's 

0.5 

S 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

UNK643 

UNKNOWN 

0.70000000 

ms's 

0.5 

S 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

UNK663 

UNKNOWN 

0.60000000 

ms's 

0.5 

s 

BRB-94.IOA 

BORE 

cso 

UNK67S 

UNKNOWN 

0.70000000 

fig's 

0.5 

s 

BRB-94-10A 

BORE 

cso 

UNK6S0 

UNKNOWN 

0.30000000 

fig's 

0.5 

s 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

123TCB 

U, 3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

fig's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

Mg's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Mg's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

Mg's 

3.0 

BIiB-94-lOB 

BORE 

cso 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

ms's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

Mg's 

3.0 

R 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Mg's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

ms's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

Mg's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

ms's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

ms's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

ms's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

24DNP 

2,4-DINnROPHENOL 

LT 

4.70000000 

Mg's 

3.0 

Data 

Qaal 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU23)  Phase  II RI  Data 


Site  DO 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

UBtt 

Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

(ig/g 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

FS'g 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

^S^g 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

fig/g 

3.0 

BRB.94-IOB 

BORE 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

fig's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHAL ATE 

LT 

0.24000000 

fig/g 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

DITH 

DiraiANE 

LT 

0.06500000 

ms's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Fg^g 

3.0 

BRB-94«10B 

BORE 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

fig's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

fig^g 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

fig^S 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

fig/s 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

ENDRN 

ENDRm  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

fig's 

3.0 

R 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

fig's 

3.0 

BRB-94.IOB 

BORE 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

fig's 

3.0 

R 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

ms's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

fig's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

FS'g 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,23-C.D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

fig's 

3.0 

R 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

MIREX 

1,1A,2,2,33A,4,5,5,5A,5B,6.DECACH 

LT 

0.14000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

fig's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig's 

3.0 

R 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig's 

3-0 

R 

BRB-94*10B 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig's 

3.0 

R 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig's 

3.0 

R 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig's 

3.0 

R 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

fig's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

fig's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

fig's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-l, 

LT 

0.06800000 

fig's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-10B 

BORE 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

fig's 

3.0 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

fig/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

ttg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

iig/e 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

itg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

tig/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

)ig/g 

5.0 

BRB.94-10C 

BORE 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Hg'g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

BKFAN 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

fig/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Fg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

^g/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

ng/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

]lgfg 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

^g'g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Itg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

CPMS 

4^HLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

Itg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

^g/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0,06600000 

Itg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Hg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

ng/g 

5.0 

BRB.94-IOC 

BORE 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

^g/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

Itg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

|tg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Itg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Itg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

|ig/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

DLUKS 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Itg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Itg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

Itg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

^g/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Itg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Itg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Itg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Itg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

^g/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0,03200000 

Itg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Itg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0,97000000 

Itg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Itg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Itg/g 

5.0 

BRB-94.IOC 

BORE 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1^3-C.D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

(tg/g 

5.0 

BRB-94.IOC 

BORE 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Itg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Itg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Itg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

LBsr 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Itg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Itg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

MIREX 

1,1A^.2.33A4,5,5.5A5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

Itg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

MLTHN 

MALATmON 

LT 

0.18000000 

Itg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Itg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Itg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

NNDME 

N-NTIROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Itg/g 

5.0 

BRB-94.IOC 

BORE 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Itg/g 

5.0 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Itg/g 

5.0 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class;  SEMTVOLATELES 


BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

BRB-94-10C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BRB-94.11A 

BORE 

CSO 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

OXAT  1,4-OXATHIANE 
PCB016  PCB 1016 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
PCB260  PCB  1260 
PCB262  PCB  1262 
PCP  PENTACHLOROPHENOL 
PHANT  PHENANTHRENE 
PHENO  PHENOL 

PPDDD  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 
PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L 
PPDDT  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1, 
PRTHN  PARATHION 
PYR  PYRENE 

SUPON  2-CHL0R0-1-(2,4-DICHL0R0PHEN 
TXPHE  TOXAPHENE 
DNK530  UNKNOWN 

123TCB  1^3-TRICHLOROBENZENE 
124TCB  1A4-TRICHLOROBENZENE 
12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 
12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 
13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 
13DNB  U-DINTTROBENZENE 
14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 
236TCP  23,6-TRlCHLOROPHENOL 
245TCP  2,4,5-TRlCHLOROPHENOL 
246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 
24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 
24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 
24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 
24DNT  2,4-DINlTROTOLUENE 
26DNA  2.6-DINrrROANILINE 
26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 
2CLP  2-CHLOROPHENOL 
2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 
2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 
2MP  2-METHYLPHENOL 
2NANIL  2-NrrROANILINE 
2NP  2-NrrROPHENOL 
33DCBD  33-ClCHLOROBENZIDINE 
35DNA  3,5-DINITROANILINE 
3NANIL  3-NnROANILINE 
3NT  3-NrTROTOLUENE 
46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 
4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 
4CANIL  443HLOROANILINE 
4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 
4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL 
4MP  4-METHYLPHENOL 


Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Fl^ 

Code 

LT 

0.07500000  pg/g 

5.0 

LT 

0.32000000 

5.0 

ND 

0.32000000  }ig/g 

5.0 

R 

ND 

0.32000000  fig/g 

5.0 

R 

ND 

0.32000000  ng/g 

5.0 

R 

ND 

0.32000000  fig/g 

5.0 

R 

ND 

032000000  pg% 

5.0 

R 

LT 

0.79000000  pg/g 

5.0 

LT 

6.30000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.76000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.03200000  pg'g 

5.0 

LT 

0.05200000 

5.0 

LT 

0.06400000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.06S00000  fig^g 

5.0 

LT 

0.10000000  jig/g 

5.0 

LT 

1.70000000  ng^g 

5.0 

LT 

0.08300000  fig/g 

5.0 

LT 

0.92000000  fxg/g 

5.0 

LT 

12.00000000  ng^g 

5.0 

0.30000000  fig^g 

5.0 

S 

LT 

0.03200000  pg'g 

0.5 

LT 

0.22000000  pg'g 

0.5 

LT 

0.04200000  fig/g 

0.5 

LT 

0.52000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.04200000  pg/g 

0.5 

ND 

0.63000000  pg/g 

0.5 

R 

LT 

0.03400000  pg/g 

0.5 

LT 

0.62000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.49000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.06100000  pg/g 

0.5 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 

LT 

3.00000000  pg/g 

0.5 

LT 

4.70000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.40000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.57000000  p^g 

0.5 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.05500000  pg/g 

0.5 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

LT 

0.09800000  pg/g 

0.5 

ND 

3.10000000  pg/g 

0.5 

R 

LT 

1.10000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.60000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.60000000  pg/g 

0.5 

LT 

3.00000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.34000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.80000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.04100000  p^g 

0.5 

ND 

0.63000000  pg/g 

0.5 

R 

LT 

0.93000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.17000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

Data 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie  Meas  Depth  Code  Qnal 

Chemical  Class:  SEMTV^OLATJIXJES 


BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3,10000000  pg/g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  pg^g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

BRB-94-nA 

BORE 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  pg^g 

0,5 

BRB-94.nA 

BORE 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  pg^g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

0.33000000  pg^g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  pg^g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000  pg^g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  pg^g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  pg^g 

0.5 

BRB-94.IIA 

BORE 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0,19000000  pg^g 

0.5 

BRB-94.IIA 

BORE 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000  pg^g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000  pg^g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  pg^g 

0,5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

2.80000000  pg^g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  pg^g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

3,80000000  pg^g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  pg/^g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  pg/g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  pg/g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000  pg/g 

0.5 

BRB-94.IIA 

BORE 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000  pg/g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

2.20000000  pg/g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

1.40000000  pg/g 

0.5 

BRB-94-nA 

BORE 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

3.10000000  pg^g 

0.5 

BRB-94-nA 

BORE 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  pg/g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000  pg/g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  pg/g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  pg/g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

CPMS 

4<:hlorophenylmethyl 

LT 

0.09700000  pg^g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.5 

BRB-94.IIA 

BORE 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000  pg/g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  pg/g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0,07100000  pg/g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

DBHC 

delta-benzenehexachloride 

LT 

0.21000000  pg/g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  pg/g 

0.5 

BRB-94-nA 

BORE 

CSO 

DCPD 

dicyclopentadiene 

LT 

0.57000000  pg/g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  pg'g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0,24000000  pg/g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  pg/g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  pg/g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0,23000000  pg/g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  pg/g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000  pg/g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  pg/g 

0.5 

BRB-94-UA 

BORE 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

130000000  pg/g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

2.90000000  pg/g 

0.5 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

0.18000000  pg/g 

0.5 
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Site  Media  Meas  Unit 

TyP^  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie  Meas  Depth 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

BRB-94.IIA 

BORE 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXEDE 

LT 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1A3-C,D]  PYRENE 

LT 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

BRB.94-IIA 

BORE 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

BRB-94.IIA 

BORE 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

MIREX 

1.1A,2,2,3,3A4,5,5.5A5B,6-DECACH 

LT 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

MLTHN 

MALATmON 

LT 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

NNDME 

1 

I 

1 

LT 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

BRB-94-nA 

BORE 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

BRB-94>11A 

BORE 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

BRB-94-nA 

BORE 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

BRB-94-nA 

BORE 

CSO 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

PYR 

PYRENE 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

BRB-94-UA 

BORE 

CSO 

UNK523 

UNKNOWN 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

UNK610 

UNKNOWN 

BRB-94-nA 

BORE 

CSO 

UNK611 

UNKNOWN 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

UNK632 

UNKNOWN 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

UNK644 

UNKNOWN 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

UNK652 

UNKNOWN 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

UNK663 

UNKNOWN 

BRB-94.IIA 

BORE 

CSO 

UNK666 

UNKNOWN 

BRB-94-nA 

BORE 

CSO 

UNK67S 

UNKNOWN 

BRB-94-11A 

BORE 

CSO 

UNK696 

UNKNOWN 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

123TCB 

l^>TRICHLOROBENZENE 

LT 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

BRB.94.IIB 

BORE 

CSO 

12IX:LB 

L2-DICHLOROBENZENE 

LT 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

12DPH 

U-DffHENYLHYDRAZINE 

LT 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

13DNB 

U-dinttrobenzene 

ND 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

14DCLB 

1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.97000000 

Hg/g 

0.5 

0.24000000 

Hg/g 

0.5 

0.48000000 

0.5 

2.40000000 

Vi/t 

0.5 

0.48000000 

Mg/g 

0.5 

0.39000000 

Pg'g 

0.5 

1.30000000 

V%l% 

0.5 

0.10000000 

Hg^g 

0.5 

0.26000000 

fig/g 

0.5 

0.14000000 

Mg'g 

0.5 

0.18000000 

fig/g 

0.5 

0.74000000 

Mg^g 

0.5 

1.80000000 

0.5 

0.46000000 

0.5 

1.10000000 

^g/g 

0.5 

0.29000000 

Mg/g 

0.5 

0.07500000 

gg/g 

0.5 

0.32000000 

(Ig/g 

0.5 

0.32000000 

gg/g 

0.5 

0.32000000 

gg/g 

0.5 

0.32000000 

gg/g 

0.5 

0.32000000 

gg'g 

0.5 

0.32000000 

gg/g 

0.5 

0.79000000 

gg'g 

0.5 

6.30000000 

gg/g 

0.5 

0.76000000 

gg/g 

0.5 

2.40000000 

gg/g 

0.5 

0.05200000 

gg/g 

0.5 

0.06400000 

gg/g 

0.5 

0.06800000 

gg/g 

0.5 

0.10000000 

gg/g 

0.5 

1.70000000 

gg/g 

0.5 

4.10000000 

gg/g 

0.5 

0.92000000 

gg/g 

0.5 

12.00000000 

gg/g 

0.5 

0.90000000 

gg/g 

0.5 

0.70000000 

gg/g 

0.5 

0.80000000 

gg/g 

0.5 

0.30000000 

gg/g 

0.5 

0.30000000 

gg/g 

0.5 

0.30000000 

gg/g 

0.5 

0.60000000 

gg/g 

0.5 

0.60000000 

gg/g 

0.5 

0.40000000 

gg/g 

0.5 

0.40000000 

gg/g 

0.5 

0.03200000 

gg/g 

3.0 

0.22000000 

gg/g 

3.0 

0.04200000 

gg/g 

3.0 

0.52000000 

gg/g 

3.0 

0.04200000 

gg/g 

3.0 

0.63000000 

gg/g 

3.0 

0.03400000 

gg/g 

3.0 

Flag 

Code 


R 


R 

R 

R 

R 

R 


S 

S 

S 

S 

s 

s 

s 

s 

s 

s 


R 


Data 

Qnal 
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Site  ID 


Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Chemical  Class:  SEMIV01AT.ULES 


BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

fig/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

HS'g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

iigfg 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

fig/S 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

ne/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

ns/e 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

fig/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94.1iB 

BORE 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg^g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg^g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg^g 

3.0 

BRB-94.nB 

BORE 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg^g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHIX)ROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

35DNA 

3,5-DDOTROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

3.0 

BRB-94.11B 

BORE 

CSO 

4CANnL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0,36000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

0.21000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-1IB 

BORE 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

BKFAN 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

0.23000000 

pg/g 

3,0 

BRB-94-11B 

BORE 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

3.0 
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Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Boal 

Vahie 

Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRB-94-11B 

BORE 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/'g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

cso 

PYR 

PYRENE 

0.28000000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-H2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-11B 

BORE 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg'g 

3,0 

BRB-94-11B 

BORE 

cso 

UNK610 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

3.0 

S 

BRB-94-11B 

BORE 

cso 

UNK611 

UNKNOWN 

0.80000000 

pg'g 

3.0 

s 

BRB-94-11B 

BORE 

cso 

UNK624 

UNKNOWN 

0,90000000 

pg'g 

3.0 

s 

BRB-94-11B 

BORE 

cso 

UNK624 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg'g 

3.0 

D 

BRB-94-nB 

BORE 

cso 

UNK651 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

3.0 

S 

BRB-94-11B 

BORE 

cso 

UNK652 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

3.0 

s 

BRB-94.IIB 

BORE 

cso 

UNK656 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

3.0 

s 

BRB-94-11B 

BORE 

cso 

UNK662 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg'g 

3.0 

s 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

123TCB 

1^,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-UC 

BORE 

cso 

124TCB 

uatrichlorobenzene 

LT 

0.22000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0-63000000 

pg'g 

5.0 

R 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-UC 

BORE 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

26DNA 

2,6-DINlTROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94.IIC 

BORE 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg'g 

5,0 

R 

BRB-94-nC 

BORE 

cso 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg'g 

5.0 

BRB.94-IIC 

BORE 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg'g 

5.0 

R 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg'g 

5.0 

R 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg'g 

5.0 
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Site  ID 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Meas 

Bool 


Valne 


Unit 

Meas 


Depth 


I1a{ 

Code 


Data 

Qnal 


Chemical  Class:  SEMTVOLATTr.F.S 


BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-nC 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-nc 

BORE 

CSO 

BRB-94-nC 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-nC 

BORE 

CSO 

BRB-94-nC 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-nC 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-UC 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

BRB-94-UC 

BORE 

CSO 

BRB-94-nC 

BORE 

CSO 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPY  ACENAPHTOYLENE 

ANIL  ANILINE 

ANTRC  ANTHRACENE 

ATZ  ATRAZINE 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

BENZID  BENZIDINE 

BENZO  BENZOIC  ACID 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

BKFAN  BENZO  pC]  FLUORANTHENE 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

CHRY  CHRYSENE 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

CLDAN  CHLORDANE 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

DDVP  VAPONA 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

DITH  DITHIANE 

DLDRN  DIELDRIN 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

ENDRN  ENDRIN 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

FAMPH  FAMOPHOS 

FANT  FLUORANTHENE 

FLRENE  FLUORENE 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

HPCL  HEPTACHLOR 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ICDPYR  INDENO  [1^3-C,D]  PYRENE 


LT 

1.30000000 

5,0 

0.12000000  fig/g 

5.0 

LT 

0,03300000  ^g^g 

5.0 

ND 

0.13000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.71000000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.06500000  p.^g 

5.0 

LT 

0.19000000  ng^g 

5.0 

LT 

0,44000000  fig^g 

5.0 

LT 

0.36000000  ftg/g 

5,0 

LT 

0.48000000  ftg/g 

5.0 

0.45000000  fig^g 

5.0 

LT 

1.20000000  ^g^g 

5.0 

0.60000000  jiig/g 

5.0 

LT 

1.30000000 

5.0 

LT 

1.80000000  jig^g 

5.0 

LT 

2.40000000  ^g^g 

5.0 

ND 

0.13000000  ^g/g 

5.0 

ND 

3.10000000  jig^g 

5.0 

LT 

0.18000000  fig^g 

5.0 

0.30000000  Mg^g 

5.0 

LT 

0.03200000  Mg^g 

5.0 

0.49000000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.08000000  fig^g 

5.0 

LT 

0.52000000  fxg^g 

5.0 

LT 

1.80000000  ^g^g 

5.0 

LT 

0.68000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.09700000  gg^g 

5.0 

LT 

0.32000000  Mg^g 

5.0 

LT 

0.06600000  |ig/g 

5.0 

LT 

0.31000000  ^ig^g 

5.0 

LT 

0.07100000  jig/g 

5.0 

LT 

0.21000000  Mg^g 

5.0 

LT 

0.38000000  fig^g 

5.0 

LT 

0.57000000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.06800000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.24000000  ng^g 

5.0 

LT 

0.06500000  ng/g 

5.0 

LT 

0.07900000  ^g^g 

5.0 

LT 

0.06300000  fig/g 

5.0 

LT 

1.30000000  jig/g 

5.0 

LT 

0.23000000  fig/g 

5.0 

LT 

1.30000000  ng^g 

5.0 

LT 

1.80000000  fig^g 

5.0 

ND 

0.28000000  ng^g 

5.0 

LT 

1.20000000  ^g^g 

5.0 

ND 

1.30000000  fig/g 

5-0 

0.51000000  jig^g 

5.0 

LT 

0.06500000  jxg^g 

5.0 

LT 

0.97000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.24000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.48000000  ng^g 

5.0 

LT 

2.40000000  fig/g 

5.0 

R 

R 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  FUiS  Data 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

ns's 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Mg'g 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

fig's 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

(igg 

5.0 

BRB-94-nC 

BORE 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

fig's 

5.0 

BRB-94-nC 

BORE 

CSO 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

fig's 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

MLTHN 

MALATmON 

LT 

0.18000000 

fig's 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

fig's 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Mg's 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

NNDME 

N-NmiOSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

fig's 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

fig's 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0,29000000 

Mg's 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

OXAT 

1,4^XATHIANE 

LT 

0.07500000 

fig's 

5,0 

BRB.94-UC 

BORE 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Mg's 

5.0 

BRB-94-nC 

BORE 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg's 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

^g's 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig's 

5.0 

BRB-94-nC 

BORE 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig's 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig's 

5.0 

BRB-94.IIC 

BORE 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

fig's 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

fig's 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

fig's 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

0.61000000 

fig's 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

ns's 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-l, 

LT 

0,06400000 

fig's 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

fig's 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

PPDDT 

2;2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

Mg's 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

PRTHN 

PARATmON 

LT 

1.70000000 

fig's 

5.0 

BRB-94.IIC 

BORE 

CSO 

PYR 

PYRENE 

0.62000000 

ms's 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

Mg's 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Mg's 

5.0 

BRB-94-11C 

BORE 

CSO 

UNK523 

UNKNOWN 

0.40000000 

Mg's 

5.0 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

Mg's 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

ms's 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

12DCLB 

l,2.DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Mg's 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

Mg's 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Mg's 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

13DNB 

U-DINTIROBENZENE 

ND 

0.63000000 

Mg's 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Mg's 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

ms's 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

ms's 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

Mg's 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

Mg's 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

fig's 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

Mg's 

0.5 

BRB-94.12A 

BORE 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

fig's 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

Mg's 

0.5 

BRB-94.12A 

BORE 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

ms's 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

ms's 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

ms's 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

2MNAP 

2.METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

ms's 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

ms's 

0.5 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 

Site  Media 

Type  Type _  Test  Name 


Meas 

Bool 

Unit 

Vahie  Meas 

Depth 

ND 

3.10000000 

0.5 

LT 

1.10000000  ^g/g 

0.5 

LT 

1.60000000  ng^g 

0.5 

LT 

1.60000000  fig/g 

0.5 

LT 

3.00000000  fig^g 

0.5 

LT 

0.34000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.80000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.04100000  iig/g 

0.5 

ND 

0.63000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.93000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.17000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.24000000  fig/g 

0.5 

ND 

3.10000000  jig/g 

0.5 

LT 

3.30000000  Hg/g 

0.5 

LT 

1.30000000  \igfg 

0.5 

LT 

0.40000000  ^g^g 

0.5 

LT 

1.30000000  tig/g 

0.5 

LT 

0.04100000  fig/g 

0.5 

LT 

0.03300000  ^g^g 

0.5 

ND 

0.13000000  uglg 

0.5 

LT 

0.71000000  fig^g 

0.5 

LT 

0.06500000  pig/g 

0.5 

LT 

0.19000000  ^g^g 

0.5 

LT 

0.44000000  iLg/g 

0.5 

LT 

0.36000000  iigfg 

0.5 

LT 

0.48000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.04100000  }ig/g 

0.5 

LT 

1.20000000  iig/g 

0.5 

LT 

0.31000000  ng/g 

0.5 

LT 

1.30000000  fig^g 

0.5 

LT 

1.80000000  fig/g 

0.5 

LT 

2.40000000  fig/g 

0.5 

ND 

0.13000000  fig/g 

0.5 

ND 

3.10000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.18000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.13000000  fig/g 

0.5 

0.06000000  fi^g 

0.5 

LT 

0.03200000  fig/g 

0.5 

LT 

0.08000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.52000000  fig/g 

0.5 

LT 

1.80000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.68000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.09700000  fig/g 

0.5 

LT 

0.32000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.06600000  fig/g 

0.5 

LT 

0.31000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.07100000  fig/g 

0.5 

LT 

0.21000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.38000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.57000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.06800000  fig/g 

0.5 

LT 

0.24000000  fig/g 

0.5 

Flag  Data 

Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

BRB-94-12A  BORE  CSO  2NANIL  2-NITROANILINE 

BRB-94-12A  BORE  CSO  2NP  2-NrrROPHENOL 

BRB-94-12A  BORE  CSO  33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

BRB-94-12A  BORE  CSO  35DNA  3,5-DINITROANILlNE 

BRB-94-12A  BORE  CSO  3NANIL  3-NITROANILINE 

BRB-94-12A  BORE  CSO  3NT  3-NrrROTOLUENE 

BRB-94-12A  BORE  CSO  46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

BRB-94-12A  BORE  CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENVL  ETHER 

BRB-94-12A  BORE  CSO  4CANIL  4-CHIX)ROANILINE 

BRB-94-12A  BORE  CSO  4CL3C  4-CHIjORO-3-CRESOL 

BRB-94-12A  BORE  CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL 

BRB-94-12A  BORE  CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

BRB-94-12A  BORE  CSO  4NANIL  4-NITROANILINE 

BRB-94-12A  BORE  CSO  4NP  4-NlTROPHENOL 

BRB-94-12A  BORE  CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BRB-94-12A  BORE  CSO  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

BRB-94-12A  BORE  CSO  ALDRN  ALDRIN 

BRB-94-12A  BORE  CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

BRB-94-12A  BORE  CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

BRB-94-12A  BORE  CSO  ANIL  ANILINE 

BRB-94-12A  BORE  CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

BRB-94-12A  BORE  CSO  ATZ  ATRAZINE 

BRB-94-12A  BORE  CSO  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

BRB-94-12A  BORE  CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

BRB-94-12A  BORE  CSO  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

BRB-94-12A  BORE  CSO  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

BRB-94-12A  BORE  CSO  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

BRB-94-12A  BORE  CSO  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

BRB-94-12A  BORE  CSO  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

BRB-94-12A  BORE  CSO  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BRB-94-12A  BORE  CSO  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

BRB-94-12A  BORE  CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
BRB-94-12A  BORE  CSO  BENZID  BENZIDINE 

BRB-94-12A  BORE  CSO  BENZO  BENZOIC  ACID 

BRB-94-12A  BORE  CSO  BGHIPY  BENZO  [GJLI]  PERYLENE 

BRB-94-12A  BORE  CSO  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

BRB-94-12A  BORE  CSO  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

BRB-94-12A  BORE  CSO  CHRY  CHRYSENE 

BRB-94-12A  BORE  CSO  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

BRB-94-12A  BORE  CSO  CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

BRB-94-12A  BORE  CSO  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

BRB-94-12A  BORE  CSO  CLDAN  CHLORDANE 

BRB-94-12A  BORE  CSO  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL 

BRB-94-12A  BORE  CSO  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL 

BRB-94-12A  BORE  CSO  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL 

BRB-94-12A  BORE  CSO  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

BRB-94-12A  BORE  CSO  DBCP  DffiROMOCHLOROPROPANE 

BRB-94-12A  BORE  CSO  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BRB-94-12A  BORE  CSO  DBZFU  DIBENZOFURAN 

BRB-94-12A  BORE  CSO  DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

BRB-94-12A  BORE  CSO  DDVP  VAPONA 

BRB-94-12A  BORE  CSO  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

DUH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  ^g/g 

0.5 

BRB-94.12A 

BORE 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  fig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

0.23000000  iig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  }ig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  ngfg 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  pLg/g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  pig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000  iig/g 

0.5 

R 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  ngfg 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000  pigfg 

0.5 

R 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000  \igfg 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  pigfg 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ]igfg 

0.5 

BRB-94.12A 

BORE 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  jiig^g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  iigfg 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  iig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  pLg/g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000  fig/g 

0.5 

R 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

LDSr 

LINDANE 

LT 

0.10000000  pig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  pig/g 

0.5 

BRB.94-12A 

BORE 

cso 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A4,5,5,5A5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000  iig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

MLTHN 

MALATmON 

LT 

0.18000000  ng/g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  pLg/g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ^g^g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

NNDME 

N-NTIHOSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  jig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  pLg/g 

0.5 

BRB-94.12A 

BORE 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  pig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  ^g^g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  PLg/g 

0,5 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  pig/g 

0.5 

R 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  ng/g 

0.5 

R 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  PLg/g 

0.5 

R 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  pig/g 

0.5 

R 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  iig/g 

0.5 

R 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  ^g^g 

0.5 

BRB.94-12A 

BORE 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000  iig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  pig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  pig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  fig^g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000  pig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000  pig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000  pig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  pig/g 

0.5 

BRB.94-12A 

BORE 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  ng/g 

0.5 

BRB-94.12A 

BORE 

cso 

SUPON 

2^HLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000  iig/g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  fig^g 

0.5 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

UNK525 

UNKNOWN 

0.90000000  pig/g 

0.5 

S 

BRB-94.12A 

BORE 

cso 

UNK527 

UNKNOWN 

2.00000000  pigfg 

0.5 

S 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

UNK529 

UNKNOWN 

2.00000000  pxg/g 

0.5 

S 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

tINK535 

UNKNOWN 

0.30000000  pig/g 

0.5 

s 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

UNK537 

UNKNOWN 

0.30000000  pig/g 

0.5 

s 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATTLES 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

UNK610  UNKNOWN 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

UNK610  UNKNOWN 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

UNK622  UNKNOWN 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

UNK623  UNKNOWN 

BKB-94-12A 

BORE 

cso 

UNK624  UNKNOWN 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

UNK641  UNKNOWN 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

UNK644  UNKNOWN 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

UNK645  UNKNOWN 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

UNK648  UNKNOWN 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

UNK648  UNKNOWN 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

UNK650  UNKNOWN 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

UNK650  UNKNOWN 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

UNK654  UNKNOWN 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

UNK656  UNKNOWN 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

UNK657  UNKNOWN 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

UNK660  UNKNOWN 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

UNK662  UNKNOWN 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

UNK669  UNKNOWN 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

UNK675  UNKNOWN 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

UNK679  UNKNOWN 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

UNK679  UNKNOWN 

BSB-94-12A 

BORE 

cso 

UNK689  UNKNOWN 

BRB-94.12A 

BORE 

cso 

UNK703  UNKNOWN 

BRB-94-12A 

BORE 

cso 

UNK708  UNKNOWN 

BRB-94<12A 

BORE 

cso 

UNK712  UNKNOWN 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

123TCB  U,3-TRICHL0R0BENZENE 

LT 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

124TCB  lA^-TRICHLOROBENZENE 

LT 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

I4DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

24DNT  2,4-DlNITROTOLUENE 

LT 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

BRB.94-12B 

BORE 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

3NANIL  3.NITROANILINE 

LT 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

3NT  3-NrrROTOLUENE 

LT 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

Value 


Unit 

Meas 


Depth 


Flag 

Code 


Data 

Qnal 


5.00000000  fig/g 
2.00000000 
0.30000000  pg/g 

1.00000000  ng^g 

0.40000000  pg/g 

1.00000000  fig^g 

0.50000000  ^g^g 
0.30000000  fig^g 

2.00000000  pg/g 

0.50000000  ng^g 
0.40000000  pg^g 
0.70000000  pg^g 
0.40000000  pg/g 
0.30000000  pg/g 
0.30000000  pg/g 
0.40000000  pg/g 
3.00000000  pg/g 

0.60000000  pg/g 

0.90000000  pg/g 
5.00000000 

1.00000000  fig^g 

0.30000000 
0.70000000  pg/g 

1.00000000  pg/g 

0.30000000  pg/g 
0.03200000  pg/g 

0.22000000  pg^g 

0.04200000  pg/g 
0.52000000  pg/g 
0.04200000  pg/g 
0,63000000  pg/g 
0.03400000  pg/g 

0.62000000  pg/g 

0.49000000  pg/g 

0.06100000  pg/g 

0.06500000  pg/g 
3.00000000  pg/g 
4.70000000  pg/g 
1.40000000  pg/g 
0.57000000  pg/g 
0.32000000  pg/g 
0.05500000  pg/g 
0.24000000  pg/g 
0.03200000  pg/g 
0,09800000  pg/g 

3.10000000  pg/g 

1.10000000  pg/g 
1.60000000  pg/g 
1.60000000  pg/g 

3,00000000  pg/g 
0.34000000  pg/g 

0,80000000  pg/g 


0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0,5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3,0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3,0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 


S 

D 

S 

S 

s 

s 

s 

s 

s 

D 

S 

D 

S 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

D 

% 

s 

s 

s 
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Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value 

Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRB-94.12B 

BORE 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Mg's 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Hg^E 

3.0 

R 

BRB-94.12B 

BORE 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

fig'^g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

nefg 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

v%le. 

3.0 

R 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg^g 

3.0 

BRB.94-12B 

BORE 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg^g 

3.0 

BRB-94.12B 

BORE 

cso 

ANE. 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg'g 

3.0 

R 

BRB-94.12B 

BORE 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXr) 

LT 

0.19000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94.12B 

BORE 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

3.0 

BRB.94-12B 

BORE 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

0.90000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

BENZED 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

3.0 

R 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg/g 

3.0 

R 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0,13000000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

3.0 

BRB.94-12B 

BORE 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

pg/g 

3,0 

BRB.94-12B 

BORE 

cso 

DBAHA 

DroENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg/g 

3.0 

BKB-94-12B 

BORE 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg/g 

3,0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1,30000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

3.0 

Data 

Qnal 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II  PI  Data 


Site  Media 

Site  ID _ Type  Type _  Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

ENDRN 

I  ENDRIN  KETONE 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

ESFSCM 

1  ENDOSULFAN  SULFATE 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

ICDPYR  INDENO  [1A3-C.D]  PYRENE 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

KEP 

KEPONE 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

UN 

LINDANE 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

MLTHN 

MALAXmON 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

BRB-94-I2B 

BORE 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DPHENYLAMINE 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

BRB-94-I2B 

BORE 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

PRTHN 

PARATmON 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

PYR 

PYRENE 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

SUPON 

2-CHL0R0>1-(2,4-DICHL0R0PHEN 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

UNK576 

UNKNOWN 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

UNK611 

UNKNOWN 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

UNK625 

UNKNOWN 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

UNK636 

UNKNOWN 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

UNK641 

UNKNOWN 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

UNK644 

UNKNOWN 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

UNK648 

UNKNOWN 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

UNK650 

UNKNOWN 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

UNK651 

UNKNOWN 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

UNK652 

UNKNOWN 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

UNK653 

UNKNOWN 

BRB-94-12B 

BORE 

CSO 

UNK653 

UNKNOWN 

Meas 

Bool 

Uiut 

Value  Meas 

Fl^ 

Depth  Code 

ND 

0.28000000  |tg/g 

3.0  R 

LT 

1.20000000  fig/g 

3.0 

ND 

1.30000000  fig/g 

3.0  R 

LT 

0.03200000  (ig/g 

3.0 

LT 

0.06500000  fig/g 

3.0 

LT 

0.97000000  jug/g 

3.0 

LT 

0.24000000  ng^g 

3.0 

LT 

0.48000000  ng^g 

3.0 

LT 

2.40000000  ng/g 

3.0 

LT 

0.48000000  fig^g 

3.0 

LT 

039000000  ng/g 

3.0 

ND 

1.30000000  |ig/g 

3.0  R 

LT 

0.10000000  fig/g 

3.0 

LT 

0.26000000  Mg^g 

3.0 

LT 

0.14000000  ng/^g 

3.0 

LT 

0.18000000  fig/g 

3.0 

LT 

0,74000000  fig/g 

3.0 

LT 

1.80000000  ng/g 

3.0 

LT 

0.46000000  ng^g 

3.0 

LT 

1.10000000  p.g^g 

3.0 

LT 

0.29000000  jig/g 

3.0 

LT 

0.07500000  jig^g 

3.0 

LT 

0.32000000  ng^g 

3.0 

ND 

0.32000000  fig/g 

3.0  R 

ND 

0.32000000  fig^g 

3.0  R 

ND 

0.32000000  ng^g 

3.0  R 

ND 

0.32000000  ng/g 

3.0  R 

ND 

0.32000000  ng/g 

3.0  R 

LT 

0.79000000  fig/g 

3.0 

LT 

6.30000000  |ig/g 

3.0 

LT 

0.76000000  fig/g 

3.0 

LT 

0.03200000  fig/'g 

3.0 

LT 

0.05200000  fig/g 

3.0 

LT 

0.06400000  ^g'g 

3.0 

LT 

0.06800000  jig/g 

3.0 

LT 

0.10000000  ngf'g 

3.0 

LT 

1.70000000  ^g^g 

3.0 

LT 

0.08300000  jig/g 

3.0 

LT 

0.92000000  ng^g 

3.0 

LT 

12.00000000  Mg^g 

3.0 

0.30000000  jig^g 

3.0  S 

0.80000000  ng^g 

3.0  S 

0.60000000  p.g/g 

3.0  S 

0.70000000  fig/g 

3.0  S 

0.60000000  fig/g 

3.0  S 

1.00000000  fig^g 

3.0  S 

0.50000000  fig^g 

3.0  S 

0.40000000  ng^g 

3.0  S 

3.00000000  ^g/g 

3.0  S 

0.60000000  fig/g 

3.0  S 

0.80000000  |ig/g 

3.0  S 

0.50000000  ^g^g 

3.0  D 

Data 

Qnal 
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I 


Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

UNK660 

UNKNOWN 

0,40000000 

fig/'g 

3.0 

S 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

VNK665 

UNKNOWN 

2.00000000 

f'S'g 

3.0 

S 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

UNK671 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

3.0 

s 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

UNK675 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

3.0 

s 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

UNK676 

UNKNOWN 

0.70000000 

pg/g 

3.0 

s 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

UNK680 

UNKNOWN 

3.00000000 

pg/g 

3.0 

S 

BRB-94.12B 

BORE 

cso 

UNK681 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

3.0 

s 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

UNK681 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

3.0 

D 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

UNK685 

UNKNOWN 

0,90000000 

pg'g 

3.0 

S 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

UNK702 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg'g 

3.0 

S 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

ONK706 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg'g 

3.0 

S 

BRB-94-12B 

BORE 

cso 

UNK719 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

3.0 

s 

BRB-94.12C 

BORE 

cso 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5,0 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94.12C 

BORE 

cso 

12DCLB 

l,2.DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

12DPH 

1>DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

5.0 

BRB-94.12C 

BORE 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

5.0 

R 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHIjOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHIjOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg^g 

5.0 

BRB.94-12C 

BORE 

cso 

24DMP 

2,4.DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

2CLP 

2-CHU)ROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

5.0 

BRB.94-12C 

BORE 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

BRB.94-12C 

BORE 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg^g 

5.0 

R 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

33DCBD 

3^-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

3NANIL 

3.NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94.12C 

BORE 

cso 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

5.0 

R 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

4NANIL 

4-NnROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

5.0 

R 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

5.0 

R 

514 


515 


Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATJULES 

BRB-94-12C  BORE  CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT  0.26000000  pg/g  5.0 

BRB-94-12C  BORE  CSO  MIREX  1,1AA23^A,4,5,5,5A.5B,6-DECACH  LT  0.14000000  Mg/g  5.0 


BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

MLTHN 

MALATfflON 

LT 

0.18000000 

Mg/g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

lig/g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

fig'g 

5.0 

BRB-94.12C 

BORE 

CSO 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

(ig'g 

5.0 

BRB-94.12C 

BORE 

CSO 

NNONP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

(ig/g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Hg/g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

\ie/s 

5.0 

BRB-94.12C 

BORE 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Hg/g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

5.0 

R 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

5.0 

R 

BRB-94.12C 

BORE 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

5.0 

R 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

5.0 

R 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

5.0 

R 

BRB.94-12C 

BORE 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Hg/g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

(ig'g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

^g'g 

5.0 

BRB-94.12C 

BORE 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Mg/g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

iig'g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

Jig/g 

5.0 

BRB-94.12C 

BORE 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

(ig/g 

5.0 

BRB.94-12C 

BORE 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

Mg/g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Mg'g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Mg/g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

SUPON 

2-CHL0R0.1-(2,4-DICHIj0R0PHEN 

LT 

0.92000000 

Hg'g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Mg^g 

5.0 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

UNK637 

UNKNOWN 

3.00000000 

Hg/g 

5.0 

S 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

XJNK644 

UNKNOWN 

0.80000000 

(ig'g 

5.0 

S 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

UNK664 

UNKNOWN 

0.30000000 

Hg'g 

5.0 

S 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

UNK680 

UNKNOWN 

0.30000000 

5.0 

S 

BRB-94-12C 

BORE 

CSO 

UNK680 

UNKNOWN 

0.30000000 

Hg'g 

5.0 

D 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

123TCB 

1^,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

UDCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

Mg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Mg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

13DNB 

1,3-DINnROBENZENE 

ND 

0.63000000 

fig/g 

3.0 

R 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Mg^g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

Hg'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

Hg/g 

3.0 

BRB.94-14A 

BORE 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

Hg/g 

3.0 

BRB>94-14A 

BORE 

CSO 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

Hg/g 

3.0 
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Site 

Media 

Meas 

Unit 

Fla^ 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value 

Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

(‘©'g 

3.0 

R 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

Mg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

l‘©'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

Mg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

Mg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Hg'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

•‘g'g 

3.0 

R 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

4MP 

4.METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

Mg'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

4NANIL 

4-NrrROANILlNE 

ND 

3.10000000 

Mg^g 

3.0 

R 

BRB.94.14A 

BORE 

cso 

4NP 

4.NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

vstz 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Mg'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

H©'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

vzl% 

3.0 

R 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

^g/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

vz/% 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

vz/z 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

v-ziz 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

v-ziz 

3.0 

BIUB-94-14A 

BORE 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

vziz 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

vziz 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

vz/z 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

V^Z 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

vziz 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZ  YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

ftg'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

vztz 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

BENZED 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

vzfz 

3.0 

R 

BR&-94-14A 

BORE 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

vz/z 

3.0 

R 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

vz/z 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

vz/z 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Mg'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

vziz 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

vzfz 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

vz/z 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

vz/z 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

vzIz 

3.0 

BRB-94.14A 

BORE 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

vzIz 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

vzJz 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

flg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

ne'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

DBCP 

DDBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Mg/g 

3.0 

BRB-94.14A 

BORE 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

zzlz 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

vziz 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

vz/z 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

vziz 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

vziz 

3.0 

Data 

Qoal 
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Site  Media 

Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOIIATIIJES 


BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

DITH 

DnHIANE 

LT 

0.06500000 

ng/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

ng'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

F&'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

Pg'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

Pg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Pg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Pg'g 

3.0 

R 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pg/g 

3.0 

R 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

pg^g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Pg^g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Pg'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1^^-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Pg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Pg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Pg/g 

3.0 

R 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

LDSr 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Pg'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

MIREX 

1,1A2.2,3^A4,5,5,5A5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

Pg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

Pg^g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Pg'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Pg'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

NNDME 

N-NTIROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Pg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

NNDPA 

N-NTIROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

Pg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

PCB016 

PCB 1016 

LT 

0.32000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

3.0 

R 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

3.0 

R 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

3.0 

R 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

3.0 

R 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

3.0 

R 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

PPD0D 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPIIENYL>l, 

LT 

0.06800000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l. 

LT 

0.10000000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg'g 

3.0 

BRB-94~14A 

BORE 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-14A 

BORE 

CSO 

UNK644 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

3.0 

S 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

123TCB 

1.2>TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

124TCB 

1.2.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

12DCLB 

1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

12DPH 

1.2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg'g 

5.0 
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She  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 


BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Mg'g 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Mg/g 

5,0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHIjOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

fig'g 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

H§/g 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

vs/s 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

(ig'g 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

Jig'g 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

vs/e. 

5.0 

BRB-94.14B 

BORE 

CSO 

24DNT 

2,4-DrNITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

ng^g 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

(Ig/g 

5.0 

BRB-94.14B 

BORE 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

Mg'g 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

Mg'g 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Mg/g 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

vziz 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

vs/z 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

3NANIL 

S-NTTROANILINE 

LT 

3.00000000 

zz/z 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

zz/z 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

ng/g 

5.0 

BRB-94.14B 

BORE 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

zz/z 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

ng'g 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

vz/z 

5.0 

BRB-94.14B 

BORE 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

flg/g 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

vz/z 

5,0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

zziz 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

vzlz 

5.0 

BRB-94.14B 

BORE 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Hg/g 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

(Ig'g 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Hg'g 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

zz/z 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

vz/z 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

vziz 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

zziz 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

zziz 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

zz/z 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

zziz 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ  YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

zz/z 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

zz/z 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

zz/z 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

zzIz 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

zz/z 

5.0 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

zz/z 

5.0 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  IIRIData 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Mcas  Unit  Flag  Data 

Bool  Value  Mcas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94.14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94.14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94.14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BZALC 

CHRY 

CL6BZ 

CL6CP 

CL6ET 

CLDAN 

CPMS 

CPMSO 

CPMS02 

DBAHA 

DBCP 

DBHC 

DBZFU 

DCPD 

DDVP 

DEP 

DITH 

DLDRN 

DMP 

DNBP 

DNOP 

ENDRN 

ENDRN 

ENDRN 

ESFS04 

FAMPH 

FANT 

FLRENE 

HCBD 

HPCL 

HPCLE 

ICDPYR 

ISODR 

ISOPHR 

KEP 

LIN 

MEXCL 

MIREX 

MLTHN 

NAP 

NB 

NNDME 

NNDNP 

NNDPA 

OXAT 

PCB016 

PCB221 

PCB232 

PCB242 

PCB248 

PCB254 

PCB260 


BENZYL  ALCOHOL  LT 

CHRYSENE  LT 

HEXACHLOROBENZENE  LT 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN  LT 
HEXACHLOROETHANE  LT 

CHLORDANE  LT 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  LT 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  LT 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  LT 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE  LT 

DIBROMOCHLOROPROPANE  LT 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 
DIBENZOFURAN  LT 

DICYCLOPENTADIENE  LT 

VAPONA  LT 

DIETHYL  PHTHAL ATE  LT 

DITHIANE  LT 

DIELDRIN  LT 

DIMETHYL  PHTHALATE  LT 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE  LT 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE  LT 

ENDRIN  LT 

ENDRIN  ALDEHYDE  LT 

ENDRIN  KETONE  ND 

ENDOSULFAN  SULFATE  LT 

FAMOPHOS  ND 

FLUORANTHENE  LT 

FLUORENE  LT 

HEXACHLOROBUTADIENE  LT 

HEPTACHLOR  LT 

HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE  LT 

ISODRIN  LT 

ISOPHORONE  LT 

KEPONE  ND 

LINDANE  LT 

METHOXYCHLOR  LT 

1,1A^,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH  LT 
MALATHION  LT 

NAPHTHALENE  LT 

NITROBENZENE  LT 

N->nTROSODIMETHYLAMINE  LT 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE  LT 
N-NTTROSO  DPHENYLAMINE  LT 

1,4-OXATHIANE  LT 

PCB 1016  LT 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  NE 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  NE 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  NE 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  NE 

PCB  1260  LT 


LT 

0.03200000 

\isfs 

5.0 

LT 

0.03200000 

Mg's 

5.0 

LT 

0.08000000 

5.0 

LT 

0.52000000 

^g/g 

5.0 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

5.0 

LT 

0.68000000 

5.0 

LT 

0.09700000 

Hg/g 

5.0 

LT 

0.32000000 

Hg'g 

5.0 

LT 

0.06600000 

(ig'g 

5.0 

LT 

0.31000000 

Hg/g 

5.0 

LT 

0.07100000 

^g/g 

5,0 

LT 

0.21000000 

Hg/g 

5.0 

LT 

0.38000000 

Hg/g 

5.0 

LT 

0.57000000 

Hg/g 

5.0 

LT 

0.06800000 

fig'g 

5.0 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

5.0 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

5.0 

LT 

0.07900000 

Jig^g 

5.0 

LT 

0.06300000 

t»g/g 

5.0 

LT 

1.30000000 

lig'g 

5.0 

LT 

0.23000000 

Hg/g 

5.0 

LT 

1.30000000 

(ig/g 

5.0 

LT 

1.80000000 

»ig/g 

5.0 

ND 

0.28000000 

Hg'g 

5.0 

LT 

1.20000000 

(ig/g 

5.0 

ND 

1.30000000 

Hg^g 

5.0 

LT 

0.03200000 

^g/g 

5.0 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

5.0 

LT 

0.97000000 

jig/g 

5.0 

LT 

0.24000000 

V^% 

5.0 

LT 

0.48000000 

Hg/g 

5.0 

LT 

2.40000000 

Hg/g 

5.0 

LT 

0.48000000 

fig/g 

5.0 

LT 

0.39000000 

Hg/g 

5.0 

ND 

1.30000000 

fig/g 

5.0 

LT 

0.10000000 

5.0 

LT 

0.26000000 

5.0 

LT 

0.14000000 

Mg/g 

5.0 

LT 

0.18000000 

^g/g 

5.0 

LT 

0.74000000 

v^z/z 

5.0 

LT 

1.80000000 

\islz 

5.0 

LT 

0.46000000 

Hg/g 

5.0 

LT 

1.10000000 

tig/g 

5.0 

LT 

0.29000000 

jig/g 

5.0 

LT 

0.07500000 

v^z/z 

5.0 

LT 

0.32000000 

v-ziz 

5.0 

ND 

0.32000000 

^g^g 

5.0 

ND 

0.32000000 

Hg'g 

5.0 

ND 

0.32000000 

vdz 

5.0 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

5,0 

ND 

0.32000000 

v-ztz 

5.0 

LT 

0.79000000 

(Ig/g 

5.0 
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Site  ID 


Site 

Type 


Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU23)  Phase  lIJRI  Data 


Media 

Type 


Test  Name 


Meas 

Bool 


Value 


Untt 

Meas 


Flag  Data 

Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATn.FS 

PCB262 
PCP 
PHANT 
PHENO 
PPDDD 
PPDDE 
PPDDT 
PRTHN 
PYR 
SUPON 
•DCPHE 

123TCB 
124TCB 
12DCLB 
12DPH 
13DCLB 
13DNB 
14DCLB 
236TCP 
245TCP 
246TCP 
24DCU> 
24DMP 
24DNP 
24DNT 
26DNA 
26DNT 
2CLP 
2CNAP 
2MNAP 
2MP 
2NANIL 
2NP 

33DCBD 
35DNA 
3NANIL 
3NT 
46DN2C 
4BRPPE 
4CANIL 
4CUC 
4CLPPE 
4MP 
4NANIL 
4NP 
ABHC 
AENSLF 
ALDRN 
ANAPN 
ANAPY 
ANIL 
ANTRC 


BRB-94-14B 

BORE 

:  CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

:  CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-14B 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BR&-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BRB-94-1SA 

BORE  ' 

CSO 

BRB-94-15A 

BORE  < 

CSO 

BRB-94-15A  BORE  CSO 
BRB-94-15A  BORE  CSO 
BRB-94-15A  BORE  CSO 


PCB 1262  LX 

PENTACHLOROPHENOL  LT 

PHENANTHRENE  LX 

PHENOL  LX 

2.2. BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,  LX 

2.2. BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  LX 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  LX 
PARAXHION  LX 

PYRENE  LX 

2-CHLORO-l-<2,4-DICHLOROPHEN  LX 
XOXAPHENE  LX 

1,23-XRICHLOROBENZENE  LX 

1,2,4-XRICHLOROBENZENE  LX 

1.2- DICHLOROBENZENE  LX 

1.2- DIPHENYLHYDRAZINE  LX 

1.3- DICHLOROBENZENE  LX 

l^-DINIXROBENZENE 

1.4- DICHLOROBENZENE 
2,3,6-XRICHLOROPHENOL 

2.4.5- XRICHLOROPHENOL 

2.4.6- XRICHLOROPHENOL 

2.4- DICHLOROPHENOL 

2.4- DIMEXHYLPHENOL 

2.4- DINrrROPHENOL 

2.4- DINrrROXOLUENE 

2.6- DINIXROANILINE 

2.6- DINrrROXOLUENE 
2-CHLOROPHENOL 
2-CHLORONAPHXHALENE 
2-MEXHYLNAPHXHALENE 
2-MEXHYLPHENOL 
2-NrrROANILINE 

2- NrrROPHENOL 
3,3-CICHLOROBENZIDINE 

3.5- DINIXROANILINE 

3- NrrROANILINE 

3- NIXROXOLUENE 

4.6- DINrrRO-2-CRESOL 

4- BROMOPHENYLPHENYL  EXHER  LX 
4-CHLOROANILINE 
4-CHLORO-3-CRESOL 
4-CHLOROPHENYLPHENYL 
4-MEXHYLPHENOL 
4-NrrROANILINE 
4-NrrROPHENOL 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LX 
ALPHA-ENDOSULFAN 
ALDRIN 

ACENEPHXHENE 
ACENAPHXHYLENE 
ANILINE 
ANTHRACENE 


6.30000000  }ig/g  5.0 

0.76000000  pg/g  5.0 

0.03200000  pg/g  5.0 

0.05200000  pg/g  5.0 

0.06400000  pg^g  5.0 

0.06SOOOOO  pg^g  5.0 

0.10000000  pg/g  5.0 

1.70000000  pg/g  5,0 

0.08300000  pg/g  5.0 

0.92000000  pg/g  5.0 

12.00000000  pg/g  5.0 

0.03200000  pg/g  3.0 

0.22000000  pg/g  3.0 

0.04200000  pg/g  3.0 

0.52000000  pg/g  3.0 

0.04200000  pg/g  3.0 


ND 

0.63000000  pg/g 

3.0 

LX 

0.03400000  pg/g 

3.0 

LX 

0.62000000  pg/g 

3.0 

LX 

0.49000000  pg/g 

3.0 

LX 

0.06100000  pg/g 

3.0 

LX 

0.06500000  pg/g 

3.0 

LX 

3.00000000  pg/g 

3.0 

LX 

4.70000000  pg/g 

3.0 

LX 

1.40000000  pg/g 

3.0 

LX 

0.57000000  pg/g 

3.0 

LX 

0.32000000  pg/g 

3.0 

LX 

0.05500000  pg/g 

3.0 

LX 

0.24000000  pg/g 

3.0 

LX 

0.03200000  pg/g 

3.0 

LX 

0.09800000  tigfg 

3.0 

ND 

3.10000000  pg/g 

3.0 

LX 

1.10000000  pg/g 

3.0 

LX 

1.60000000  pg/g 

3.0 

LX 

1.60000000  pg/g 

3.0 

LX 

3.00000000  pg/g 

3.0 

LX 

0.34000000  pg/g 

3.0 

LX 

0.80000000  pg/g 

3.0 

LX 

0.04100000  pg/g 

3.0 

ND 

0.63000000  pg/g 

3.0 

LX 

0.93000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.17000000  pg/g 

3.0 

LX 

0.24000000  pg/g 

3.0 

ND 

3.10000000  pg/g 

3.0 

LX 

3.30000000  pg/g 

3.0 

LX 

1.30000000  pg/g 

3.0 

LX 

0.40000000  pg/g 

3.0 

LX 

1.30000000  pg/g 

3.0 

LX 

0.04100000  pg/g 

3.0 

LX 

0.03300000  pg/g 

3.0 

ND 

0.13000000  pg/g 

3.0 

LX 

0.71000000  pg/g 

3.0 

R 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 

She  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

She  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

ng/g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

ns^g 

3,0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

(ig^g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

ng'g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

ng'g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

MS'g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

fig'g 

3.0 

BRB-94.15A 

BORE 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

(ig^g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2,40000000 

Hg'g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Mg'g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Hg^g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Mg'g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

(ig'g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Mg'g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

ng/e 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

ne/s 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

Mg^g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

llg/g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

CPMS 

4<:hlorophenylmethyl 

LT 

0.09700000 

ilg/z 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

vdz 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

ng/g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0,07100000 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0,21000000 

vdz 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

fig/g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

(ig'g 

3,0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Hg'g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

ng/g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Hg'g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

ng/g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

vdz 

3.0 

BRB-94.15A 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

ng^g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

ng^g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

ng/'g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

llg'g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

flg'g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

vde. 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

^g^g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3’C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

^g'g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

(ig/g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

t*8^g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

vdz 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Hg/g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

v-tl% 

3.0 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMTV OLATILES 

BRB-94-15A 

BORE 

cso 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

pg^g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-15A 

BOm 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pe'g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg'g 

3.0 

BRB.94-15A 

BORE 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94.15A 

BORE 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pe'g 

3.0 

R 

BRB-94-15A 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

3.0 

R 

BRB-94-15A 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pe'g 

3.0 

R 

BRB-94-15A 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg^g 

3.0 

R 

BRB-94-15A 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pe'g 

3.0 

R 

BRB-94.15A 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

PS^g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pe'g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

ne/e 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pe'g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>.l, 

LT 

0.06400000 

pg^g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA<3HLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

pe'g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

pe'g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pe'g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pe'g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pe'g 

3.0 

BRB-94.15A 

BORE 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pe'g 

3.0 

BRB-94-15A 

BORE 

cso 

UNK530 

UNKNOWN 

0.30000000 

pe'g 

3.0 

S 

BRB-94»15A 

BORE 

cso 

UNK611 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

3.0 

S 

BRB-94-15A 

BORE 

cso 

UNK644 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

3.0 

S 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

123TCB 

U,3-trichlorobenzene 

LT 

0.03200000 

pe'g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

124TCB 

lJ2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pe'g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

12DCLB 

l^DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pe'g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

ne/s 

5.0 

BRB.94-15B 

BORE 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pe'g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pe'g 

5.0 

R 

BRB-94.15B 

BORE 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pe'g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pe'g 

5.0 

BRB-94.15B 

BORE 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHU)ROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pe'g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

vdz 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

5.0 

BRB-94.15B 

BORE 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94.15B 

BORE 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

26DNA 

2,6.DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

5.0 

R 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

5.0 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 

SHe  Media  Meas  Unit  Hag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000  pg^g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  pg^g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0,34000000  pg^g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

46DN2C 

4,6.DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000  pg/g 

5,0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  pg^g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000  pg^g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000  pg^g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

4NP 

4-NrmOPHENOL 

LT 

3.30000000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

ABHC 

AU>HA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  pg^g 

5.0 

BRB-94.15B 

BORE 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000  pg/g 

5.0 

BiyB-94-15B 

BORE 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ  YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

5.0 

BRB.94-15B 

BORE 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  pg'g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

0DVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  pg/g 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  pg/g 

5.0 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


SitelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Valne 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMTVOIATILES 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

ve/s. 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

vs/s 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

ENDRN 

ENDRDSr  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

vs/s 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

vs/s 

5.0 

R 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

ve/s 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

ve/s 

5.0 

R 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

ve/s 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

ve/s 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

vs/s 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

vs/s 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

vs/s 

5.0 

BRB-94.15B 

BORE 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

vs/s 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

vs/s 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

vs/s 

5,0 

BRB-94.15B 

BORE 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

vs/s 

5.0 

R 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

vs/s 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

vs/s 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

vs/s 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

vs/s 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

vs/s 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

vs/s 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

vs/s 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

vs/s 

5.0 

BRB-94.15B 

BORE 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

vs/s 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

vs/s 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

vs/s 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vs/s 

5.0 

R 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vs/s 

5.0 

R 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vs/s 

5.0 

R 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vs/s 

5.0 

R 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vs/s 

5.0 

R 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

vs/s 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

vs/s 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

vs/s 

5.0 

BRB.94-15B 

BORE 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

vs/s 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

vs/s 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0,06400000 

vs/s 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

v^s 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

vs/s 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

vs/s 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

vs/s 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

vs/s 

5.0 

BRB-94-15B 

BORE 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

vs/s 

5.0 

BRB-94.15B 

BORE 

cso 

UNK644 

UNKNOWN 

0,30000000 

vs/s 

5.0 

S 

BRB-94-16A 

BORE 

cso 

123TCB 

U,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

vs/s 

3.0 

BRB-94.16A 

BORE 

cso 

124TCB 

U,4-TRICHL0R0BENZENE 

LT 

0.22000000 

vs/s 

3.0 

BRB-94.I6A 

BORE 

cso 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

vs/s 

3.0 

BRB-94-16A 

BORE 

cso 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

vs/s 

3.0 

BRB-94-16A 

BORE 

cso 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

vs/s 

3.0 

BRB-94-16A 

BORE 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

vs/s 

3.0 

R 

BRB-94-16A 

BORE 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

vs/s 

3,0 
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Site  Media  Meas  Unit 

Type  Type _ Test  Name  Bool  Value  Meas  De 


Site  ID _ Type  Type _ 

Chemical  Class:  SEMIVOLATBLES 


BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

BRB.94-I6A 

BORE 

CSO 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

BRB-94.I6A 

BORE 

CSO 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

BRB-94.I6A 

BORE 

CSO 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

BRB-94-I6A 

BORE 

CSO 

BRB-94-16A 

BRB-94-16A 

BRB-94-16A 

BRB-94-16A 

BRB-94-16A 

BRB-94-16A 

BRB-94-16A 

BRB-94-16A 

BRB-94-16A 

BRB-94-16A 

BRB-94-16A 

BRB-94-16A 

BRB-94-16A 

BRB-94-16A 

BRB-94-16A 

BRB-94-16A 

BRB-94-16A 

BRB-94-16A 

BRB-94-16A 

BRB-94.I6A 


BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 


236TCP  2^,6-TRICHLOROPHENOL 
245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 
246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 
24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 
24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 
24DNP  2,4-DINITROPHENOL 
24DNT  2,4-DINITR0T0LX;ENE 
26DNA  2,6-DINITROANILINE 
26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 
2CLP  2-CHLOROPHENOL 

2CNAP  2<;hloronaphthalene 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

2MP  2-METHYLPHENOL 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

2NP  2-NrrROPHENOL 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

35DNA  3,5-DINrrROANE.INE 

3NANIL  3-NITROANILINE 

3NT  S-NTTROTOLUENE 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

4CL3C  4-CHIORO-3<:RESOL 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL 

4MP  4-ME’mYLPHENOL 

4NANIL  4-NITROANILINE 

4NP  4-NrrROPHENOL 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ALDRN  ALDRIN 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ANIL  ANILINE 

ANTRC  ANTHRACENE 

ATZ  ATRAZINE 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 
B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 
B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 
BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 
BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
BENZED  BENZIDINE 
BENZO  BENZOIC  ACID 
BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 
BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 
BZALC  BENZYL  ALCOHOL 
CHRY  CHRYSENE 
CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 


ATZ 

B2CEX 

B2CIPE 


BAPYR 

BBFAN 

BBHC 

BBZP 


Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

LT 

0.62000000  jiig^g 

3.0 

LT 

0.49000000  ^g/g 

3.0 

LT 

0.06100000  fig/g 

3.0 

LT 

0.06500000  pg^g 

3.0 

LT 

3.00000000  ^g/g 

3.0 

LT 

4.70000000  pg^g 

3.0 

LT 

1.40000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.57000000  pg^g 

3.0 

LT 

0.32000000  pg^g 

3.0 

LT 

0.05500000  pg^g 

3.0 

LT 

0.24000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.03200000  pg^g 

3.0 

LT 

0.09800000  pg/g 

3.0 

ND 

3.10000000  pg^g 

3.0 

LT 

1.10000000  pg/g 

3.0 

LT 

1.60000000  fig/g 

3.0 

LT 

1.60000000  pg/g 

3,0 

LT 

3.00000000  pg/g 

3.0 

LT 

0,34000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.80000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.04100000  pg/g 

3.0 

ND 

0.63000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.93000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.17000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.24000000  pg/g 

3.0 

ND 

3.10000000  pg/g 

3.0 

LT 

3.30000000  pg/g 

3.0 

LT 

1.30000000  pg^g 

3.0 

LT 

0.40000000  pg/g 

3.0 

LT 

1.30000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.04100000  pg/g 

3.0 

LT 

0.03300000  pg/g 

3.0 

ND 

0.13000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.71000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.06500000  pg/g 

3.0 

LT 

0,19000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.44000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.36000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.48000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.04100000  pg/g 

3.0 

LT 

1.20000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.31000000  pg/g 

3.0 

LT 

1.30000000  pg/g 

3.0 

LT 

1.80000000  pg/g 

3.0 

LT 

2.40000000  pg/g 

3.0 

ND 

0.13000000  pg/g 

3.0 

ND 

3.10000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.18000000  pg/g 

3.0 

LT 

0,13000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.03200000  pg/g 

3.0 

LT 

0.03200000  pg/g 

3.0 

LT 

0.08000000  f^g 

3.0 

Flag  Data 

Code  Qual 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  Media  Meas  Unit 

T^pe  Tj'pe _  TestName  Bool  Vahie  Adeas  Bent 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRB-94-16A  BORE  CSO  CL6CP 

BRB-94-16A  BORE  CSO  CL6ET 

BRB-94-16A  BORE  CSO  CLDAN 

BRB-94-16A  BORE  CSO  CPMS 

BRB-94-16A  BORE  CSO  CPMSO 

BRB-94-16A  BORE  CSO  CPMS02 
BRB-94-16A  BORE  CSO  DBAHA 

3RB-94-16A  BORE  CSO  DBCP 

8RB-94-16A  BORE  CSO  DBHC 

BRB-94-16A  BORE  CSO  DBZFU 

3RB-94-16A  BORE  CSO  DCPD 

8RB-94-16A  BORE  CSO  DDVP 

3RB-94-16A  BORE  CSO  DEP 

3RB-94-16A  BORE  CSO  DITH 

JRB-94-16A  BORE  CSO  DLDRN 

3RB-94-16A  BORE  CSO  BMP 

JRB-94-16A  BORE  CSO  DNBP 

iRB-94-16A  BORE  CSO  DNOP 

5RB-94-16A  BORE  CSO  ENDRN 

JRB-94-16A  BORE  CSO  ENDRN 

5RB-94-16A  BORE  CSO  ENDRN 

JRB-94-16A  BORE  CSO  ESFS04 

5RB-94-16A  BORE  CSO  FAMPH 

5RB-94-16A  BORE  CSO  FANT 

JRB-94-16A  BORE  CSO  FLRENE 

SRB-94-16A  BORE  CSO  HCBD 

(RB-94-16A  BORE  CSO  HPCL 

iRB-94-16A  BORE  CSO  HPCLE 

!RB-94-16A  BORE  CSO  ICDPYR 

1RB-94-16A  BORE  CSO  ISODR 

tRB-94-16A  BORE  CSO  ISOPHR 

1RB-94-16A  BORE  CSO  KEP 

iRB-94-16A  BORE  CSO  UN 

IRB-94-16A  BORE  CSO  MEXCL 

IRB-94-16A  BORE  CSO  MIREX 

IRB-94-16A  BORE  CSO  MLTHN 

1RB-94-16A  BORE  CSO  NAP 

RB-94-16A  BORE  CSO  NB 

RB-94-16A  BORE  CSO  NNDME 

RB-94-16A  BORE  CSO  NNDNP 

RB-94-16A  BORE  CSO  NNDPA 

RB-94-16A  BORE  CSO  OXAT 

RB-94-16A  BORE  CSO  PCB016 

RB-94-16A  BORE  CSO  PCB221 

RB-94-16A  BORE  CSO  PCB232 

RB-94-16A  BORE  CSO  PCB242 

RB-94-16A  BORE  CSO  PCB248 

RB-94-16A  BORE  CSO  PCB254 

RB-94-16A  BORE  CSO  PCB260 

RB-94-16A  BORE  CSO  PCB262 

RB-94-16A  BORE  CSO  PCP 

RB-94-16A  BORE  CSO  PHANT 


HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

HEXACHLOROETHANE 

CHLORDANE 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 
4-CHLOROPHENYLMETHYL 
;  4-CHLOROPHENYLMETHYL 
DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 
DIBROMOCHLOROPROPANE 
DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 
DIBENZOFURAN 
DICYCLOPENTADIENE 
VAPONA 

DIETHYL  PHTHALATE 

DITHIANE 

DIELDRIN 

DIMETHYL  PHTHALATE 
DI-N-BUTYL  PHTHALATE 
DI-N-OCTYL  PHTHALATE 
ENDRIN 

ENDRIN  ALDEHYDE 
ENDRIN  KETONE 
ENDOSULFAN  SULFATE 
FAMOPHOS 
FLUORANTHENE 
FLUORENE 

HEXACHLOROBUTADIENE 

HEPTACHLOR 

HEPTACHLOREPOXTOE 

INDENO  [i;j^-C,D]  PYRENE 

ISODRIN 

ISOPHORONE 

KEPONE 

LINDANE 

METHOXYCHLOR 

1,IA2,2^,3A,4,5,5,5A5B,6-DECACH 

MALATHION 

NAPHTHALENE 

NITROBENZENE 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

N-NITROSO  diphenylamine 

1,4-OXATHIANE 

PCB  1016 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
PCB  1260 
PCB  1262 

PENTACHLOROPHENOL 

PHENANTHRENE 


Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

LT 

0.52000000  ng/g 

3.0 

LT 

1.80000000  yigig 

3.0 

LT 

0.68000000 

3.0 

LT 

0.09700000  ng^g 

3.0 

LT 

0.32000000  jig/g 

3.0 

LT 

0.06600000  jiig^g 

3.0 

LT 

0.31000000  ^g/g 

3.0 

LT 

0.07100000  fig/g 

3.0 

LT 

0.21000000  jig/g 

3.0 

LT 

0.38000000  fig^g 

3.0 

LT 

0.57000000  ^g/g 

3.0 

LT 

0.06800000  |ig/g 

3.0 

LT 

0.24000000  fig^g 

3.0 

LT 

0.06500000  ng% 

3.0 

LT 

0.07900000  fig^g 

3.0 

LT 

0.06300000  ng/g 

3.0 

LT 

1.30000000  Kg/g 

3.0 

LT 

0.23000000  ng^g 

3.0 

LT 

1.30000000  ng/g 

3.0 

LT 

1.80000000  ng/g 

3.0 

ND 

0.28000000  ^g/g 

3.0 

LT 

1.20000000  pLg/g 

3.0 

ND 

1.30000000  ^g^g 

3.0 

LT 

0.03200000  fig/g 

3.0 

LT 

0.06500000  ngffg 

3.0 

LT 

0.97000000  ng/g 

3.0 

LT 

0.24000000  pLg/g 

3.0 

LT 

0.48000000  }ig/g 

3.0 

LT 

2.40000000  fig^g 

3.0 

LT 

0.48000000  iigfg 

3.0 

LT 

0.39000000  pig/g 

3.0 

ND 

1.30000000  \ig/g 

3.0 

LT 

0.10000000  \ig/g 

3.0 

LT 

0.26000000  iiig^g 

3.0 

LT 

0.14000000  pLg/g 

3.0 

LT 

0.18000000  ng/g 

3.0 

LT 

0.74000000  ng/g 

3.0 

LT 

1.80000000  [igfg 

3.0 

LT 

0.46000000  Vig/g 

3.0 

LT 

1.10000000  ng^g 

3.0 

LT 

0.29000000  jig/g 

3.0 

LT 

0.07500000  pig/g 

3.0 

LT 

0.32000000  pLg/g 

3.0 

ND 

0.32000000  pg/g 

3.0 

ND 

0.32000000  pg/g 

3.0 

ND 

0.32000000  pg/g 

3.0 

ND 

0.32000000  pg/g 

3.0 

ND 

0.32000000  ^g^g 

3.0 

LT 

0.79000000  pig/g 

3.0 

LT 

6.30000000  iig/g 

3.0 

LT 

0.76000000  jig/g 

3.0 

LT 

0.03200000  pgfg 

3.0 

Flag  Data 


527 


Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Valne _ Meas  Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

ng^g 

3.0 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

fig's 

3.0 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

Mg's 

3.0 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

fig's 

3.0 

BRB-94.16A 

BORE 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

fig's 

3.0 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4.DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-16A 

BORE 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

fig's 

3.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

fig's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

fig's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

fig's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

12DPH 

1,2-DffHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

fig's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

ms's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

fig's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

fig's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0,62000000 

ms's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

ms's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

246TCP 

2,4,^TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

ms's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

ms's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHyLPHENOL 

LT 

3.00000000 

ms's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

24DNP 

2,4-DINnROPHENOL 

LT 

4.70000000 

ms's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

ms's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

Mg's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

ms's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0,05500000 

ms's 

5.0 

BRB-94.16B 

BORE 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

ms's 

5.0 

BRB-94.16B 

BORE 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

ms's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

ms's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

ms's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

ms's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

ms's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000 

Mg's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3,00000000 

ms's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

ms's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

ms's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

ms's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

4CANE. 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

ms's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

ms's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

ms's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

ms's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

ms's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

ms's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

ms's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

ms's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

ms's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

ms's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

ms's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

ms's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

ms's 

5.0 

BRB.94-I6B 

BORE 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

ms's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

ms's 

5,0 

BRB-94-16B 

BORE 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

ms's 

5.0 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94.I6B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94.I6B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB.94-I6B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94.I6B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BKB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 

BRB-94.I6B 

BRB-94-16B 

BRB-94-16B 


BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

BORE 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 
B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 
BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 
BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
BENZID  BENZIDINE 
BENZO  BENZOIC  ACID 
BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 
BKFAN  BENZO  \K]  FLUORANTHENE 
BZALC  BENZYL  ALCOHOL 
CHRY  CHRYSENE 
CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 
CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 
CL6ET  HEXACHLOROETHANE 
CLDAN  CHLORDANE 

CPMS  4^:hlorophenylmethyl 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL 

CPMS02  4<;HL0R0PHENYLMETHYL 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

DDVP  VAPONA 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

DITH  DrmiANE 

DLDRN  DIELDRIN 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

ENDRN  ENDRIN 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

FAMPH  FAMOPHOS 

FANT  FLUORANTHENE 

FLRENE  FLUORENE 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

HPCL  HEPTACHLOR 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ICDPYR  INDENO  [1,2.3-C,D]  PYRENE 

ISODR  ISODRIN 

ISOPHR  ISOPHORONE 

KEP  KEPONE 

LIN  LINDANE 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

MIREX  1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

MLTHN  MALATHION 

NAP  NAPHTHALENE 


Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

LT 

0.36000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.48000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.04100000  pg^g 

5.0 

LT 

1.20000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.31000000  pg^g 

5.0 

LT 

1.30000000  pg/g 

5.0 

LT 

1.80000000  pg/g 

5.0 

LT 

2.40000000  pg/g 

5.0 

ND 

0.13000000  pg/g 

5.0 

ND 

3.10000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.18000000  pg/g 

5.0 

LT 

0,13000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.03200000  pg/g 

5.0 

LT 

0.03200000  pg/g 

5.0 

LT 

0.08000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.52000000  pg/g 

5.0 

LT 

1.80000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.68000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.09700000  pg/g 

5.0 

LT 

0.32000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.06600000  pg/g 

5.0 

LT 

0.31000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.07100000  pg/g 

5.0 

LT 

0.21000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.38000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.57000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.06800000  pg/g 

5.0 

LT 

0.24000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.06500000  pg/g 

5.0 

LT 

0.07900000  pg/g 

5.0 

LT 

0.06300000  pg/g 

5.0 

LT 

1.30000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.23000000  pg/g 

5.0 

LT 

1.30000000  pg/g 

5.0 

LT 

1.80000000  pg/g 

5.0 

ND 

0.28000000  pg/g 

5.0 

LT 

1.20000000  pg/g 

5.0 

ND 

1.30000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.03200000  pg/g 

5.0 

LT 

0.06500000  pg/g 

5.0 

LT 

0.97000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.24000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.48000000  pg/g 

5.0 

LT 

2.40000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.48000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.39000000  pg/g 

5.0 

ND 

1.30000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.10000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.26000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.14000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.18000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.74000000  pg/g 

5,0 

Flag  Data 

Code  Qnal 


R 

R 


R 

R 


R 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

ng/g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYIAMINE 

LT 

0.46000000 

PS's 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg^g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

OXAT 

1,4-OXATfflANE 

LT 

0.07500000 

pg^'g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB1016 

LT 

0.32000000 

pg^g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg^g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg^g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94.16B 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-l, 

LT 

0.06800000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

PPDDT 

2;i-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>.l, 

LT 

0.10000000 

pg'g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg^g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-K2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg/g 

5.0 

BRB-94-16B 

BORE 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

5.0 

BRB.94-17A 

BORE 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg'g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0,05500000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

3.0 

BRB-94.17A 

BORE 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

3NANIL 

3-NITROANIUNE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0,04100000 

pg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

3.0 

Flag  Data 

Code  Qnal 


R 

R 

R 

R 

R 


R 


R 


R 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI Data 


Site  Media 

SiteBP _ Type  Type _ 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB.94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94.17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB.94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB.94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94.17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

4CL3C 

4CLPPE 

4MP 

4NANE. 

4NP 

ABHC 

AENSLF 

ALDKN 

ANAPN 

ANAPY 

ANIL 

ANTRC 

ATZ 

B2CEX 

B2CIPE 

B2CLEE 

B2EHP 

BAANT 

BAPYR 

BBFAN 

BBHC 

BBZP 

BENSLF 

BENZID 

BENZO 

BGHIPY 

BKFAN 

BZALC 

CHRY 

CL6BZ 

CL6CP 

CL6ET 

CLDAN 

CPMS 

CPMSO 

CPMS02 

DBAHA 

DBCP 

DBHC 

DBZFU 

DCPD 

DDVP 

DEP 

DITH 

DLDRN 

DMP 

DNBP 

DNOP 

ENDRN 

ENDRN 

ENDRN 

ESFS04 


Test  Name 


4-CHLORO-3»CRESOL 

4^HLOROPHENYLPHENYL 

4-METHYLPHENOL 

4-NnROANILINE 

4-NrrROPHENOL 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 
*  ALPHA-ENDOSULFAN 
ALDRIN 

ACENEPHTHENE 

ACENAPHTHYLENE 

ANILINE 

ANTHRACENE 

ATRAZINE 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

BENZO  [A]  PYRENE 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BUTYLBENZ  YL  PHTHALATE 

BETA-ENDOSULFAN 

BENZIDINE 

BENZOIC  ACID 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE 

BENZYL  ALCOHOL 

CHRYSENE 

HEXACHLOROBENZENE 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

HEXACHLOROETHANE 

CHLORDANE 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

DELTA-BENZENEHEXACHLOREDE 

DIBENZOFURAN 

DICYCLOPENTADIENE 

VAPONA 

DIETHYL  PHTHALATE 

DITHIANE 

DIELDRIN 

DlfdETHYL  PHTHALATE 
DI-N-BUTYL  PHTHALATE 
DI-N-OCTYL  PHTHALATE 
ENDRIN 

ENDRJN  ALDEHYDE 
ENDRIN  KETONE 
ENDOSULFAN  SULFATE 


Meas 

Bool 

Untt 

Value  Meas 

Depth 

LT 

0.93000000  nsfg 

3.0 

LT 

0.17000000 

3.0 

LT 

0.24000000  ng/g 

3.0 

ND 

3.10000000 

3.0 

LT 

3.30000000  pLg/g 

3.0 

LT 

1.30000000  \igfg 

3.0 

LT 

0.40000000  \xg/g 

3.0 

LT 

1.30000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.04100000  pg/g 

3.0 

LT 

0.03300000  ng^g 

3.0 

ND 

0.13000000  fig/g 

3.0 

LT 

0.71000000  \ig/g 

3.0 

LT 

0.06500000  iigfg 

3.0 

LT 

0,19000000  iLg/g 

3.0 

LT 

0.44000000  ^g^g 

3.0 

LT 

0.36000000  jig/g 

3.0 

LT 

0.48000000  ^g^g 

3.0 

0.14000000  |»g^g 

3.0 

LT 

1.20000000  iig/g 

3.0 

LT 

0.31000000  ng/g 

3.0 

LT 

1.30000000  (ig/g 

3.0 

LT 

1.80000000  jig/g 

3.0 

LT 

2.40000000  jig^g 

3.0 

ND 

0.13000000  ngfg 

3.0 

ND 

3.10000000  pigfg 

3.0 

LT 

0.18000000  iig/g 

3.0 

LT 

0.13000000  fig/g 

3.0 

LT 

0.03200000  pigfg 

3.0 

0.11000000  fig/g 

3.0 

LT 

0.08000000  iigfg 

3.0 

LT 

0.52000000  \igfg 

3.0 

LT 

1.80000000  pig/g 

3.0 

LT 

0.68000000  pigfg 

3.0 

LT 

0.09700000  iig/g 

3.0 

LT 

0.32000000  ]igfg 

3.0 

LT 

0.06600000  \Lg/g 

3.0 

LT 

0.31000000  iig/g 

3.0 

LT 

0.07100000  pig/g 

3.0 

LT 

0.21000000  \ig/g 

3.0 

LT 

0.38000000  fig/g 

3.0 

LT 

0.57000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.06800000  ^g^g 

3.0 

LT 

0.24000000  |ig/g 

3.0 

LT 

0.06500000  yig/g 

3.0 

LT 

0.07900000  pig/g 

3.0 

LT 

0.06300000  pg/g 

3.0 

LT 

1.30000000  pg^g 

3.0 

LT 

0.23000000  pg^g 

3.0 

LT 

1.30000000  pg/g 

3.0 

LT 

1.80000000  pg/g 

3.0 

ND 

0.28000000  pg^g 

3.0 

LT 

1.20000000  pg^g 

3.0 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II R1  Data 


SitelO 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000  ^g/g 

3.0 

R 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.16000000 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  gg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  gg/g 

3.0 

BRB-94.17A 

BORE 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ns/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0,48000000  iig/g 

3.0 

BRB-94.17A 

BORE 

cso 

ICDPYR 

.  INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  |ig/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  ngfg 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  iig/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000  ng/g 

3.0 

R 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  }ig/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  }igfg 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

MIREX 

1,1A2,2,3^A,4,5,5,5A5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000  )ig/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000  }ig/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  fig/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ng/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  ng/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  iig/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  ng/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  fig/g 

3.0 

BRB-94.17A 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  iLg/g 

3,0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  ]ig/g 

3.0 

R 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  jig/g 

3.0 

R 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  iigfg 

3.0 

R 

BRB-94.17A 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  ng/g 

3.0 

R 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  ng/g 

3.0 

R 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  \ig/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6,30000000  \ig/g 

3.0 

BRB.94-17A 

BORE 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  pLg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  \ig/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  \ig/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000  }ig/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000  jig/g 

3.0 

BRB-94.17A 

BORE 

cso 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000  fig/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  gg/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  ^g^g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-H2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000  ng/g 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

3.0 

BRB-94-17A 

BORE 

cso 

UNK639 

UNKNOWN 

0.30000000  ng^g 

3.0 

S 

BRB-94-17B 

BOm 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  \Lg/g 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  iig/g 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  iig/g 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  ^g^g 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  \igfg 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

13DNB 

1,3-DINnROBENZENE 

ND 

0.63000000  pigfg 

5.0 

R 

BRB.94.17B 

BORE 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  iig/g 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  ^gfg 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

245TCP 

2,4,5.TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  }ig/g 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  ng/g 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  )igfg 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  iigfg 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

24DNP 

2,4-DINnROPHENOL 

LT 

4.70000000  }igfg 

5.0 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

24DNT 

2,4-DINrniOTOLUENE 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANlLINE 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHrHALENE 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

35DNA 

3,5.DINrrROANILINE 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

3NANIL 

3.NrrROANILINE 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENyL  ETHER 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILlNE 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

ANIL 

ANILINE 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

BRB-94-17B 

BOIUE 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

BKFAN 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

CLSBZ 

HEXACHLOROBENZENE 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

BRB-94-17B 

BORE 

cso 

CPMS02 

4UHL0R0PHENYLMETHYL 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

LT 

L40000000  Hg/g 

5.0 

LT 

0.57000000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.32000000  jig/g 

5.0 

LT 

0.05500000  fig/g 

5.0 

LT 

0.24000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.03200000  fig/g 

5.0 

LT 

0.09800000  fig/^g 

5.0 

ND 

3.10000000  ^g^g 

5.0 

LT 

1.10000000  Mg/g 

5.0 

LT 

1.60000000  Kg^g 

5.0 

LT 

1.60000000  fig/g 

5.0 

LT 

3.00000000  |ng/g 

5.0 

LT 

0.34000000  fig^g 

5.0 

LT 

0.80000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.04100000  ng^g 

5.0 

ND 

0.63000000  jig^g 

5.0 

LT 

0.93000000  (ig^g 

5.0 

LT 

0.17000000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.24000000  ng/g 

5.0 

ND 

3.10000000  Mg'g 

5.0 

LT 

3.30000000  jig/g 

5.0 

LT 

1.30000000  fig^g 

5.0 

LT 

0.40000000  jig/g 

5.0 

LT 

1.30000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.04100000  Mg^g 

5.0 

LT 

0.03300000  yig/z 

5.0 

ND 

0.13000000  Hg^g 

5.0 

LT 

0.71000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.06500000  ng/g 

5.0 

LT 

0.19000000  jig^g 

5.0 

LT 

0.44000000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.36000000  ^g^g 

5.0 

LT 

0.48000000  ^g^g 

5.0 

LT 

0,04100000  ng^g 

5.0 

LT 

1.20000000  ng^g 

5.0 

LT 

0.31000000  fig^g 

5.0 

LT 

1.30000000  ng^g 

5.0 

LT 

1.80000000  fig^g 

5.0 

LT 

2.40000000  ng^g 

5.0 

ND 

0.13000000  ^g^g 

5.0 

ND 

3.10000000  ng^g 

5.0 

LT 

0.18000000  ^ig/g 

5.0 

LT 

0.13000000  jig^g 

5.0 

LT 

0.03200000  ng/g 

5.0 

LT 

0.03200000  fig/g 

5.0 

LT 

0.08000000  jig^g 

5.0 

LT 

0.52000000  ^g/g 

5.0 

LT 

1.80000000  Mg^g 

5.0 

LT 

0.68000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.09700000  ^g^g 

5.0 

LT 

0,32000000  ng^g 

5.0 

LT 

0.06600000  fig/g 

5.0 

Flag 

Code 


R 


R 


R 


R 


R 

R 


Data 

Qnal 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLAXILES 


BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

DBCP 

DEBROMOCHLOROPROPANE 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

DITH 

DmHANE 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

BRB-94.17B 

BORE 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1^3-C,D]  PYRENE 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

BRB-94.17B 

BORE 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

KEP 

KEPONE 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

LIN 

LINDANE 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

BRB-94.17B 

BORE 

CSO 

MIREX 

I,1A^2^.3A4,5,5,5A5R6-DECACH 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

PCB016 

PCB 1016 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-l. 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l. 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l. 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.31000000 

(ig'g 

5.0 

LT 

0.07100000 

PS'S 

5.0 

LT 

0.21000000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.38000000 

pg'g 

5.0 

LT 

0.57000000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.06800000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.24000000 

pg'g 

5.0 

LT 

0.06500000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.07900000 

pg/g 

5.0 

LT 

0,06300000 

pg/g 

5.0 

LT 

1.30000000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.23000000 

pg/g 

5.0 

LT 

1.30000000 

pg'g 

5.0 

LT 

1.80000000 

pg/g 

5.0 

ND 

0.28000000 

pg/g 

5.0 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

ND 

1.30000000 

pg'g 

5.0 

0,05400000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.06500000 

pg'g 

5.0 

LT 

0,97000000 

pg'g 

5.0 

LT 

0.24000000 

pg'g 

5.0 

LT 

0.48000000 

pg/g 

5.0 

LT 

2.40000000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.48000000 

pg'g 

5.0 

LT 

0.39000000 

pg/g 

5.0 

ND 

1.30000000 

pg'g 

5.0 

LT 

0,10000000 

pg/g 

5,0 

LT 

0.26000000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.14000000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.18000000 

pg'g 

5.0 

LT 

0.74000000 

pg/g 

5.0 

LT 

1.80000000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.46000000 

pg/g 

5.0 

LT 

1.10000000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.29000000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.07500000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

ND 

0.32000000 

pg'g 

5.0 

ND 

032000000 

pg'g 

5.0 

ND 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

ND 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

ND 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.79000000 

pg/g 

5.0 

LT 

6.30000000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.76000000 

pg'g 

5.0 

LT 

0.03200000 

pg'g 

5.0 

LT 

0.05200000 

pg'g 

5.0 

LT 

0.06400000 

pg'g 

5.0 

LT 

0,06800000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.10000000 

pg/g 

5.0 

LT 

1.70000000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.08300000 

pg/g 

5.0 

R 

R 


R 


R 

R 

R 

R 

R 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

SUPON 

2-CHL0R0-1-(2,4-DICHL0R0PHEN 

LT 

0.92000000 

Hg'g 

5.0 

BRB-94-17B 

BORE 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Hg/g 

5.0 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

lig/S 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

tig/S 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Hg/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

(ig'g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

ne/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

iig/S 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

t^g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

Mg/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

Hg/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

fifing 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

»glg 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

vg/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

»glg 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

fig/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

Uglg 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

iiglg 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

v%/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

iig/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

iig/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

iglg 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

fgig 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

rgig 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

(tg/'g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

ig/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000 

ftgig 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

iiglg 

0.5 

BRP.94^1A 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRa242RESOL 

LT 

0.80000000 

vg/g 

0.5 

BRP-9401A 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

vg/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

gg/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

vgtg 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

vg/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

fig'g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

vg/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

vg/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

v^g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

vg/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

vg/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

vg/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

vg/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

vg/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

vg/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZnSfE 

LT 

0.06500000 

vg/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

vg/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

B2aPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

vg/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

vg/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

vg/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

vg/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

vg/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

vg/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

vg/g 

0.5 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRP-94^1A 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

^s/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

BENZED 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

vd% 

0.5 

BRP-94^1A 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Hg/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Mg's 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

(ig'g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

vdz 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

Hg/g 

0.5 

BRP-94^1A 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

vdz 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

Hg'g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

fig/g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

^g/'g 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

vdz 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

^g/g 

0.5 

BRP-94^1A 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

fig's 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

fig's 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

fig's 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

fig's 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

DITH 

DmnANE 

LT 

0.06500000 

fig's 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

fig's 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

fig's 

0.5 

BRP-94^1A 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

fig's 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

fig's 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

fig's 

0,5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

fig's 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

fig's 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

fig's 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

fig's 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

fig's 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

fig's 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

fig's 

0,5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

fig's 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

fig's 

0.5 

BRP.94-OIA 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

fig's 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0,48000000 

fig's 

0,5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

fig's 

0.5 

BRP-94^1A 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

fig's 

0.5 

BRP-94^1A 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

fig's 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

fig's 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

MIREX 

l,lA2;2,3,3A,4,5,5,5A,5a6-DECACH 

LT 

0.14000000 

fig's 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

fig's 

0.5 

BRP-94^1A 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

fig's 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

fig's 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

fig's 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

fig's 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

fig's 

0.5 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

fig's 

0.5 

BRP.94-OIA 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB 1016 

LT 

0.32000000 

fig's 

0.5 
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Bomb  cmd  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit 

Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth 


Flag 

Code 


Chemical  Class:  SEMIV OLATlLES 


BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

BRP-94^1A 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2;2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2;2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l. 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATmON 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHL0R0-1-(2,4-DICHL0R0PHEN 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

UNK624 

UNKNOWN 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

IJNK640 

UNKNOWN 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

UNK650 

UNKNOWN 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

XJNK662 

UNKNOWN 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

UNK673 

UNKNOWN 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

UNK678 

UNKNOWN 

BRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

UNK679 

UNKNOWN 

BRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

123TCB 

u,3>trichlorobenzene 

BRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1^,4-TRICHLOROBENZENE 

BRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

l^DICHLOROBENZENE 

BRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

BRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

1.3-DICHLOROBENZENE 

BRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DlNrrROBENZENE 

BRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

BRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

BRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

BRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

BRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

BRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

BRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

BRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

BRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2.6-DINITROANILINE 

BRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

BRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

BRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

BRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

BRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

BRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NnROANILINE 

BRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

BRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

BRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

BRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

BRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

BRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

BRP-94^1B 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.32000000 

0.5 

R 

ND 

0.32000000  fig^g 

0.5 

R 

ND 

0.32000000  [LzfZ 

0.5 

R 

ND 

0.32000000  fig/g 

0.5 

R 

ND 

0.32000000  ftg^g 

0.5 

R 

LT 

0.79000000  fig^g 

0.5 

LT 

6.30000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.76000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.03200000  fig/g 

0.5 

LT 

0.05200000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.06400000  jig/g 

0.5 

LT 

0.06800000  |xg^g 

0.5 

LT 

0.10000000  ng^g 

0.5 

LT 

1.70000000  ng^g 

0.5 

LT 

0.08300000  ^ig^g 

0.5 

LT 

0.92000000  Mg/g 

0.5 

LT 

12.00000000  jig^g 

0.5 

0.30000000  fig/'g 

0.5 

S 

1.00000000  lig^g 

0.5 

s 

0.80000000  ^g^g 

0.5 

s 

1.00000000  ng^g 

0.5 

s 

0.30000000  ng^g 

0.5 

s 

0.40000000  Iitg^g 

0.5 

s 

0.50000000  fig/g 

0.5 

s 

LT 

0.03200000  fi^g 

3.0 

LT 

0.22000000  ^ig/g 

3.0 

LT 

0.04200000  fig^g 

3.0 

LT 

0.52000000  ^g/g 

3.0 

LT 

0.04200000  ^g^g 

3.0 

ND 

0.63000000  ng/^g 

3.0 

R 

LT 

0.03400000  fig^g 

3.0 

LT 

0.62000000  ng^g 

3.0 

LT 

0.49000000  fig^g 

3.0 

LT 

0.06100000  jAg^g 

3.0 

LT 

0.06500000  Mg^g 

3.0 

LT 

3.00000000  ng/g 

3.0 

LT 

4.70000000  jug/g 

3.0 

LT 

1.40000000  ng/g 

3.0 

LT 

0.57000000  ^ig/g 

3.0 

LT 

0.32000000  jig^g 

3.0 

LT 

0.05500000  ng/g 

3.0 

LT 

0.24000000  jLig/g 

3.0 

LT 

0.03200000  jig/g 

3.0 

LT 

0.09800000  ng/g 

3.0 

ND 

3.10000000  >ig/g 

3.0 

R 

LT 

I.IOOOOOOO  ng/g 

3.0 

LT 

1.60000000  ng^g 

3.0 

LT 

1.60000000  jAg/g 

3.0 

LT 

3.00000000  ^g^g 

3.0 

LT 

0.34000000  ixg/g 

3.0 

LT 

0.80000000  fig/g 

3.0 

LT 

0.04100000  jig/g 

3.0 

Data 

Qoal 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II JU  Data _ 

She  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahic  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4^HLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

(ig/g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHyLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NrrROANIUNE 

ND 

3.10000000 

pg^g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0,40000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

ng/g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg^g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg^g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

3.0 

BR?-944)1B 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A] ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYEENE 

LT 

1.20000000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G.ILI]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [KJ  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.06600000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

3.0 

BRP-94^1B 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

CPMSO 

«HLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0,57000000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0,06800000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

DEP 

DIEnrYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

DITH 

DmHANE 

LT 

0.06500000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg'g 

3.0 

BRP.94-OIB 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-01B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg'g 

3.0 
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BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

Fg/g 

5.0 

BRP-94^1C 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHyLPHENOL 

LT 

3.00000000 

(ig'g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

Mg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOUJENE 

LT 

1.40000000 

Hg/g 

5,0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

iig/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHIX)ROPHENOL 

LT 

0.05500000 

Hg'g 

5.0 

BRP.94-OIC 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHIjORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

PS^E 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg'g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NlTROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

4CANIL 

44:hloroaniline 

ND 

0.63000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

5,0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

5.0 

BRP.94-OIC 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg'g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  CZ-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

BENZm 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94^1C 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.04600000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

pg/g 

5.0 
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BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

iig/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

5.0 

BRP.94-OIC 

EXCV 

cso 

CPMS 

4<:HIX)R0PHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

5.0 

BRP.94-OIC 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMEraYL 

LT 

0.32000000 

v^% 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHyL 

LT 

0.06600000 

iig/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

(ig/g 

5.0 

BRP-944)1C 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

^gl'g 

5.0 

BRP-94^1C 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0J21000000 

(tg/g 

5.0 

BRP-94^1C 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

038000000 

{ig/g 

5.0 

BRP-94^1C 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Mg'g 

5.0 

BRP-944)1C 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Hg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

034000000 

^g/g 

5.0 

BRP-94^IC 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Mgi'g 

5.0 

BRP.94-OIC 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Hg^g 

5.0 

BRP-944)1C 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Mg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

UOOOOOOO 

fig/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

^g/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

fig'g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

V-tl% 

5.0 

BRP-944)1C 

EXCV 

cso 

ESFS04 

endosulfan  sulfate 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

5.0 

BRP-94^1C 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Mg^g 

5.0 

BRP-94^1C 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

iig/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

FLRENE 

fluorene 

LT 

0.06500000 

itg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

HCBD 

hexachlorobutadiene 

LT 

0.97000000 

^»'g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

HPCL 

heptachlor 

LT 

0.24000000 

(ig/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

HPCLE 

heftachlorepoxide 

LT 

0.48000000 

iig/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  PYRENE 

LT 

2.40000000 

(ig/g 

5.0 

BRP-944)1C 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

5.0 

BRP-944)1C 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

isophorone 

LT 

0.39000000 

^g/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

(tg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

|»g/g 

5.0 

BRP.94^1C 

EXCV 

cso 

MEXCL 

methoxychlor 

LT 

0.26000000 

iig'g 

5.0 

BRP-9401C 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A2A33A4.5,5.5A5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

Jig/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

Jigf'g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

n/t 

5.0 

BRP-94^1C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

He's 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

He's 

5.0 

BRP-944)1C 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

He's 

5.0 

BRP-944)1C 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

He's 

5.0 

BRP.94-OIC 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

ns's 

5.0 

BRP-9401C 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

032000000 

He's 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

032000000 

He's 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

032000000 

He's 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

032000000 

ns's 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

032000000 

ns's 

5.0 

BRF-94-01C 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

He's 

5.0 

BRP-94^1C 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

He's 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

He's 

5.0 

BRP-94^1C 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

He's 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

He's 

5.0 
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BR?-94^1C 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l. 

LT 

0.06400000 

fig/g 

5.0 

BRP-9«1C 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

Kfe 

5.0 

BRP.94-OIC 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

O.IOOOOOOO 

ne/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATfflON 

LT 

1.70000000 

jxg/e 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

jig/e 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

ne/s 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

ns/g 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

LINK610 

UNKNOWN 

0.40000000 

tigfg 

5.0 

BRP-94-01C 

EXCV 

cso 

UNK641 

UNKNOWN 

0.70000000 

Hg/g 

5.0 

BRP-94^3A 

EXCV 

cso 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

iigfg 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

Ug/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

ngfg 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0,52000000 

flg/g 

0.5 

BRP-94^3A 

EXCV 

cso 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

ngfg 

0.5 

BRP-9«3A 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINrrROBENZENE 

ND 

0.63000000 

llg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

14DCLB 

l,4.DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

tlgfg 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

tlgfg 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

ng/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

24«TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

tigfg 

0.5 

BRP«94-03A 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

}igfg 

0.5 

BRP-94^3A 

EXCV 

cso 

24DMP 

X4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

llg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

llg/g 

0.5 

BRP-94^3A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

llg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

llg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

llg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

llg/g 

0,5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Itg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

llg/g 

0.5 

BRP-94^3A 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

llg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NITROANIUNE 

ND 

3.10000000 

llg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

vg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

llg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000 

llg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

3NANIL 

S-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

llg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

034000000 

llg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

llg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

llg/g 

0.5 

BRP-9«3A 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

llg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

llg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

llg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

llg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

Hg/g 

0,5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

llg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

130000000 

Igjg 

0.5 

BRP-94^3A 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Hg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRDSr 

LT 

1.30000000 

(ig/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Hg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0,03300000 

Hg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0,13000000 

Hg/g 

0,5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Hg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

0.5 

BRP.94-03A 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2.CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

Hg/g 

0.5 
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She  Media  Meas  Unit  Fla^  Data 
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Chemical  Class:  SEMEVOLATTLES 


BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

fig's 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

flg/g 

0.5 

BRP-944)3A 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

flg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [AJ  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

flg/g 

0.5 

BRP-94^3A 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Mg^g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

fig/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

fig'g 

0.5 

BRP-94^3A 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

(ig/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

fig'g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

fig'g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

fig'g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

fig'g 

0.5 

BRP-9«3A 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

fig/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.05300000 

fig/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

flg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

|ig/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

fig'g 

0.5 

BRP-944)3A 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

fig/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

fig'g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

fig'g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

032000000 

fig'g 

0.5 

BRP-94^3A 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4^HLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

Hgg 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

fig'g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

fig'g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

fig'g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

fig'g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0,57000000 

fig'g 

0.5 

BRP-94^3A 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

fig'g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

fig'g 

0.5 

BRP.94^3A 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

fig'g 

0.5 

BRP-94^3A 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0,07900000 

fig'g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

fig'g 

0.5 

BRP.94-03A 

EXCV 

cso 

DNBP 

DLN-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

fig'g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

fig'g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

fig'g 

0.5 

BRP-94^3A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

f^g 

0.5 

BRP.9«3A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

fig'g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

fig'g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

130000000 

fig'g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

fig'g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

fig'g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

fig'g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

fig'g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

fig'g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [U^-CJ3]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

fig'g 

0.5 

BRP.94-03A 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

^g'g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

039000000 

fig'g 

0.5 

BRP-944>3A 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

130000000 

fig'g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

fig'g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

fig'g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

MIREX 

l,lAA23^A4.5,5,5A,5a6-DECACH 

LT 

0.14000000 

fig'g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

fig'g 

0.5 

543 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flae 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATTLES 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Mg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYIAMINE 

LT 

0.46000000 

pg/g 

0.5 

BRP-9«3A 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

tig/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg/g 

0.5 

BRP-944)3A 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

pg^g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/'g 

0.5 

R 

BRP.94-03A 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0J2000000 

pg^g 

0.5 

R 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

PS'S 

0.5 

R 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pgfg 

0.5 

R 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

0.5 

BRP.9«3A 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Mg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

BRP.94-03A 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

PPDDD 

24-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1, 

LT 

0.06400000 

Pg^g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1, 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

BRP-9403A 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

PVR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-1-<2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg/g 

0.5 

BRP-9«3A 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

UNK527 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

UNK610 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

S 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

UNK641 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

UNK650 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

UNK656 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

UNK660 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

I;NK662 

UNKNOWN 

0.70000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

X;NK673 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

UNK678 

UNKNOWN 

030000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRP-94-03A 

EXCV 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

$ 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

123TCB 

l^^TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

124TCB 

1A4.TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

3.0 

BRP-9«3B 

EXCV 

cso 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

3.0 

BRP.94-03B 

EXCV 

cso 

12DPH 

U-DEPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

3.0 

BR?-94-03B 

EXCV 

cso 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

3.0 

BRP-944)3B 

EXCV 

cso 

13DNB 

u-dinitrobenzene 

ND 

0.63000000 

pg/g 

3.0 

R 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

3.0 

BRP-94^3B 

EXCV 

cso 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

245TCP 

2.4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

24CTCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94^3B 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

3.0 

BRP-944)3B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

032000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

3.0 
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Site  Media  Meas  Unit  Flat  Data 

Site  IP  Type  Type _ Teat  Name _ Bool  Vahie _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

iig/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

tig/g 

3.0 

BRP-94^3B 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3,10000000 

tig/g 

3.0 

BRP-94-a3B 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

MS'g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

33DCBD 

3^-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

^g^g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANIUNE 

LT 

1.60000000 

nefg 

3.0 

BRP-94^3B 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NITROANIUNE 

LT 

3.00000000 

tigfg 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NnROTOUJENE 

LT 

0.34000000 

fig/g 

3.0 

BRP.94-03B 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

iig/e 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0,04100000 

fig/g 

3.0 

BRP-94^3B 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANIUNE 

ND 

0.63000000 

)igfg 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

iig/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

tig/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

tig/g 

3.0 

BRP-94^3B 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4.NITROANIUNE 

ND 

3.10000000 

iig/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

fig/g 

3.0 

BRP-94^3B 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

fig/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA.ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

fig/e 

3.0 

BRP.944)3B 

EXCV 

cso 

ANAPy 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

iig/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

tig/g 

3.0 

BRP-9«3B 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

figfg 

3.0 

BRP-944)3B 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

fig/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

fig/g 

3.0 

BRP-94^3B 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Mg^g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

fig/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

fig/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

fig/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

fig/g 

3.0 

BRP-94^3B 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

031000000 

fig'g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

fig/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

fig/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

fig/g 

3.0 

BRP-94^3B 

EXCV 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

fig/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

fig/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [GJLI]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

fig/g 

3.0 

BRP-94^3B 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

fig/g 

3.0 

BRP-94^3B 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

fig/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

fig/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

fig/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0,52000000 

fig/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

fig/g 

3.0 

BRP-94^3B 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

fig/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

CPMS 

44:hlorophenylmethyl 

LT 

0.09700000 

fig/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHIX)ROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

iig/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

fig/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

fig/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

fig/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

fig/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

fig/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

fig/g 

3.0 
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Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flac 

m^jD 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value 

Meas 

Depdi 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOIATILES 

BRP-94^3B 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Mg/'g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

3.0 

BRP-94^3B 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

(ig'g 

3.0 

BRP.94^3B 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Hg/g 

3,0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

^g/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

Mg^g 

3.0 

BRP-94^3B 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

ilg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Mg/g 

3.0 

R 

BRP-94^3B 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Mg'g 

3.0 

R 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Mg/g 

3.0 

BRP.94-03B 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

velz 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Mg'g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [U3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94^3B 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Mg/g 

3.0 

R 

BRP.94-03B 

EXCV 

cso 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1AA23p3A,4,5.5,5A5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAXIINE 

LT 

0.46000000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94^3B 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODLNPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Mg/g 

3.0 

BRP.944)3B 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0,07500000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

3.0 

R 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0,32000000 

Mg/g 

3.0 

R 

BRP.94-03B 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

032000000 

Mg/g 

3.0 

R 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

032000000 

Mg/g 

3.0 

R 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

3.0 

R 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Mg'g 

3.0 

BRP.94-03B 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0,05200000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2;2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l. 

LT 

0,06400000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2^.BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94^3B 

EXCV 

cso 

PPDDT 

X2-BIS(PARA4:HL0R0PHENYL>1. 

LT 

0.10000000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94^3B 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Mg/g 

3.0 

BRF-94-03B 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0,08300000 

Mg'g 

3.0 

BRP-944}3B 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHL0R0-1-(2,4-DICHL0R0PHEN 

LT 

0.92000000 

Mg/g 

3.0 

BRF-94-03B 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

UNK544 

UNKNOWN 

0.40000000 

Mg/g 

3.0 

S 

BRP-94-03B 

EXCV 

cso 

XJNK644 

UNKNOWN 

0,60000000 

Mg/g 

3.0 

S 

BRP-9«3C 

EXCV 

cso 

123TCB 

U3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

Mg/g 

5.0 
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Site 

Media 

Meas 

Untt 

Flac 

SitelD 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value 

Meas 

Depdi 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

124TCB 

i;2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

5.0 

BRP-944)3C 

EXCV 

cso 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

(ig/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

5,0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

13DNB 

l^-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg'g 

5.0 

R 

BRP-94^3C 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

5.0 

BRP-9«3C 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,S-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

5.0 

BRP.94^3C 

EXCV 

cso 

24^P 

2.4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

24DCLP 

^4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

24DNP 

2.4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0-32000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

5.0 

BRP-94^3C 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-l^THYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

BRP-94^3C 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

5.0 

R 

BRP.94-03C 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

5.0 

BRP.94-03C 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

5.0 

BRP.94-03C 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4CHLOROANIL1NE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

5.0 

R 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

5.0 

BRP.94-03C 

EXCV 

cso 

4NANrL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

5.0 

R 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

5.0 

BRP-9-«)3C 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1-30000000 

Mg/g 

5.0 

BRP.94-03C 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

5.0 

BRP-94^3C 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

5.0 

R 

BRP.94-03C 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg/g 

5.0 

BRP-9403C 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94^3C 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94^3C 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

BEN2ID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

5.0 

R 

Date 

Qnal 


547 


Bomb  cmd  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Fla^  Data 

S8teID  TjTfie  Type  Test  Name  Bo<d  Vahie _ Meas  DepQi  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIV OLATILES 


BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

(ig/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,II  PERYLENE 

LT 

O.ISOOOOOO 

iig/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

ng^g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

MS^g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

fig/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0,08000000 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

ra/g 

5.0 

BRP-94^3C 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Mg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

CPMS 

44:hlorophenylmethyl 

LT 

0.09700000 

»zlz 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

Mg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

Mg'g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

031000000 

Mg/g 

5.0 

BRP-94^3C 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

fig/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

DBHC 

delta-benzenehexachloride 

LT 

0.21000000 

Mg's 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

Hg/g 

5.0 

BRF-94-03C 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

\ifjZ 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

(ig^g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Mg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Hg^g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0,07900000 

V^Z 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

v^zlz 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

VlzIZ 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

ng/g 

5.0 

BRP.94^C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

^zlz 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

v-ziz 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0,28000000 

tlg/g 

5.0 

BRP-94^3C 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

ng^g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Mg'g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

lig/z 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Mg/'g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

Hg/g 

5.0 

BRP-94^3C 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Mg'g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

lig/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,23-CJ)]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

vziz 

5.0 

BRP.94-03C 

EXCV 

cso 

KODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

vz/z 

5.0 

BRP.94-03C 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

vziz 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

figlZ 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

V^Z 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Hg'g 

5.0 

BRP-94^3C 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1AA2^3A.4,5^.5A^B,6.DECACH 

LT 

0,14000000 

fig'g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

vz/z 

5.0 

BRP-94^3C 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Hg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Vig/z 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

V'SiZ 

5.0 

BRP.94-03C 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Jlg'g 

5.0 

BRP-94^3C 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

ng/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4^XATHIANE 

LT 

0.07500000 

vz/z 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0,32000000 

^g^g 

5.0 

BRP-94^3C 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vziz 

5.0 

BRP.94-03C 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

032000000 

llg/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

^g'g 

5.0 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 

SHe  Media  Meas  Unit  Fla^  Data 

Site  ID  Type  Type  Test  Name  Bo<d  Vahie  Meas  Depfli  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATELES 


BRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

(ig/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

032000000 

ng/g 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

vel% 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

630000000 

vs/s 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

vs/s 

5.0 

BR?.94-03C 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

vs/s 

5.0 

BRP-94^3C 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

vs/s 

5.0 

BRP-94^3C 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2>BIS(PARA^HLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

vs/s 

5.0 

BRP-9«3C 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

vs/s 

5.0 

BRP-94^3C 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l. 

LT 

0.10000000 

vs/s 

5.0 

BRP-9«3C 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

vs/s 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

vs/s 

5.0 

BRP-9«3C 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0,92000000 

v^s 

5.0 

BRP-944)3C 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

vs/s 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

UNK644 

UNKNOWN 

0.80000000 

vs/s 

5.0 

BRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

UNK653 

UNKNOWN 

0.30000000 

vs/s 

5.0 

BRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1A3.TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

vs/s 

0.5 

BRP-944)6A 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1.2.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

vs/s 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

14-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

vs/s 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

12DPH 

1.2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

vs/s 

0.5 

BRP-94^A 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

vs/s 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

vs/s 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

v^s 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

ne'g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2.4.5.TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

vs/s 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

vWs 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

vs/s 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

vs/s 

0.5 

BRP-94^A 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2.4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

vs/s 

0.5 

BRP.9406A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2.4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

vs/s 

0.5 

BRP-94^6A 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

vs/s 

0.5 

BRP.94^6A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

vs/s 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

vs/s 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0,24000000 

vs/s 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

vs/s 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

vs/s 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

vs/s 

0.5 

BRP-9«6A 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

vs/s 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

vs/s 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000 

vs/s 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

flg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

034000000 

vs/s 

0.5 

BRP.94-06A 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4.6-DINITR0.2-CRES0L 

LT 

0.80000000 

vs/s 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

vs/s 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANIUNE 

ND 

0.63000000 

vs/s 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

vs/s 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

vs/s 

0.5 

BRP-94^A 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

vs/s 

0.5 

BRP-94^A 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3,10000000 

vs/s 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

vs/s 

0.5 

BRP-94^A 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

vs/s 

0.5 

BRP-9«6A 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

vs/s 

0.5 
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Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flae 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bod 

Value 

Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATTLES 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg'g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

BRP.94-O6A 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg^g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg'g 

0.5 

R 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg^g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

BRP-94^A 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

03 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

0.44000000 

pg^g 

0.5 

BRP.94-O6A 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg'g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

0.70000000 

pg'g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94«6A 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

R 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

BRF-94-06A 

EXCV 

cso 

BGHDPY 

BENZO  (03,1]  PERYLENE 

0.38000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

0.27000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.08300000 

pg/g 

0.5 

BRP-94^6A 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

0.85000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94^6A 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

BRP.94-O6A 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg'g 

03 

BRP.94-O6A 

EXCV 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0,5 

BRP-.94-O6A 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AHJ  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94^A 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

03 

BRP.94-O6A 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg/g 

03 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

BRP.94-O6A 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

BRP-9«6A 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg'g 

0.5 

BRP.94-O6A 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

130000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94^A 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

130000000 

pg/g 

03 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

BRP.94-O6A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg/g 

0.5 

R 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94^6A 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

R 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94^6A 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94^6A 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [L2;3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

Date 

Qual 
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SitelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bod 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flat 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRP-94^A 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Mg/g 

0.5 

BRP-944)6A 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

130000000 

Hg/g 

0.5 

R 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

UN 

UNDANE 

LT 

0.10000000 

Mg^g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

0.5 

BRP-94^A 

EXCV 

cso 

MIREX 

1.1AA2,33A,4,5,5.5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

velz 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALAXmON 

LT 

0.18000000 

vWz 

0,5 

BRP.9406A 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

llg/g 

0.5 

BRP.94^A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

flg'g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Mg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Hg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Hg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

iig/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

fig/g 

0.5 

BRP-94^6A 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

032000000 

|ig/g 

0.5 

R 

BRP-94^6A 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

032000000 

(ig/g 

0.5 

R 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

032000000 

ms's 

0.5 

R 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

032000000 

Mg'g 

0.5 

R 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

032000000 

Hg^g 

0.5 

R 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Jig/g 

0.5 

BRP-94^6A 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

630000000 

Hg'g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

iig/Z 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

0.36000000 

Jig'g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Mg'g 

0.5 

BRP-94^6A 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL).l, 

LT 

0.06400000 

Jig/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

PPDDE 

24-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l. 

LT 

0.06800000 

itg^g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l. 

LT 

0.10000000 

Hg/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

iig'g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

0.94000000 

Mg'g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORai-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

»ig/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Jig/g 

0.5 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

UNK525 

UNKNOWN 

0.80000000 

>ig/g 

0.5 

S 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

UNK528 

UNKNOWN 

0.40000000 

Hg/g 

0.5 

S 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

XJNK531 

UNKNOWN 

0.80000000 

Mg/g 

0.5 

S 

BRP-94^A 

EXCV 

cso 

UNK331 

UNKNOWN 

0.40000000 

iig/S 

0.5 

D 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

UNK541 

UNKNOWN 

0.30000000 

itg/g 

0.5 

S 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

UNK544 

UNKNOWN 

0.40000000 

iig/g 

0.5 

S 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

UNK563 

UNKNOWN 

0.30000000 

|tg/g 

0.5 

s 

BRP-944)6A 

EXCV 

cso 

UNK610 

UNKNOWN 

0.50000000 

Hg/g 

0.5 

S 

BRP.94-O6A 

EXCV 

cso 

UNK624 

UNKNOWN 

0.30000000 

lig/g 

0.5 

s 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

1.00000000 

fig/g 

0.5 

S 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

UNK643 

UNKNOWN 

0.60000000 

lig/g 

0.5 

S 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

UNK648 

UNKNOWN 

030000000 

Hg/g 

0.5 

S 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

UNK650 

UNKNOWN 

0.70000000 

fig/g 

0.5 

s 

BRP.94-O6A 

EXCV 

cso 

UNK655 

UNKNOWN 

0.40000000 

Hg/g 

0.5 

s 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

UNK662 

UNKNOWN 

0.80000000 

Mg/g 

0.5 

s 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

UNK669 

UNKNOWN 

030000000 

Mg/g 

0.5 

s 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

030000000 

Mg/g 

0.5 

s 

BRP.94-O6A 

EXCV 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

0,40000000 

Mg/g 

0.5 

D 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

UNK680 

UNKNOWN 

0.50000000 

Mg/g 

0.5 

s 

BRP-94-06A 

EXCV 

cso 

UNK689 

UNKNOWN 

030000000 

Mg/g 

0.5 

s 

BRP-94^6A 

EXCV 

cso 

UNK699 

UNKNOWN 

030000000 

Mg/g 

0.5 

s 

551 
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Site  Media  Meas  Unit  Flaf 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code 
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BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

123TCB 

U3-TRICHLXJR0BENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

3.0 

BRP.94-06B 

EXCV 

cso 

124TCB 

U,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pgi'g 

3.0 

BRP-94>06B 

EXCV 

cso 

12DCLB 

1^-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

fig^g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

12DPH 

1^-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/'g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

13DNB 

l^-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

14DCLB 

I.4.DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

236TCP 

23,«-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94^B 

EXCV 

cso 

245TCP 

2.4>TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

246TCP 

2.4,«*TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg^g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2.4.DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg^g 

3.0 

BRP.94-06B 

EXCV 

cso 

24DMP 

2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

3.0 

BRP*94<06B 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg^g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg^g 

3,0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6.DINrrROANIUNE 

LT 

0.57000000 

pg^g 

3,0 

BRP-94^B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/'g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg^g 

3.0 

BRP-94^B 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHIjORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg^g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg^g 

3,0 

BRP-94^B 

EXCV 

cso 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg^g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg^g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg^g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94^6B 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

4CUC 

4-CHLORO.3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/'g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg'g 

3,0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94^B 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/'g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/'g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/'g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/'g 

3.0 

BRP.94-O6B 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/'g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/'g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/'g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg^g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg/'g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg/'g 

3.0 

BRP-94^6B 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg/'g 

3.0 

BRP.94-O6B 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg^g 

3.0 

BRP-9406B 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg^g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/'g 

3.0 

BRP-944)6B 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg/'g 

3.0 

BRP.94-O6B 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg'g 

3,0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/'g 

3,0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/g 

3.0 

Data 

Qnal 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  F1a{  Data 

Site  ID  Type  Type  Test  Name  Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRP-94^B 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

gg/g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

^g/g 

3.0 

BRP-94<06B 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

^g/g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

\igjz 

3.0 

BRP-944)6B 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0,03200000 

flg/g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0,03200000 

v-tiz 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

V^% 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

3.0 

BRP-9406B 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

^g'g 

3.0 

BRP-94^6B 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

(ig/g 

3.0 

BRP-94X)6B 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

Hg/g 

3,0 

BRP-94^6B 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Hg/g 

3.0 

BRP-9«6B 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0,21000000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

Mg^g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Mg's 

3,0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0,06800000 

fig's 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

fig^g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

fig's 

3.0 

BRP-94^6B 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

ftg/g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0-06300000 

fiS^g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

fig/g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

figs 

3.0 

BRP-944)6B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

figg 

3.0 

BRP-944)6B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

figg 

3.0 

BRP-94^B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

figs 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

figs 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

figg 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

figg 

3.0 

BRP*94-06B 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

figg 

3.0 

BRP-94^B 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

f^g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

figg 

3,0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

figg 

3,0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO[lA3-CJ)]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

figg 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

figg 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

figg 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

figg 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

figg 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

figg 

3.0 

BRP-9«6B 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1,1A^^3A4.5,5,5A5B,6-DECACH 

LT 

0,14000000 

figg 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

figg 

3.0 

BRP-94^6B 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

figg 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

figg 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

figg 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

figg 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NnROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

figg 

3.0 

BRP-944)6B 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

figg 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCS  1016 

LT 

0.32000000 

Hgg 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

figg 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

figg 

3.0 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 

Mcas  Unit  Flas  Data 

Boot  Value Mcas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRP-9446B 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINA'rED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

3.0 

R 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

032000000 

Mg'g 

3.0 

R 

BRP.944)6B 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

032000000 

3.0 

R 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

fig^g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

630000000 

jig^g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

(ig/g 

3.0 

BRP.94-O6B 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

)ig/'g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

flg'g 

3.0 

BRP-94^B 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

lig^g 

3.0 

BRP-94^B 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

(ig'g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

He's 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

ng^g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-{2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

Mgi'g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

^g/g 

3.0 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

UNK525 

UNKNOWN 

0.30000000 

3.0 

S 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

UNK527 

UNKNOWN 

1.00000000 

llg/g 

3.0 

S 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

UNK529 

UNKNOWN 

1.00000000 

v%/z, 

3.0 

s 

BRP-94^B 

EXCV 

cso 

UNK531 

UNKNOWN 

1.00000000 

^g/g 

3.0 

s 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

UNK610 

UNKNOWN 

0.80000000 

Mg'g 

3.0 

s 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

1.00000000 

3.0 

s 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

UNK650 

UNKNOWN 

0.50000000 

lig/g 

3.0 

s 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

UNK662 

UNKNOWN 

0.40000000 

Hg/g 

3.0 

s 

BRP-94-06B 

EXCV 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

0.60000000 

|ig/g 

3.0 

s 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

123TCB 

l^>TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

|ig^g 

5.0 

BRP-94^6C 

EXCV 

cso 

124TCB 

1^,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

^g/g 

5.0 

BRP-94^6C 

EXCV 

cso 

12DCLB 

l>DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

tig'g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

12DPH 

1^-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

Hg/g 

5.0 

BRP-94^C 

EXCV 

cso 

13DCLB 

i;3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

fig/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

V^% 

5.0 

R 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Vig/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

\tg/g 

5.0 

BRP-9«6C 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

llg/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TIUCHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

flg'g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

Hg'g 

5.0 

BRP-.94-O6C 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

gg/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

lig'g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

\ig/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

26DNA 

2.6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

gg/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

032000000 

f»g/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

5.0 

BRP.94-O6C 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Vg/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

MS^S 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

gg/g 

5,0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

2NAML 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

yg/g 

5.0 

R 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

Vgjg 

5,0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

\ig/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANIUNE 

LT 

1.60000000 

Mg/g 

5.0 

BRP.94-O6C 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

Hg^g 

5,0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

ggfg 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6.DINITRa2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

fig/g 

5.0 

BRP.94-O6C 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

tgfg 

5.0 

Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 
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BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4<:hloroaniline 

ND 

0.63000000 

MS^g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

4CL3C 

4.chloro-3<:resol 

LT 

0.93000000 

Hg/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4.CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

Mg^g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

4MP 

4.METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

5.0 

BRP-944)6C 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4.NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

tig'g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Hg/'g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

fig'g 

5.0 

BRP-94^C 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA.ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

ftg/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Kg/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Hg'g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Hg/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

fig/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

tig^g 

5.0 

BRP-94^6C 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

(ig/'g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2.CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

Hgf'g 

5.0 

BRP.94-O6C 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

(ig«'g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2.CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

(ig/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2.ETHYHEXVL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

H&'g 

5.0 

BRP.94-O6C 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

V-tl% 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Hg'g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

OJ 1000000 

Hg/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA.BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

lig/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

tig/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Hg/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

lig/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Hg/g 

5.0 

BRP-94^6C 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G Aq  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

(ig^g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

fig'g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

lig/g 

5.0 

BRP-94^6C 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

lig/g 

5.0 

BRP-9«6C 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

lig/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0,52000000 

lig/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

lig/g 

5.0 

BRP-94^C 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

lig/g 

5.0 

BRP.94-0«: 

EXCV 

cso 

CPMS 

4CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

lig/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4.CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

lig/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4.CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

lig/g 

5.0 

BRP-944)6C 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

llg/g 

5.0 

BRP.94.O6C 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

lig/g 

5.0 

BR?-944)6C 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA.BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

lig/g 

5.0 

BRP.944)6C 

EXCV 

cso 

DBZFXJ 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

Jig/g 

5.0 

BRP-94.O6C 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

fig'g 

5.0 

BRP.944)6C 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

lig/g 

5.0 

BRP.944)6C 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

llg/g 

5.0 

BRP.944)6C 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

l^g 

5.0 

BRP-944)6C 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

llg/g 

5.0 

BRP-944)6C 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

llg/g 

5.0 

BRP-94.O6C 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI.N.BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

lig/g 

5.0 

BRP-94.O6C 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

llg/g 

5.0 

BRP.94.O6C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

llg/g 

5.0 

BRP-94.O6C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

llg/g 

5.0 

BRP.944)6C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

lig/g 

5.0 
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BRP-94^6C 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Mff'g 

5.0 

BRP-94^6C 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

fig/g 

5.0 

R 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

(ig^g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

tig/g 

5.0 

BRP.94-06C 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

MS^g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Mg'g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Mg/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1^-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Mg'g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Mg/g 

5,0 

BRP-94.06C 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Hg^g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

(ig/g 

5.0 

R 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Hg/g 

5.0 

BRP-94^6C 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

t^g 

5.0 

BRP.94-06C 

EXCV 

cso 

MIREX 

1.1AA233A.4,5,5,5A,5B,6.DECACH 

LT 

0.14000000 

Mg/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

fig'g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

|Xg/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

lig/g 

5.0 

BRP-94.O6C 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Mg/g 

5.0 

BRP-94^C 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Vg/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Vg/g 

5.0 

BRP.94-O6C 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,44^XATHIANE 

LT 

0.07500000 

Vg/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Vg/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

ftg/g 

5,0 

R 

BRP.94-O6C 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0,32000000 

Vg/g 

5.0 

R 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Vg/g 

5.0 

R 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

PCB24S 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Vg/g 

5.0 

R 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

032000000 

Vg/g 

5.0 

R 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Vg/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Vg/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Vg/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

V^g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Vg/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L 

LT 

0.06400000 

Vg/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

Vg/g 

5.0 

BRP.94-O6C 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

Vg/g 

5.0 

BRP.94-O6C 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Vg/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Vg/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

Vg/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

vg/g 

5.0 

BRP-94-06C 

EXCV 

cso 

UNK528 

UNKNOWN 

0.60000000 

vg/g 

5.0 

S 

BRP-94^6C 

EXCV 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

0.60000000 

vg/g 

5.0 

S 

BRP.94^7A 

EXCV 

cso 

123TCB 

i;23-trichlorobenzene 

LT 

0.03200000 

vg/g 

0.5 

BRP-94^7A 

EXCV 

cso 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

vg/g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

vg/g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

vg/g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

vg/g 

0.5 

BRP-94^7A 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

vg/g 

0.5 

R 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

vg/g 

0.5 

BRP.94-07A 

EXCV 

cso 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

vg/g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

vg/g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

24CTCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

vg/g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0,06500000 

vg/g 

0.5 
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BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

>ig/g 

0.5 

BRP-94^7A 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

ng'g 

0.5 

BRP-94^7A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

^4*DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

(Ig/g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DINrrROANIUNE 

LT 

0.57000000 

fig/s 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

ng/g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

itg/s 

0.5 

BRP.94^A 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2<:HIjORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Hg/s 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

ne/s 

0.5 

BRP-9«7A 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

iig/g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

ne/g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5.DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

fig/e 

0.5 

BRP-94^7A 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NTTROANILINE 

LT 

3.00000000 

^g/g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

3NT 

3>NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

ngg 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

Hg/g 

0.5 

BRP.944)7A 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

0.5 

BRP.94-07A 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

jig/g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

4CUC 

4-CHLOR0.3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

fig^g 

0.5 

BRP.94-07A 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4^HLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

fig/g 

OJ 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

fig'g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4.NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

ns/s 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Hg/g 

0.5 

BRP-944)7A 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

vel% 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

velz 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

0.12000000 

velz 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

v^% 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

iig/g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

tig^g 

0.5 

BRP.94-07A 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATOAZINE 

LT 

0.06500000 

(ig/g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

{ig/g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

ve/z 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

jig'g 

0.5 

BRP-94^7A 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

1.10000000 

yig/z 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

0.25000000 

fig/g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

v^z 

0.5 

BRP-94^7A 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

)Xg/Z 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

vzfz 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

fig'g 

0.5 

BRP-94^7A 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

i^z/z 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

v-ziz 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

ms's 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,im  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

ms's 

0.5 

BRP-94^7A 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

ms's 

0.5 

BRP-94^7A 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.06800000 

ms's 

0.5 

BRP-94^7A 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

0.35000000 

ms's 

0.5 

BRP-9407A 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

mb's 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

ms's 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

ms's 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

ms's 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

ms's 

0.5 
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BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4^HLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

)ig/g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4^HLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

vels 

0.5 

BRP-94^7A 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Mg^g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

ve/z 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0,21000000 

^g/g 

0.5 

BRP-94^7A 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

Hg'g 

0.5 

BRP«94-07A 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

v^z 

0.3 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

v^z 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

ve/z 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Mg'g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

vz/z 

0.5 

BRP-94^7A 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

v-ziz 

0.5 

BRP.94-07A 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

nz/z 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

vztz 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1,30000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

^g'g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.32000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

vziz 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

vziz 

0.5 

BRP.94-07A 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

vziz 

0.5 

BRP-9«7A 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [U3-CJ)]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

vziz 

0.5 

BRP-94^7A 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A,2^33A.4,5,5^A,5B,6-DECACH 

LT 

0,14000000 

v^z 

0.5 

BRP-94^7A 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

vziz 

0.5 

BRP-9«7A 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

vztz 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

v^z 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vziz 

0.5 

BRP.944)7A 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vziz 

0.5 

BRP-9-W)7A 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0,79000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

vziz 

0.5 

BRP.94^7A 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

0.42000000 

vziz 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

ng/g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2;2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

vziz 

0.5 

BRP-94^7A 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1, 

LT 

0.06800000 

vziz 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

vziz 

0.5 
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BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

0.5 

BRP.944)7A 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

0.56000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94^7A 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg/g 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

\ig/e 

0.5 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

UNK523 

UNKNOWN 

0.30000000 

fig/g 

0.5 

S 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

UNK524 

UNKNOWN 

0.40000000 

Mg/g 

0.5 

S 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

UNK524 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-9407A 

EXCV 

CSO 

mK52S 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

S 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

UNK526 

UNKNOWN 

0.70000000 

pg/g 

0.5 

S 

BRP-94^7A 

EXCV 

CSO 

UNK527 

UNKNOWN 

030000000 

pg/g 

0.5 

S 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

UNK529 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

0.5 

S 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

UNK529 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

UNK531 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

S 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

UNK534 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

UNK537 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

BRP.94-07A 

EXCV 

CSO 

UNK539 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

S 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

UNK610 

UNKNOWN 

0.90000000 

pg/g 

0.5 

S 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

UNK624 

XJNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRP-94^7A 

EXCV 

CSO 

UNK636 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

UNK641 

UNKNOWN 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

UNK650 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

UNK662 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

UNK679 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0,03200000 

pg/g 

3.0 

BRP-94^7B 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

13DNB 

U-dinttrobenzene 

ND 

0.63000000 

pg'g 

3.0 

R 

BRP.94^7B 

EXCV 

CSO 

i4DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2.4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHIjOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4.DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94^7B 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2.S-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94^7B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,S.DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

3.0 

R 

BRP-94^7B 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5.DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94^7B 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

3.0 

R 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Mcas  Unit  Fla{  l>ata 

Site  ID  Type  Type  Test  Name  Bool  Vahie _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

4CUC 

+CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

)tg/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4^HLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

ns/s 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

flg/g 

3.0 

BRP-94^7B 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

flg/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

4NP 

4.NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

iig/S 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

ilg/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

|ig/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

ns/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

iig/g 

3,0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

\ig/e 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94^7B 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

iig/g 

3.0 

BRP.94-07B 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

tig/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

tigfg 

3.0 

BRP-94^7B 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

jig^g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.4S00O000 

iigfg 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

}ig/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

v^z 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

ng^g 

3.0 

BRP.944)7B 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

vgiz 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1,80000000 

vetz 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

gg/Z 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Vigig 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

v^z 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H4]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

v^z/z 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

v-ziz 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Hg/'g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

vzfz 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

\xglg 

3.0 

BRP-94^7B 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

^gtg 

3.0 

BRP-9-M)7B 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

vziz 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

(Ig^g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

flg/g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

zziz 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

Hg^g 

3.0 

BRP-9«7B 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

031000000 

yLg/g 

3.0 

BRP-94^7B 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

vziz 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

(Ig'g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

038000000 

(Ig'g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0,57000000 

fig'g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

(Ig'g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

v-zlz 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

DITH 

DmHANE 

LT 

0.06500000 

ggig 

3.0 

BRP-9«7B 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

ftg'g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

tlg^g 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

\xzlz 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N4XrrYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

vz/z 

3.0 

BRP-944)7B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

130000000 

vz/z 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

v^z 

3.0 

BRP-9«7B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

flgfg 

3.0 

BRP-94-07B 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

llg^g 

3.0 
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Chemical  Class:  SEMIVOIATTT.TS 


BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BRP-94^7B 

EXCV 

CSO 

BRP.94-07B 

EXCV 

CSO 

BRP.94-07B 

EXCV 

CSO 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BRP-94-07B 

BRP-94-07B 

BRP-94-07B 

BRP-94-07B 

BRP-94-07B 

BRP-94-07B 

BRP-94-07B 

BRP-94-07B 

BRP-94-07B 

BRP-94-07B 

BRP-94-07B 

BRP.94-07B 

BRP-94-07B 

BRP-94-07B 


EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 


BEP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BRP-94.07B 

EXCV 

CSO 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

BRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

BRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

BRP.94-07C 

EXCV 

CSO 

BRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

BRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

BRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

BRP-944)7C 

EXCV 

CSO 

BRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

BRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

BRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FANT 

FLRENE 

HCBD 

HPCL 

HPCLE 

ICDPYR 

ISODR 

ISOPHR 

KEP 

LIN 

MEXCL 

MIREX 

MLTHN 

NAP 

NB 

NNDME 
NNDNP 
NNDPA 
OXAT 
PCB016 
PCB221 
PCB232 
PCB242 
PCB248 
PCB254 
PCB260 
PCB262 
PCP 
PHANT 
PHENO 
PPDDD 
PPDDE 
PPDDT 
PRTHN 
PYR 
SUPON 
TXPHE 
UNK527 
UNK610 
UNK640 
123TCB 
124TCB 
12DCLB 
12DPH 
I3DCLB 
13DNB 
14DCLB 
236TCP 
245TCP 
24«TCP 
24DCLP 


FAMOPHOS 

fluoranthene 

FLUORENE 

HEXACHLOROBUTADIENE 

HEPTACHLOR 

HEPTACHLOREPOXIDE 

INDENO  [1A3-C,D]  PYRENE 

ISODRIN 

ISOPHORONE 

KEPONE 

LINDANE 

methoxychlor 

1,1A^,2,3^A,4.5,5,5A,5B,6-DECAC 

MALATHION 

NAPHTHALENE 

nitrobenzene 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

1,4-OXATHIANE 

PCB 1016 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
PCB  1260 
PCB  1262 

PENTACHLOROPHENOL 

PHENANTHRENE 

PHENOL 


2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-I, 
PARATHION 

PYRENE 

2-CHL0R0-1-(2,4-DICHL0R0PHEN 

TOXAPHENE 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

1.2.4- TRICHLOROBENZENE 

1.2- DICHLOROBENZENE 
U-DIPHENYLHYDRAZINE 

1.3- DICHLOROBENZENE 
W-DINITROBENZENE 

1.4- DICHLOROBENZENE 
2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

2.4.5- TRICHLOROPHENOL 

2.4.6- TRICHLOROPHENOL 

2.4- DICHLOROPHENOL 


ND 

1.30000000  fig/g 

3.0  R 

LT 

0.03200000  iig/g 

3.0 

LT 

0,06500000  ng/g 

3.0 

LT 

0.97000000  iig/g 

3.0 

LT 

0,24000000  jig/g 

3.0 

LT 

0.48000000  pig/g 

3.0 

LT 

2.40000000  ngfg 

3.0 

LT 

0.48000000  pig/g 

3.0 

LT 

0.39000000  pigfg 

3.0 

ND 

1.30000000  pig/g 

3.0  R 

LT 

0.10000000  pLgfg 

3,0 

LT 
W  LT 

0.26000000  pLgfg 

3.0 

0.14000000  pigfg 

3.0 

LT 

0.18000000  ^g/g 

3.0 

LT 

0.74000000  pig/g 

3.0 

LT 

1.80000000  pig/g 

3.0 

LT 

0.46000000  ^ig/g 

3.0 

LT 

1.10000000  ^g/g 

3.0 

LT 

0.29000000  pig/g 

3.0 

LT 

0.07500000  pig/g 

3.0 

LT 

0.32000000  Pig/g 

3.0 

ND 

0.32000000  pig/g 

3,0  R 

ND 

0.32000000  pig/g 

3.0  R 

ND 

0.32000000  pig/g 

3.0  R 

ND 

0.32000000  pig/g 

3.0  R 

ND 

0.32000000  pig/g 

3.0  R 

LT 

0.79000000  pig/g 

3.0 

LT 

6.30000000  pig/g 

3.0 

LT 

0.76000000  pig/g 

3.0 

LT 

0.03200000  pig/g 

3.0 

LT 

0.05200000  fig^g 

3.0 

LT 

0.06400000  pig/g 

3.0 

LT 

0.06800000  ng/g 

3.0 

LT 

0.10000000  pig/g 

3,0 

LT 

1.70000000  pig/g 

3.0 

LT 

0.08300000  pig/g 

3.0 

LT 

0.92000000  ^g^g 

3.0 

LT 

12.00000000  pig/g 

3.0 

0.30000000  pig/g 

3.0  S 

0.40000000  pig/g 

3.0  S 

0.80000000  ^g/g 

3.0  S 

LT 

0.03200000  ^g^g 

5.0 

LT 

0.22000000  pig/g 

5.0 

LT 

0.04200000  pig/g 

5.0 

LT 

0.52000000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.04200000  ^g^g 

5.0 

ND 

0.63000000  pig/g 

5.0  R 

LT 

0.03400000  ^g^g 

5.0 

LT 

0.62000000  pig/g 

5.0 

LT 

0.49000000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.06100000  pig/g 

5.0 

LT 

0.06500000  ^g^g 

5.0 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 


Site 

Type 


Media 

Type 


Test  Name 


Meas 

Bool  Value 


Umi 

Meas 


Flag 

Depth  Code 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP.94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-9«7C 
BRP-94-07C 
BRP.94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-944)7C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRI'-94^7C 
BRP-94-07C 
BRP-9'M)7C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP.94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP.944)7C 
BRP-94-07C 
BRI'-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94^7C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 


EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 


24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

2MNAP  2-METHYLNAPHTIIALENE 

2MP  2-METHYLPHENOL 

2NANIL  2-NITROANILINE 

2NP  2-NITROPHENOL 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

3NANIL  3-NITROANILINE 

3NT  3-NITROTOLUENE 

46DN2C  4,6-DINnRO-2-CRESOL 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

4CANIL  4-CHLOROANIUNE 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL 

4MP  4-METHYLPHENOL 

4NAN1L  4-NITROANILINE 

4NP  4-NrrROPHENOL 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ALDRN  ALDRIN 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ANIL  ANILINE 

ANTRC  ANTHRACENE 

ATZ  ATRAZINE 

B2CEX  BIS(2-CHLOROETHOXY) 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 
B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 
B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 
BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 
BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
BENZID  BENZIDINE 
BENZO  BENZOIC  ACID 
BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 
BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 
BZALC  BENZYL  ALCOHOL 
CHRY  CHRYSENE 
CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 
CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 
CL6ET  HEXACHLOROETHANE 
CLDAN  CHLORDANE 
CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL 


LT 

3.00000000  iigfg 

5.0 

LT 

4.70000000  \ig/g 

5.0 

LT 

1.40000000  fig^g 

5.0 

LT 

0.57000000  |ig/g 

5.0 

LT 

0.32000000  jig/g 

5.0 

LT 

0.05500000  ng/g 

5.0 

LT 

0.24000000  lig/g 

5.0 

LT 

0.03200000  fxg^g 

5.0 

LT 

0.09800000  iig/g 

5.0 

ND 

3.10000000  jig/g 

5.0 

LT 

1.10000000  fig/g 

5.0 

LT 

1.60000000  jig/g 

5.0 

LT 

1.60000000  lig/g 

5.0 

LT 

3.00000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.34000000  >ig/g 

5.0 

LT 

0.80000000  \ig/g 

5.0 

LT 

0.04100000  iig/g 

5.0 

ND 

0.63000000  lig/g 

5.0 

LT 

0.93000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.17000000  iig/g 

5.0 

LT 

0.24000000  }ig/g 

5.0 

ND 

3.10000000  fig/g 

5.0 

LT 

3.30000000  iig/g 

5.0 

LT 

1.30000000  ^g^g 

5.0 

LT 

0.40000000  ^g^g 

5.0 

LT 

1.30000000  p.g^g 

5.0 

LT 

0.04100000  iig/g 

5.0 

LT 

0.03300000  }ig/g 

5.0 

ND 

0.13000000  iig/g 

5.0 

LT 

0.71000000  fig^g 

5.0 

LT 

0.06500000  iig/g 

5.0 

LT 

0.19000000  iig/g 

5.0 

LT 

0.44000000  [ig/g 

5.0 

LT 

0.36000000  \Lg/g 

5.0 

LT 

0.48000000  iig/g 

5.0 

LT 

0.04100000  fig/g 

5.0 

LT 

1.20000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.31000000  jig/g 

5.0 

LT 

1.30000000  ng^g 

5.0 

LT 

1.80000000  iig/g 

5.0 

LT 

2.40000000  }ig/g 

5.0 

ND 

0.13000000  \ig/g 

5.0 

ND 

3.10000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.18000000  pLg/g 

5.0 

LT 

0.13000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.03200000  iJLg/g 

5.0 

LT 

0.03200000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.08000000  iig/g 

5.0 

LT 

0.52000000  fig/g 

5.0 

LT 

1.80000000  iig/g 

5.0 

LT 

0.68000000  lig/g 

5.0 

LT 

0.09700000  fig^g 

5.0 

Data 

Qnal 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II  HI  Data 


Site  ID 


Site 

Type 


Media 

Type 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


Test  Name 


BRP-94-07C 
BRP.94-07C 
BRP-94-07C 
BRP.94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94^7C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP.944)7C 
BRP-94-07C 
BRP-9407C 
BRP-94-07C 
BRP-94^7C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP.94-07C 
BRP.94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-.94-07C 
BRP-94-07C 
BRP.94-07C 
BRP.94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP.94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP.94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94-07C 
BRP-94^7C 
BRP-94-07C 
BRP-94^7C 


EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 
EXCV 


CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 


CPMSO 

CPMS02 

DBAHA 

0BCP 

DBHC 

DBZFU 

DCPD 

DDVP 

DEP 

DITH 

DLDRN 

BMP 

DNBP 

DNOP 

ENDRN 

ENDRN 

ENDRN 

ESFS04 

FAMPH 

FANT 

FLRENE 

HCBD 

HPCL 

HPCLE 

ICDPYR 

ISODR 

ISOPHR 

KEP 

LIN 

MEXCL 

MIREX 

MLTHN 

NAP 

NB 

NNDME 
NNDNP 
NNDPA 
OXAT 
PCB016 
PCB221 
PCB232 
PCB242 
PCB248 
PCB254 
PCB260 
PCB262 
PCP 
PHANT 
PHENO 
PPDDD 
PPDDE 
PPDDT 


4-CHLOROPHENYLMETHYL 
4-CHLOROPHENYLMETHYL 
DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 
DIBROMOCHLOROPROPANE 
DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 
DIBENZOFURAN 
DICYCLOPENTADIENE 
VAPONA 

DIETHYL  PHTHALATE 

DITHIANE 

DIELDRIN 

DIMETHYL  PHTHALATE 
DI-N-BUTYL  PHTHALATE 
DI-N-OCTYL  PHTHALATE 
ENDRIN 

ENDRIN  ALDEHYDE 
ENDRIN  KETONE 
ENDOSULFAN  SULFATE 
FAMOPHOS 
FLUORANTHENE 
FLUORENE 

HEXACHLOROBUTADIENE 

HEPTACHLOR 

HEPTACHLOREPOXIDE 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

ISODRIN 

ISOPHORONE 

KEPONE 

LINDANE 

METHOXYCHLOR 

1,1A2,2,33A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

MALATHION 

NAPHTHALENE 

NITROBENZENE 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

1,4-OXATHIANE 

PCB  1016 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
PCB  1260 
PCB  1262 

PENTACHLOROPHENOL 

PHENANTHRENE 

PHENOL 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

2,2.BIS(PARA<;HL0R0PHENYL>1, 


Meas  Unit 

Bool  Value  Meas 

Flag 

Depth  Code 

LT 

0.32000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.06600000  fig/g 

5.0 

LT 

0.31000000 

5.0 

LT 

0.07100000  ^g^g 

5.0 

LT 

0.21000000  ^g^g 

5.0 

LT 

0.38000000  fig^g 

5.0 

LT 

0.57000000  (ig/g 

5.0 

LT 

0.06800000  jig/g 

5.0 

LT 

0.24000000  jig^g 

5.0 

LT 

0.06500000  ng^g 

5.0 

LT 

0.07900000  fig^g 

5.0 

LT 

0.06300000  fig^g 

5.0 

LT 

1.30000000  jiig^g 

5.0 

LT 

0.23000000  ng/g 

5.0 

LT 

1.30000000  ng/g 

5.0 

LT 

1.80000000  fig/g 

5.0 

ND 

0.28000000  \igfg 

5.0  R 

LT 

1.20000000  iLgfg 

5.0 

ND 

1.30000000  fig/g 

5.0  R 

LT 

0.03200000  }ig/g 

5.0 

LT 

0.06500000  fig/g 

5.0 

LT 

0.97000000  ^g 

5.0 

LT 

0.24000000  iig/g 

5.0 

LT 

0.48000000  iigfg 

5.0 

LT 

2.40000000  itg/g 

5.0 

LT 

0.48000000  }igfg 

5.0 

LT 

0.39000000  iigfg 

5.0 

ND 

1.30000000  ^g^g 

5.0  R 

LT 

0.10000000  |ig/g 

5.0 

LT 

0.26000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.14000000  ^g^g 

5.0 

LT 

0.18000000  iigfg 

5.0 

LT 

0.74000000  pig/g 

5.0 

LT 

1.80000000  ngfg 

5.0 

LT 

0.46000000  ng^g 

5.0 

LT 

1.10000000  iigfg 

5.0 

LT 

0.29000000  pigfg 

5.0 

LT 

0.07500000  ^g^g 

5.0 

LT 

0.32000000  ^g^g 

5.0 

ND 

0.32000000  Iigfg 

5.0  R 

ND 

0.32000000  pigfg 

5.0  R 

ND 

0.32000000  pig/g 

5.0  R 

ND 

0.32000000  pig/g 

5.0  R 

ND 

0.32000000  pLg/g 

5.0  R 

LT 

0.79000000  iig/g 

5.0 

LT 

6.30000000  pigfg 

5.0 

LT 

0.76000000  pigfg 

5.0 

LT 

0.03200000  ^g'g 

5.0 

LT 

0.05200000  ng^g 

5.0 

LT 

0.06400000  pigfg 

5.0 

LT 

0.06800000  pigfg 

5.0 

LT 

0.10000000  Iigfg 

5.0 

Data 

Qual 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie _ Meas  Depth 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  pg^g 

5.0 

BRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-1-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  pg^g 

5.0 

BRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

UNK640 

UNKNOWN 

0.70000000  pg^g 

5.0 

BRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

UNK656 

UNKNOWN 

0.30000000  pg^g 

5.0 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  pg^g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  pg^g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZrNE 

LT 

0.52000000  pg^g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  pg/g 

0.5 

BRP-94^8A 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4,5.TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000  pg/g 

0.5 

BRP.94-O8A 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DINrrROANIHNE 

LT 

0.57000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

2NAML 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0,34000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0,04100000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

BRP-9M8A 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3,10000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

330000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1,30000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

3.40000000  pg/g 

0.5 

Flag 

Code 


S 

s 


R 


R 


Data 

Qiiai 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Meas 

Bool  Value 


Unit  Flas 

Meas  Depth  Code 


Data 

Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

BRP-94-08A  EXCV  CSO  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 


BRP-94^8A 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

CHRY 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

CPMS 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

BRP-944)8A 

EXCV 

CSO 

DBCP 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

DBHC 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

BRP-94^8A 

EXCV 

CSO 

DCPD 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

DDVP 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

DEP 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

DITH 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

BRP>94-08A 

EXCV 

CSO 

DMP 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

DNBP 

BRP-944)8A 

EXCV 

CSO 

DNOP 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

FANT 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

HCBD 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

HPCL 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

BRP-944)8A 

EXCV 

CSO 

ISODR 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

BRP*94-08A 

EXCV 

CSO 

KEP 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

LIN 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

MIREX 

BRP.94-08A 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

NAP 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

NB 

BRP-94-08A 

EXCV 

CSO 

NNDME 

BENZO  [A]  PYRENE  LT 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE  LT 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 
BUTYLBENZYL  PHTHALATE  LT 

BETA-ENDOSULFAN  LT 

BENZIDINE  ND 

BENZOIC  ACID  ND 

BENZO  [G.H,I]  PERYLENE  LT 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE  LT 

BENZYL  ALCOHOL 
CHRYSENE 

HEXACHLOROBENZENE  LT 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN  LT 
HEXACHLOROETHANE  LT 

CHLORDANE  LT 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  LT 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  LT 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  LT 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE  LT 

DIBROMOCHLOROPROPANE  LT 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 
DIBENZOFURAN  LT 

DICYCLOPENTADIENE  LT 

VAPONA  LT 

DIETHYL  PHTHALATE  LT 

DITHIANE  LT 

DIELDRIN  LT 

DIMETHYL  PHTHALATE 
DI-N-BUTYL  PHTHALATE 
DI-N-OCTYL  PHTHALATE  LT 

ENDRIN  LT 

ENDRIN  ALDEHYDE  LT 

ENDRIN  KETONE  ND 

ENDOSULFAN  SULFATE  LT 

FAMOPHOS  ND 

FLUORANTHENE 

FLUORENE  LT 

HEXACHLOROBUTADIENE  LT 

HEPTACHLOR  LT 

HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE  LT 

ISODRIN  LT 

ISOPHORONE  LT 

KEPONE  ND 

LINDANE  LT 

METHOXYCHLOR  LT 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH  LT 
MALATHION  LT 

NAPHTHALENE  LT 

NITROBENZENE  LT 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE  LT 


0.17000000 

1.20000000  pg^g 

0.31000000  pg^g 
1.30000000  pg^g 

1.80000000  pg^g 

2.40000000  pg/g 
0.13000000  pg^g 
3.10000000  pg/g 

0.18000000  pg^g 

0.13000000  pg/g 
0.07000000  pg/^g 

0.28000000  pg/g 
0.08000000  pg(g 

0.52000000  pg/g 

1.80000000  pg^g 
0.68000000  pg^g 

0.09700000  pg^g 
0.32000000  pg^g 

0.06600000  pg^g 

0.31000000  pg^g 
0.07100000  pg^g 

0.21000000  pg^g 

0.38000000  pg^g 
0.57000000  pg/g 

0.06800000  pg^g 

0.24000000  pg^g 
0.06500000  pg^g 
0.07900000  pg/g 
0.14000000  pg^g 
1.90000000  pg^g 
0.23000000  pg^g 
1.30000000  pg/g 

1.80000000  pg/g 
0.28000000  pg/g 
1.20000000  pg/g 

1.30000000  pg/g 

0.18000000  pg/g 

0.06500000  pg/g 
0.97000000  pg/g 
0.24000000  pg/g 
0.48000000  pg/g 
2.40000000  pg/g 
0.48000000  pg/g 
0.39000000  pg/g 
1.30000000  pg/g 

0,10000000  pg/g 
0.26000000  pg/g 

0.14000000  pg^g 

0.18000000  pg/g 

0.74000000  pg/g 

1.80000000  pg/g 

0.46000000  pg/g 


0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5  R 

0.5  R 

0.5 

0,5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0,5 

0.5 

0,5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5  R 

0.5 

0.5  R 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5  R 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


SitelD 

SHe 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Blag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

I.IOOOOOOO 

Mg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

NNOPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

ng/'g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

fig^g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

032000000 

Hg/g 

0.5 

R 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

(ig'g 

0.5 

R 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg^g 

0.5 

R 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

(ig/g 

0.5 

R 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

^g^g 

0.5 

R 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

fig'g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Hg/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

0.5 

BRP-94^8A 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

0.18000000 

Mg'g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

fig'g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

fig/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

|ig/g 

0.5 

BRP-94^8A 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

H&'g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

(ig/g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

0.41000000 

Mg'g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

Hg^g 

0.5 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

fig/g 

0.5 

BRP.94-O8A 

EXCV 

cso 

UNK562 

UNKNOWN 

0.50000000 

f'g'g 

0.5 

S 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK625 

UNKNOWN 

0.30000000 

Mg/g 

0.5 

S 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK635 

UNKNOWN 

0.40000000 

Mg'g 

0.5 

S 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK638 

UNKNOWN 

0.30000000 

Mg/g 

0.5 

s 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK641 

UNKNOWN 

1.00000000 

Hg/g 

0,5 

S 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK642 

UNKNOWN 

0.60000000 

Hg/g 

0.5 

s 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK651 

UNKNOWN 

0.60000000 

Jig^g 

0.5 

s 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK663 

UNKNOWN 

0.80000000 

Mg/g 

0.5 

s 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK678 

UNKNOWN 

0.60000000 

0.5 

s 

BRP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

0.40000000 

Hg^g 

0.5 

s 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

123TCB 

U,3-trichlorobenzene 

LT 

0.03200000 

Mg'g 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

fig/g 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

(ig/g 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2.DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

Jig/g 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

Hg^g 

3.0 

R 

BRP.94-O8B 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0,49000000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0,06500000 

Mg^g 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

^g/g 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

Rg'g 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6.DINITR0ANILINE 

LT 

0.57000000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

fig/g 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

Kg^g 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0,24000000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

fig'g 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

fig/g 

3.0 

BRP-94-08B 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

Mg/g 

3.0 

R 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 


Site 

Type 


Media 

Type 


Test  Name 


Meas 

Bool 


Value 


Unit 

Meas 


Depth 


Flag 

Code 


Data 

Qua] 


Chemical  Class:  SEMIVOLAHLES 


BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,23-C.D]  PYRENE 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

BRP.94-O8B 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1,1A,2.2,3,3A4.5.5.5A,5B,6-DECACH 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

BRP-94-08B  EXCV  CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL 


BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

BRP-944)8B 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

BRP-944)8B 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

BRP-944)8B 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

UNK562 

UNKNOWN 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

UNK589 

UNKNOWN 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

UNK595 

UNKNOWN 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

LINK641 

UNKNOWN 

BRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

UNK643 

UNKNOWN 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.07900000  fig/g 

3.0 

LT 

0.06300000  iig/g 

3.0 

LT 

1.30000000  ng/g 

3.0 

LT 

0.23000000  }Lg/g 

3.0 

LT 

1.30000000  }ig/g 

3.0 

LT 

1.80000000  pig/g 

3.0 

ND 

0.28000000  pLg/g 

3.0 

LT 

1.20000000  pLg/g 

3.0 

ND 

1.30000000  iig^g 

3.0 

LT 

0.03200000 

3.0 

LT 

0.06500000  pigfg 

3.0 

LT 

0.97000000  \ig/g 

3.0 

LT 

0.24000000  ng/g 

3.0 

LT 

0.48000000  iig/g 

3.0 

LT 

2.40000000  fig^g 

3.0 

LT 

0.48000000  iig/g 

3.0 

LT 

0.39000000  fig^g 

3.0 

ND 

1.30000000  jig/g 

3.0  F 

LT 

0.10000000  pig/g 

3.0 

LT 

0.26000000  pig/g 

3.0 

LT 

0.14000000  pig/g 

3.0 

LT 

0.18000000  pLg/g 

3.0 

LT 

0.74000000  ^g/'g 

3.0 

LT 

1.80000000  pig/g 

3.0 

LT 

0.46000000  pig/g 

3.0 

LT 

1.10000000  pig/g 

3.0 

LT 

0.29000000  pig/g 

3.0 

LT 

0.07500000  pig/g 

3.0 

LT 

0.32000000  Pig/g 

3.0 

ND 

0.32000000  pig/g 

3.0  R 

ND 

0.32000000  Pig/g 

3.0  R 

ND 

0.32000000  pig/g 

3.0  R 

ND 

0.32000000  Pig/g 

3.0  R 

ND 

0.32000000  pig/g 

3.0  R 

LT 

0.79000000  pig/g 

3.0 

LT 

6.30000000  iig^g 

3.0 

LT 

0.76000000  pig/g 

3.0 

LT 

0,03200000  pig/g 

3.0 

LT 

0.05200000  pig/g 

3.0 

LT 

0.06400000  pig/g 

3.0 

LT 

0.06800000  iig/g 

3.0 

LT 

0.10000000  pig/g 

3.0 

LT 

1.70000000  pig/g 

3.0 

LT 

0.08300000  pg/g 

3.0 

LT 

0.92000000  pg/g 

3.0 

LT 

12.00000000  pg/g 

3.0 

0.50000000  pg/g 

3.0  S 

0.40000000  pg/g 

3.0  S 

0.30000000  pg/g 

3.0  S 

2.00000000  pg/g 

3.0  S 

030000000  pg/g 

3.0  S 

LT 

0.03200000  pg/g 

5.0 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI Data 


Site 

Media 

Meas 

Untt 

Flag 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value  Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BIIP-94-08C 

EXCV 

CSC 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  fig/g 

5-0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  fAg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000  ^g/g 

5.0 

R 

BRP-94^8C 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  ng/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  ng^g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5.TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  ufi/e 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  jig^g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  ng^g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4.DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  ng/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4,70000000  (xg'g 

5.0 

BRP-94^8C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  Mg^g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000  fig^g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

5.0 

BRP.94-O8C 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  fig/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  jig^g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  ng^g 

5,0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  jig^g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000  fig/g 

5.0 

R 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  fig^g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  fig^g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  ^ig^g 

5.0 

BRP.94-O8C 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  fig/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  fig^g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  Mg^g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  Mg^g 

5.0 

BRP.94-O8C 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000  fig/g 

5.0 

R 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  ^g^g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000  Hg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  fig/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000  ^g/g 

5.0 

R 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000  ng/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ^g/g 

5.0 

BRP.94-O8C 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  fig/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  jig/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  Mg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  fig/g 

5.0 

BRP-.94-O8C 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000  ng/g 

5.0 

R 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  ng/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  ng^g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000  fig^g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000  fig^g 

5.0 

BKP-94-08C 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000  jig/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  fig/g 

5.0 

BRP-94^)8C 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  ^g^g 

5,0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  ^g^g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  jig/g 

5,0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng^g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUT  YLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  fig^g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  fig^g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000  jig^g 

5.0 

R 

Data 

Qaal 
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BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000  fig/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0,18000000  ng/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  }ig/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  iigfg 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  pig/g 

5.0 

BRP-94^8C 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  pLg/g 

5.0 

BRP.94-08C 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000  }igfg 

5.0 

BRP.94-08C 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  pLg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  iigfg 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000  \Lgfg 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4CHL0R0PHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000  pigfg 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000  iig^g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  iig/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  ng/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

0BHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  fig^g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  iig/g 

5.0 

BRP.94-08C 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  jig/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  pig/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  pig/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  (ig/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  pig/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  pigfg 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  pig/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  pig/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  Pig/g 

5,0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000  pig/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  Pig/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000  pig/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  pig/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000  pig/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  pig/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,23-C,D]  PYRENE 

LT 

2,40000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRBSr 

LT 

0.48000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1,1A,2,2,33A,4,5,5,5A,5B,6.DECACH 

LT 

0.14000000  ^g^g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATmON 

LT 

0.18000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  pg/g 

5,0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  pg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  pg/g 

5.0 

BRP-94^8C 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  pg/g 

5.0 
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BRP-94^8C 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

5.0 

R 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

MS'g 

5.0 

R 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

V-tIt 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

5.0 

BRP-9«8C 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Pg/g 

5.0 

BRP.94-O8C 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0,05200000 

Pg'g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

pg^g 

5.0 

BRP-94^8C 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

Pg'g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

Pg'g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Pg/g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/g 

5.0 

BRP.94-O8C 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4.DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg'g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg'g 

5.0 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

UNK589 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg'g 

5.0 

S 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

UNK602 

UNKNOWN 

0,30000000 

pg'g 

5.0 

S 

BRP-94-08C 

EXCV 

cso 

UNK641 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg'g 

5.0 

S 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg'g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg'g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg'g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg'g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg'g 

0.5 

R 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg'g 

0.5 

DR 

BRP-94^9A 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg'g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg'g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg'g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg'g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg'g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0,49000000 

pg'g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg'g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg'g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg'g 

0.5 

D 

BRP-‘94-09A 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg'g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg'g 

0,5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg'g 

0.5 

D 

BRP-94^9A 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg'g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg'g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg'g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg'g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROAMLINE 

LT 

0.57000000 

pg'g 

0,5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg'g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

BRP-.94-09A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg'g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg'g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg'g 

0.5 
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BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

0.05600000  pg/^g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  pg/g 

0.5 

BRP-94^9A 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  pg/^g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILlNE 

ND 

3.10000000  pg^g 

0.5 

DR 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000  pg^g 

0.5 

R 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NnROPHENOL 

LT 

1.10000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

3NT 

3.NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  pg'g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  pg/g 

0,5 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000  pg/g 

0.5 

DR 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000  pg/g 

0.5 

R 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4.NITROANILINE 

ND 

3.10000000  pg/g 

0.5 

DR 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000  pg/g 

0.5 

R 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-9«9A 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  pg/g 

0.5 

BRP.94-09A 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  pg/g 

0,5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000  pg/g 

0.5 

R 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000  pg/g 

0.5 

DR 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000  pg/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000  pg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000  pg/g 

0.5 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


She  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool  Value _ Meas  Depth  Code 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRP-94-09A  EXCV  CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  LT 

BRP-94-09A  EXCV  CSO  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER  LT 

BRP-94-09A  EXCV  CSO  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER  LT 


BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BRF.94-09A 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BRP-94.09A 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

BGHDPY 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

CHRY 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

CHRY 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

CPMS 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

CPMS 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

BRP.94-09A 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

DBCP 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

DBCP 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

DBHC 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

DBHC 

BRP-94.09A 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

BRP-94.09A 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

DCPD 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 


BENZO  [A]  ANTHRACENE 
BENZO  [A]  ANTHRACENE 
BENZO  [A]  PYRENE  LT 

BENZO  [A]  PYRENE  LT 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
BENZO  [B]  FLUORANTHENE  LT 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 
BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 
BUTYLBENZ  YL  PHTHALATE  LT 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE  LT 

BETA-ENDOSULFAN  LT 

BETA-ENDOSULFAN  LT 

BENZIDINE  ND 

BENZIDINE  ND 

BENZOIC  ACID  ND 

BENZOIC  ACID  ND 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 
BENZO  [G,H,I]  PERYLENE  LT 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE  LT 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 
BENZYL  ALCOHOL  LT 

BENZYL  ALCOHOL  LT 

CHRYSENE 
CHRYSENE 

HEXACHLOROBENZENE  LT 

HEXACHLOROBENZENE  LT 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN  LT 
HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN  LT 
HEXACHLOROETHANE  LT 

HEXACHLOROETHANE  LT 

CHLORDANE  LT 

CHLORDANE  LT 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  LT 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  LT 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  LT 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  LT 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  LT 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  LT 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE  LT 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE  LT 

DIBROMOCHLOROPROPANE  LT 

DIBROMOCHLOROPROPANE  LT 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 
DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 
DIBENZOFURAN  LT 

DIBENZOFURAN  LT 

DICYCLOPENTADIENE  LT 


0.44000000  pg/g 
0.36000000  pg/g 
0.36000000  pg^g 
3.70000000  pg^g 

7.20000000  pg/g 
0.35000000  pg^g 

0.28000000  pg^g 

1.20000000  pg^g 
1.20000000  pg^g 

0.73000000  pg/g 
0.31000000  pg^g 
1.30000000  pg/g 
1.30000000  pg^g 

1.80000000  pg/g 
1.80000000  pg^g 

2.40000000  pg^g 
2.40000000  pg^g 
0.13000000  pg/g 
0.13000000  pg/g 
3.10000000  pg/g 
3.10000000  pg^g 
0.37000000  pg/g 

0.18000000  pg^g 

0.13000000  pg^g 
0.33000000  pg^g 
0.03200000  pg^g 
0.03200000  pg/g 
0.39000000  pg^g 

0.62000000  pg^g 
0.08000000  pg/g 
0.08000000  pg/g 

0.52000000  pg/g 
0.52000000  pg/g 

1.80000000  pg/g 
1.80000000  pg/g 
0.68000000  pg/g 
0.68000000  pg/g 

0.09700000  pg/g 
0.09700000  pg/g 
0.32000000  pg/g 
0.32000000  pg/g 

0.06600000  pg/ig 
0.06600000  pg/g 

0.31000000  pg/g 
0.31000000  pg/g 
0.07100000  pg/g 
0.07100000  pg/g 

0.21000000  pg/g 
0.21000000  pg/g 

0.38000000  pg/g 
0.38000000  pg/g 
0.57000000  pg/g 


0.5  D 

0.5  D 

0.5 
0.5 

0.5  D 

0.5  D 

0.5 
0.5 

0.5  D 

0.5  D 

0.5 
0.5 

0.5  D 

0.5  D 

0.5 
0.5 

0.5  D 

0.5  DR 

0.5  R 

0.5  R 

0.5  DR 

0.5  D 

0.5 
0.5 

0.5  D 

0.5  D 

0.5 
0.5 

0.5  D 

0.5  D 

0.5 
0.5 

0.5  D 

0.5  D 

0.5 
0.5 

0.5  D 

0.5  D 

0.5 
0.5 

0.5  D 

0.5  D 

0.5 
0.5 

0.5  D 

0.5  D 

0.5 
0.5 

0-5  D 

0.5  D 

0.5 
0.5 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  fig/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  ng/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  ng/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  ng/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  iigfg 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  }ig/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ^g/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

0.11000000  ng/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

0.32000000  ^ig^g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  \ig/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

DNBP 

DLN-BUTYL  PHTHALATE 

1.50000000  iig/g 

0.5 

D 

BRP.94-09A 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  }ig/g 

0.5 

D 

BRP.94-09A 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  ngfg 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  iig/g 

0.5 

BRP.94-09A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRBSr 

LT 

1.30000000  }ig/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  iig/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  \xg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000  |ig/g 

0.5 

R 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000  iigfg 

0.5 

DR 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  }ig/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  }igfg 

0.5 

BKP-94-09A 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000  iig/g 

0.5 

R 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000  }ig/g 

0.5 

DR 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.34000000  fig^g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.22000000  [ig/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000  yig/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000  \ig/g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  yigfg 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  fig^g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ytg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  yiglg 

0.5 

D 

BRP-94^9A 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  yigfg 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  yigfg 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  yg/g 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  yigfg 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  yigfg 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  yigfg 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  yigfg 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  yigfg 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000  yigfg 

0,5 

DR 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1,30000000  ^g^g 

0.5 

R 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  yigfg 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  ygfg 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  yigfg 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  yigfg 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5.5A,5B,6.DECACH 

LT 

0.14000000  yigfg 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000  yigfg 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATmON 

LT 

0.18000000  ^g^g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATmON 

LT 

0.18000000  ygfg 

0.5 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  ygfg 

0.5 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 

Data 
Qaal 


SHelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas  Unit 

Bool  Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLAHLES 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK546  UNKNOWN 

1.00000000  ^g/g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK551  UNKNOWN 

0.30000000  jtg/g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK552  UNKNOWN 

0.40000000  iig(g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK562  UNKNOWN 

2.00000000  fig/g 

0.5 

S 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK563  UNKNOWN 

5.00000000  ^g^g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK591  UNKNOWN 

0.30000000  MS^g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK599  UNKNOWN 

0.50000000  ng^g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK599  UNKNOWN 

0.40000000  fig^g 

0.5 

S 

BRP-94^9A 

EXCV 

cso 

UNK602  UNKNOWN 

0.30000000  fig^g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK606  UNKNOWN 

O.SOOOOOOO  Mg^g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK606  UNKNOWN 

0.50000000  Jig/g 

0.5 

S 

BRP-944)9A 

EXCV 

cso 

UNK607  UNKNOWN 

0.40000000  ^ig^g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK609  UNKNOWN 

0.30000000  ^g^g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK611  UNKNOWN 

4.00000000  |jg/g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK611  UNKNOWN 

2.00000000 

0.5 

DD 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK612  UNKNOWN 

0.90000000  fig^g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK612  UNKNOWN 

0.60000000  ^g/g 

0.5 

DD 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK612  UNKNOWN 

0.40000000  ng/g 

0.5 

S 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK613  UNKNOWN 

0.30000000  jig/g 

0,5 

S 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK614  UNKNOWN 

1.00000000  ^g/g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK615  UNKNOWN 

0.40000000  fig/g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK615  UNKNOWN 

0.30000000  jig/g 

0.5 

DD 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK615  UNKNOWN 

0.70000000  ng/g 

0.5 

S 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK616  UNKNOWN 

0.30000000  jig/g 

0.5 

S 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK616  UNKNOWN 

0.40000000  jxg/g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK616  UNKNOWN 

0.70000000  ng/g 

0.5 

DD 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK617  UNKNOWN 

0.40000000  jig^g 

0.5 

DS 

BRP.94-09A 

EXCV 

cso 

UNK620  UNKNOWN 

0,60000000  jig/g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK620  UNKNOWN 

2.00000000  ng^g 

0.5 

DD 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK620  UNKNOWN 

0.30000000  Hg/g 

0.5 

S 

BRP-9«9A 

EXCV 

cso 

UNK621  UNKNOWN 

0.80000000  jig/g 

0.5 

S 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK621  UNKNOWN 

0.60000000  fig^g 

0.5 

D 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK621  UNKNOWN 

1.00000000  Mg^g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK623  UNKNOWN 

1.00000000  Iiig^g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK624  UNKNOWN 

0.50000000  ^g^g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK624  UNKNOWN 

0.60000000  ng/g 

0.5 

DD 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK624  UNKNOWN 

0.60000000  ^g/g 

0.5 

S 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK625  UNKNOWN 

0.40000000  Mg^g 

0.5 

S 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK625  UNKNOWN 

0.30000000  fig/g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK625  UNKNOWN 

2.00000000  Mg^g 

0.5 

DD 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK627  UNKNOWN 

0.50000000  Mg^g 

0.5 

DS 

BRP-94^9A 

EXCV 

cso 

UNK627  UNKNOWN 

0.40000000  ^g/g 

0.5 

DD 

BRP-9409A 

EXCV 

cso 

UNK632  UNKNOWN 

0.40000000  ng/g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK633  UNKNOWN 

0.30000000  fig^g 

0.5 

S 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK635  UNKNOWN 

0.50000000  fig/g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK636  UNKNOWN 

0.30000000  fig^g 

0.5 

S 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK640  UNKNOWN 

0.30000000  ng/g 

0.5 

S 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK641  UNKNOWN 

0.50000000  jig/g 

0.5 

DS 

BRP.94-09A 

EXCV 

cso 

UNK642  UNKNOWN 

0.30000000  ^g^g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK644  UNKNOWN 

0.50000000  ^g/g 

0.5 

S 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK647  UNKNOWN 

0.30000000  ng^g 

0.5 

DS 

BRP-9«9A 

EXCV 

cso 

UNK652  UNKNOWN 

0.50000000  ^ig^g 

0.5 

DS 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  11 RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Vahie  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIV OLATULES 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

XJNK653 

UNKNOWN 

0.40000000  jig/g 

0.5 

S 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK657 

UNKNOWN 

0.30000000  ^g/g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK663 

UNKNOWN 

0.40000000  \xg/g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK664 

UNKNOWN 

0.30000000  pig/g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK680 

UNKNOWN 

0.40000000  iig/g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK680 

UNKNOWN 

0.40000000  pig/g 

0.5 

S 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK689 

UNKNOWN 

0.30000000  pig/g 

0.5 

DS 

BRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK698 

UNKNOWN 

0.40000000  ng/g 

0.5 

DS 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  pig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  jig^g 

3.0 

BRP.94-09B 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  Pig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  pg/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ^g^g 

3.0 

D 

BRP-94^9B 

EXCV 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  Pig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  pg/g 

3.0 

BRP.94-09B 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  pg/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  pg/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  pg/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000  pg/g 

3.0 

R 

BRP.9«9B 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

ND 

0.63000000  pg/g 

3.0 

DR 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  pg/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  pg/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  pg/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  pg/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  fig^g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  pgfg 

3.0 

BRP.94-09B 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  pg/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  pg/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  pg/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  pg/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  pg/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  pg/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  fig^g 

3.0 

D 

BRP.944)9B 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  pg/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  ng^g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  pg/g 

3.0 

D 

BRP.94-09B 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000  pg/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  pg/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  ^g^g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  pg/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  pgfg 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  pg/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ^ig^g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

3.0 

D 

BRP.94-09B 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  pg/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  pgfg 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000  fig^g 

3-0 

DR 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000  pgfg 

3.0 

R 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  ^ig^g 

3.0 

BRP.94-09B 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000  pg/g 

3.0 

D 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

sate 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  fig^g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1,60000000  ng/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILlNE 

LT 

1.60000000  fig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  Hg/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  Mg^g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

3NT 

3*NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000000  jig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NTTROTOLUENE 

LT 

0.34000000  jig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  ^g^g 

3.0 

D 

BRP.94-09B 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINnRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  fig^g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  gg^g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  fig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000  MS^g 

3.0 

DR 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000  yizfZ 

3.0 

R 

BRP-94^9B 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  fig^g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

4CUC 

4-CHLORa3-CRESOL 

LT 

0.93000000  jig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000  fig^g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000  fig^g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  fig^g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  jig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000  Mg/g 

3.0 

DR 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4*NrrROANILINE 

ND 

3.10000000  Mg^g 

3.0 

R 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  ng^g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  jig^g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  fig^g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORBDE 

LT 

1.30000000  ^g^g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  ^g/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  Hg/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  fig^g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  Mg^g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ^g^g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  fig^g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  jig^g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  ng^g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000  fig/g 

3.0 

R 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000  fig^g 

3.0 

DR 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  ^ig^g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  ng^g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  fig^g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  fig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000  jig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000  Mg'g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000  fig/'g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPyL) 

LT 

0.44000000  jig^g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000  \Lzf% 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000  ^g^g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  fig^g 

3.0 

BRP-94^9B 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  Hg^g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  iig^g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  |ig^g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  ^g^g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  fig^g 

3.0 

D 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II  PI  Data 


Site  ID 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP.94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
BENZID  BENZIDINE 
BENZID  BENZIDINE 
BENZO  BENZOIC  ACID 
BENZO  BENZOIC  ACID 
BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 
BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 
BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 
BKFAN  BENZO  pC]  FLUORANTHENE 
BZALC  BENZYL  ALCOHOL 
BZALC  BENZYL  ALCOHOL 
CHRY  CHRYSENE 
CHRY  CHRYSENE 
CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 
CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 
CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 
CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 
CL6ET  HEXACHLOROETHANE 
CL6ET  HEXACHLOROETHANE 
CLDAN  CHLORDANE 
CLDAN  CHLORDANE 
CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL 
CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL 
CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL 
CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL 
CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL 
CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL 
DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 
DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 
DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 
DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 
DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 
DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 
DBZFU  DIBENZOFURAN 
DBZFU  DIBENZOFURAN 
DCPD  DICYCLOPENTADIENE 
DCPD  DICYCLOPENTADIENE 
DDVP  VAPONA 
DDVP  VAPONA 
DEP  DIETHYL  PHTHALATE 
DEP  DIETHYL  PHTHALATE 
DITH  DITHIANE 
DITH  DmHANE 
DLDRN  DIELDRIN 
DLDRN  DIELDRIN 


Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

DepUi 

Flaf 

Cod 

LT 

0.31000000  yig/g 

3.0 

D 

LT 

0.31000000  >ig/g 

3.0 

LT 

1.30000000  |ig/g 

3.0 

LT 

1.30000000 

3.0 

D 

LT 

1.80000000  jig^g 

3.0 

D 

LT 

1.80000000  pg/g 

3.0 

LT 

2.40000000  fig/g 

3.0 

LT 

2.40000000  |tg/g 

3,0 

D 

ND 

0.13000000  pg/g 

3.0 

DR 

ND 

0.13000000  pg/g 

3.0 

R 

ND 

3.10000000  pg/g 

3.0 

R 

ND 

3.10000000  pg^g 

3.0 

DR 

LT 

0.18000000  pg/g 

3.0 

D 

LT 

0.18000000  fig^g 

3.0 

LT 

0.13000000  pg/g 

3.0 

LT 

0. 13000000  >ig/g 

3.0 

D 

LT 

0.03200000  ^g/g 

3.0 

D 

LT 

0.03200000  pg/g 

3.0 

LT 

0.03200000  tig/g 

3.0 

LT 

0.03200000  ng/g 

3.0 

D 

LT 

0.08000000  lig/g 

3.0 

D 

LT 

0.08000000  ng/g 

3.0 

LT 

0.52000000  fig^g 

3.0 

LT 

0.52000000  jig/g 

3.0 

D 

LT 

1.80000000  pg/g 

3.0 

D 

LT 

1.80000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.68000000  pg^g 

3.0 

LT 

0.68000000  pg/g 

3.0 

D 

LT 

0.09700000  pg^g 

3.0 

D 

LT 

0.09700000  pg% 

3.0 

LT 

0.32000000  ftgfg 

3.0 

LT 

0.32000000  pg/g 

3.0 

D 

LT 

0.06600000  p^g 

3.0 

D 

LT 

0.06600000  p^g 

3.0 

LT 

0.31000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.31000000  pg/g 

3.0 

D 

LT 

0.07100000  pg/g 

3.0 

D 

LT 

0.07100000  p^g 

3.0 

LT 

0.21000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.21000000  p^g 

3.0 

D 

LT 

0.38000000  pg/g 

3.0 

D 

LT 

0.38000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.57000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.57000000  pg/g 

3.0 

D 

LT 

0.06800000  pg/g 

3.0 

D 

LT 

0.06800000  pg/g 

3.0 

LT 

0.24000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.24000000  pg/g 

3.0 

D 

LT 

0.06500000  pg/g 

3.0 

D 

LT 

0.06500000  pg/g 

3.0 

LT 

0.07900000  pg/g 

3.0 

LT 

0.07900000  pg/g 

3.0 

D 

Data 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


SHelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Boal 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BMP 

BIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  ng/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BMP 

BIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  jig^g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BNBP 

BI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  fig^g 

3.0 

BFP-94-09B 

EXCV 

cso 

BNBP 

BI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BNOP 

BLN-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  fig^g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BNOP 

BI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  jig^g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

ENBRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  fig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

ENBRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  jig^g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

ENBRK 

ENDRIN  ALBEHYBE 

LT 

1.80000000  ng^g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

ENBRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  ng^g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

ENBRN 

ENDRIN  KETONE 

NB 

0.28000000  \xzlg 

3.0 

R 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

ENBRN 

ENDRIN  KETONE 

NB 

0.28000000  ^g^g 

3.0 

DR 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1,20000000  ^g^g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  ng^g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

NB 

1.30000000  jig^g 

3.0 

R 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

NB 

1.30000000  MS^g 

3.0 

DR 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  ^g^g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

3.0 

BRP-94^9B 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000  fig^g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000  jig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

HCBB 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  jig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

HCBB 

HEXACHLOROBUTABIENE 

LT 

0.97000000  ng/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  jig^g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  jig'g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  Mg^g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  jig/^g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

ICBPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  fig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

ICBPYR 

INDENO  I1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  fig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

ISOBR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP.94-09B 

EXCV 

cso 

ISOBR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  Mg^g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  jig^g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  ^g/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

NB 

1.30000000  ^g^g 

3.0 

DR 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

NB 

1.30000000  jig/g 

3.0 

R 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  jig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

LDSr 

LINDANE 

LT 

0,10000000  ng^g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  Hg^g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  ^g/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A2;2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000  ^g/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A,2,2,33A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000  Mg^g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000  jig/g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000  Mg^g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  fig^g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  Mg^g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ng^g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  fig/g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

NNBME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  fig/g 

3.0 

BRP.94-09B 

EXCV 

cso 

NNBME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  Mg^g 

3.0 

D 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

NNBNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1,10000000  fig^g 

3.0 

D 

BRP-94^9B 

EXCV 

cso 

NNBNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  ^g^g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

NNBPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  fig^g 

3.0 

BRP-94-09B 

EXCV 

cso 

NNBPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  fig^g 

3.0 

D 

580 


Bomb  cmd  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit 

Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie _ Meas  Depth 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

BRP.94-09B 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

BRP-94^9B 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

BRP-944)9B 

EXCV 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

BRP.94-09B 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

BRP-.94-09B 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

BRP-94.09B 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

BRP.94-09B 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2;2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-I, 

LT 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>I, 

LT 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL).l. 

LT 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2;2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATMON 

LT 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-I-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-I-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

BRP.94-09B 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

UNK523 

UNKNOWN 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

UNK524 

UNKNOWN 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

UNK589 

UNKNOWN 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

UNK611 

UNKNOWN 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

UNK641 

UNKNOWN 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

UNK642 

UNKNOWN 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

UNK643 

UNKNOWN 

BRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

UNK644 

UNKNOWN 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1.2>TRICHL0R0BENZENE 

LT 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

BRP.94-09C 

EXCV 

CSO 

124TCB 

IA4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

I>DICHLOROBENZENE 

LT 

0.07500000 
0.07500000  pigfg 
0.32000000  pig/g 
0.32000000  }tg/g 
0.32000000  \ig/g 
0.32000000  fig/g 
0.32000000  pig/g 
0.32000000  pLg/g 
0.32000000  fig^g 
0.32000000  ngfg 
0.32000000  pigfg 
0.32000000  PLg/g 
0.32000000  pig/g 
0.32000000  pig/g 
0.79000000  pig/g 
0.79000000  fig/g 
6.30000000  ^ig^g 
6.30000000  pig/g 
0.76000000  pig/g 
0.76000000  pig/g 
0.03200000  fig/g 
0.03200000  pig/g 
0.05200000  pig/g 
0.05200000  pig/g 
0.06400000  jig^g 
0.06400000  pig/g 
0.06SOOOOO  pig/g 

0.06800000  pig/g 
0.10000000  fig^g 
0.10000000  |ig^g 

1.70000000  pig/g 
1.70000000  fig^g 
0.08300000  ng/g 
0.08300000  fig^g 
0.92000000  pig/g 
0.92000000  pig/g 
12.00000000  Pig/g 

12.00000000  ^g^g 

0.30000000  pg/g 

0.60000000  pg/g 

0.40000000  pg/g 
0.30000000  ^g^g 

2.00000000  pg/g 

0.40000000  pg/g 
0.70000000  pg/g 

0.80000000  pg/g 

0.03200000  pg/g 
0.03200000  jig^g 

0.22000000  pg/g 
0.22000000  fig^g 

0.04200000  pg/g 
0.04200000  pg/g 


3.0 


3.0 

3.0 

3.0 

3.0 


3.0 

3.0 

3.0 

3.0 


3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 


3.0 


3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3,0 

3.0 


3.0 


3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 


3.0 

3.0 

3.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 


Flag 

Code 


D 


D 

DR 

R 

R 

DR 

DR 

R 

R 

DR 

DR 

R 

D 

D 


D 

D 


D 

D 


D 

D 


D 

D 


D 

D 

S 

DS 

DS 

DS 

DS 

DS 

S 

S 

D 

D 

D 


Data 

Qnal 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

SHelP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 


Bia>-9«9C 

EXCV 

CSO 

12DPH 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

12DPH 

BRP.94-09C 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

13DCLB 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

13DNB 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

13DNB 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

14DCLB 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

14DCLB 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

236TCP 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

236TCP 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

245TCP 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

245TCP 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

246TCP 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

246TCP 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

24DCLP 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

24DCLP 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

24DMP 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

24DMP 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

24DNP 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

24DNP 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

24DNT 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

24DNT 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

26DNA 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

26DNA 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

26DNT 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

26DNT 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

2CLP 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

2CLP 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

2CNAP 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

2CNAP 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

2MNAP 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

2MNAP 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

2MP 

BRP-94<09C 

EXCV 

cso 

2MP 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

2NANIL 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

2NANIL 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

2NP 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

2NP 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

33DCBD 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

33DCBD 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

35DNA 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

35DNA 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

3NANIL 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

3NANIL 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

3NT 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

3NT 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

46DN2C 

BRP-94^9C 

EXCV 

cso 

46DN2C 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

4CANIL 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

4CANIL 

1.2- DIPHENYLHYDRAZINE  LT 

1.2- DIPHENYLHYDRAZlNE  LT 

1.3- DlCHLOROBENZENE  LT 

1^-DICHLOROBENZENE  LT 

l^DINTTROBENZENE  ND 

13-DINITROBENZENE  ND 

L4-DICHLOROBENZENE  LT 

1.4- DICHLOROBENZENE  LT 

23.6- TRICHLOROPHENOL  LT 

23.6- TRICHIjOROPHENOL  LT 

2.4.5- TRICHLOROPHENOL  LT 

2.4.5- TRICHLOROPHENOL  LT 

2.4.6- TRICHLOROPHENOL  LT 

2.4.6- TRlCHLOROPHENOL  LT 

2.4- DICHLOROPHENOL  LT 

2.4- DICHLOROPHENOL  LT 

2.4- DIMETHYLPHENOL  LT 

2,4.DIMETHYLPHENOL  LT 

2.4- DINnROPHENOL  LT 

2.4- DINrrROPHENOL  LT 

2.4- DINrrROTOLUENE  LT 

2.4- DINnROTOLUENE  LT 

2.6- DINnROANILINE  LT 

2.6- DINnROANILINE  LT 

2.6- DINnROTOLUENE  LT 

2.6- DINITROTOLUENE  LT 

2-CHLOROPHENOL  LT 

2-CHLOROPHENOL  LT 

2-CHLORONAPHTHALENE  LT 

2-CHLORONAPHTHALENE  LT 

2-METHYLNAPHTHALENE  LT 

2-METHYLNAPHTHALENE  LT 

2-METHYLPHENOL  LT 

2-MEtHYLPHENOL  LT 

2-NrrROANILINE  ND 

2-NnROANILlNE  ND 

2-NlTROPHENOL  LT 

2- NITROPHENOL  LT 

33-CICHLOROBENZIDINE  LT 

33-CICHLOROBENZIDINE  LT 

3.5- DINnROANILINE  LT 

3.5- DINnROANILINE  LT 

3- NITROANILlNE  LT 

3-NITROANILINE  LT 

3-NrrROTOLUENE  LT 

3- NnROTOLUENE  LT 

4.6- DINITRO-2-CRESOL  LT 

4,6-DINITRO-2-CRESOL  LT 

4- BROMOPHENYLPHENYL  ETHER  LT 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER  LT 

4-CHLOROANILINE  ND 

4-CHLOROANILINE  ND 


0.52000000 

iiels 

5.0 

0.52000000 

iigl$ 

5.0 

D 

0.04200000 

ns/e 

5,0 

0.04200000 

pg/g 

5.0 

D 

0.63000000 

pg'g 

5.0 

R 

0.63000000 

pg/g 

5.0 

DR 

0.03400000 

pg/g 

5.0 

0.03400000 

pg/g 

5.0 

D 

0.62000000 

pg/g 

5.0 

0.62000000 

pg'g 

5.0 

D 

0.49000000 

pg/g 

5.0 

0.49000000 

pg/g 

5.0 

D 

0.06100000 

pg/g 

5.0 

0.06100000 

pg/g 

5.0 

D 

0.06500000 

pg/g 

5.0 

0.06500000 

pg/g 

5.0 

D 

3.00000000 

pg/g 

5.0 

3.00000000 

pg/g 

5.0 

D 

4.70000000 

pg/g 

5.0 

4.70000000 

pg/g 

5.0 

D 

1.40000000 

pg/g 

5.0 

1.40000000 

pg/g 

5.0 

D 

0.57000000 

pg/g 

5.0 

0.57000000 

pg/g 

5.0 

D 

0.32000000 

pg/g 

5,0 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

D 

0.05500000 

pg/g 

5.0 

0.05500000 

pg/g 

5.0 

D 

0.24000000 

pg/g 

5.0 

0.24000000 

pg/g 

5.0 

D 

0.03200000 

pg/g 

5,0 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

D 

0.09800000 

pg/g 

5.0 

0.09800000 

pg/g 

5.0 

D 

3.10000000 

pg/g 

5.0 

R 

3.10000000 

pg/g 

5.0 

DR 

1.10000000 

pg/g 

5.0 

1.10000000 

pg/g 

5,0 

D 

1.60000000 

pg/g 

5.0 

1.60000000 

pg/g 

5,0 

D 

1.60000000 

pg/g 

5.0 

1.60000000 

pg/g 

5.0 

D 

3.00000000 

pg/g 

5.0 

3.00000000 

pg/g 

5.0 

D 

0.34000000 

pg/g 

5.0 

0.34000000 

pg/g 

5.0 

D 

0.80000000 

pg/g 

5.0 

0.80000000 

pg/g 

5.0 

D 

0.04100000 

pg/g 

5.0 

0.04100000 

pg/g 

5.0 

D 

0.63000000 

pg/g 

5.0 

R 

0.63000000 

pg/g 

5.0 

DR 

^ID 


Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Chemical  Class:  SEMryOLATlLES 


BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

iig/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

tig/e 

5-0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg^g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg^g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg'g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

4MP 

4.METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg^g 

5.0 

R 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg^g 

5.0 

DR 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg^g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg^g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORI0E 

LT 

1.30000000 

pg/'g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENLKDSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg'g 

5.0 

BKP.9«9C 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

5.0 

BKP-94-09C 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/fe 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg^s 

5.0 

R 

BRP.94^9C 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

5,0 

DR 

BRP-94^9C 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg'g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg'g 

5.0 

D 

BRP-94^9C 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg^g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg^g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg'g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

5-0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/'g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg'g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

5.0 

D 

BKP-94-09C 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/g 

5.0 

D 

BRP-9«9C 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

5.0 

R 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

5.0 

DR 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg/g 

5.0 

R 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg/g 

5.0 

DR 

BRP-944)9C 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  IG,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg/g 

5.0 

D 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOliATILES 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  fig/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.06SOOOOO  (tg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.08300000  pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  (ig/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  Hg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  (ig'g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000  (ig^g 

5.0 

BRP-94^9C 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000  fig/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  ^g/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  ^g/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000  ng/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000  pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000  pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000  pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000  pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  pg/g 

5.0 

D 

BRP-9«9C 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  pg/g 

5.0 

D 

BRP-94^9C 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  pg/g 

5.0 

BRP.94-09C 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  pg/g 

5.0 

BRP<94-09C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000  pg/g 

5.0 

R 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000  pg/g 

5.0 

DR 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  pg/g 

5.0 

D 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Bulling  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Hg^g 

5.0 

R 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

v-t/z 

5.0 

DR 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

|ig/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

fig/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

fig/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

|ig/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

(ig'g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

l*g^g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

(ig/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

|»g/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Hg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

t^g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

gg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

gg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

gg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

gg/g 

5.0 

R 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

gg/g 

5.0 

DR 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

gg/g 

5.0 

BRP-94^9C 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

gg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

gg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

gg/g 

5.0 

D 

BRP-94^9C 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

gg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1,1A^A3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

gg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

gg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

gg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

gg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

gg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

gg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

gg/g 

5.0 

D 

Bia>-94-09C 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

gg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

gg/g 

5.0 

D 

BRP.94-09C 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

gg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

gg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

gg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

gg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

gg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

gg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

gg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

gg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

gg/g 

5.0 

R 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

gg/g 

5.0 

DR 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

gg/g 

5.0 

R 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

032000000 

gg/g 

5.0 

DR 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

gg/g 

5.0 

R 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

gg/g 

5.0 

DR 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

gg/g 

5.0 

R 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

gg/g 

5.0 

DR 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

gg/g 

5.0 

R 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

gg/g 

5.0 

DR 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

UnH 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATTLES 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Hg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Pg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Pg'g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Pg'g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

|»g/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Hg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

|ig/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Pg'g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Pg'g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Hg/g 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1, 

LT 

0.06400000 

vdz 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l. 

LT 

0.06400000 

vz/z 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

vz/z 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

zetz 

5.0 

D 

BRP-94^9C 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l. 

LT 

0.10000000 

(tg/g 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2>BIS{PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

vdz 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

zz/z 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

zz/z 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

yziz 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

vz/z 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l<2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

zz/z 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

vziz 

5.0 

D 

BKP-94-09C 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

zziz 

5.0 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

zz/z 

5.0 

D 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

UNK576 

UNKNOWN 

4.00000000 

zz/z 

5.0 

DS 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

UNK586 

UNKNOWN 

1.00000000 

zz/z 

5.0 

DS 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

UNK589 

UNKNOWN 

0.30000000 

zz/z 

5.0 

DS 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

UNK595 

UNKNOWN 

0.30000000 

zz/z 

5.0 

DS 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

UNK602 

UNKNOWN 

0.30000000 

zz/z 

5.0 

DS 

BRP-94^9C 

EXCV 

CSO 

UNK611 

UNKNOWN 

0.30000000 

zz/z 

5.0 

DS 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

UNK629 

UNKNOWN 

4.00000000 

zz/z 

5.0 

DS 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

UNK641 

UNKNOWN 

2.00000000 

zziz 

5.0 

DS 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

UNK642 

UNKNOWN 

0.50000000 

zz/z 

5.0 

S 

BRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

UNK642 

UNKNOWN 

0.70000000 

zz/z 

5.0 

DS 

BRP-94-C9C 

EXCV 

CSO 

UNK679 

UNKNOWN 

0.30000000 

zz/z 

5.0 

DS 

BRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1,23-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

zz/z 

0.5 

BRP-94.13A 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1^,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

zz/z 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

U-dichlorobenzene 

LT 

0.04200000 

zz/z 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

zz/z 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

zz/z 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

zz/z 

0.5 

R 

BRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

zz/z 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

zz/z 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

zz/z 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

zz/z 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

zz/z 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

zz/z 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

zz/z 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

24Disrr 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

zz/z 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

zz/z 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

zz/z 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

zz/z 

0.5 
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Site  ID 

Site 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILiES 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  jig/g 

0,5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  ng/g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  ixg^g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  }ig/g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  }ig/g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  ^g^g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  ^g/g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  fig/g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  ^g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  iLg/g 

0.5 

BRP-94.13A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000  fig/g 

0.5 

R 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  ^g^g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000  |ig^g 

0.5 

R 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  pLg/g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000  \ig/g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  ng/g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ^g/g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  iig/g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  ^g^g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  ^ig^g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  iigfg 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000  iig/g 

0.5 

R 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  ng/g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  ^g^g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A^,23^A4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000  ng/g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000  iig/g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  Hg/g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  MS^g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  jig/g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  }ig/g 

0.5 

BRP-94.13A 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  ^g^g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  iigfg 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  ^g^g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  iig/g 

0.5 

R 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0,32000000  \ig/g 

0.5 

R 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  pig/g 

0.5 

R 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  }Lg/g 

0.5 

R 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  }Lgfg 

0.5 

R 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  }ig/g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000  pLg/g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ^g/g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  iig/g 

0.5 

BRP-94.13A 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  iig/g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000  jig/g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000  ng/g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0,10000000  fig/g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  pig/g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  pig/g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHL0R0-1-(2,4-DICHL0R0PHEN 

LT 

0.92000000  pig/g 

0.5 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  |.ig^g 

0.5 

BRP-94.13A 

EXCV 

cso 

UNK525 

UNKNOWN 

0.80000000  pig/g 

0.5 

S 

BRP-94.13A 

EXCV 

cso 

UNK525 

UNKNOWN 

0.80000000  }ig/g 

0.5 

DS 

Data 

Qnal 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site 

Media 

Meas 

UnH 

Flas 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value 

Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLAITLES 

BRP-94-13A 

EXCV 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

0.70000000 

pg/g 

0.5 

S 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

MS^g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

124TCB 

1.2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

ne/s 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

12DCI3 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

figig 

3.0 

BRP-94.13B 

EXCV 

cso 

12DPH 

l,2.DPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

k/s 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg^g 

3.0 

BRP-94.13B 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

3.0 

R 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHIjOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pefe 

3.0 

BRP.94.13B 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg^g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4.DICHIjOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

3.0 

BRP.94-13B 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pe'g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4.DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

3.0 

BRP.94.13B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,^DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

3.0 

BRP.94-13B 

EXCV 

cso 

2CLP 

2.CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2.CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2.METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

3.0 

BRP.94.13B 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2.NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

3.0 

R 

BRP.94-13B 

EXCV 

cso 

2NP 

2.NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

33DCBD 

3,34:iCHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

3.0 

BRP.94-13B 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITR0.2.CRES0L 

LT 

0.80000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

3.0 

BRP.94.13B 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4.CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

3.0 

R 

BRP-94.13B 

EXCV 

cso 

4CL3C 

4.CHLORO-3.CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4.CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg/g 

3.0 

BRP.94-13B 

EXCV 

cso 

4MP 

4.METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

3.0 

BRP.94-13B 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

3.0 

R 

BRP-94.13B 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA.BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94.13B 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

3.0 

BRP.94-13B 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

3.0 

R 

BRP.94-13B 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg'g 

3.0 

Biyp-94-13B 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2<;HL0R0ETH0XY) 

LT 

0.19000000 

pg/g 

3.0 

BRP.94.13B 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2.CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94.13B 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2.CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94.13B 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

3.0 

BRP.94-13B 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94.13B 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

3.0 

BRP.94-13B 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA.BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

3.0 

Data 

Qual 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRP-94.13B 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3,10000000 

^©'g 

3.0 

BRP.94-13B 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Mg'g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

fig/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADBEN 

LT 

0.52000000 

v-dz 

3.0 

BRP-94.13B 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

J»g/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

Mg'g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

vzJz 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

v-dz 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Mg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

^g/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

vzJz 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

vziz 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

3.0 

BRP.94-13B 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94.13B 

EXCV 

cso 

BMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

nz/z 

3,0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1,30000000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

3,0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

vzlz 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

ng/z 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [U,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0,48000000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

vziz 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

v-z/z 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A24^,3A4,5,5,5A5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0,18000000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Hg/g 

3.0 

BRP.94-13B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

vz/z 

3.0 

BRP-94.13B 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0,29000000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

Hg'g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Hg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0,32000000 

vziz 

3.0 

590 
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Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

SHem 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value 

Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

\x$/% 

3.0 

R 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg's 

3.0 

R 

BRP-94.13B 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

3.0 

R 

BKP-94-13B 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

|ig/g 

3.0 

R 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

PS's 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2,2.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

pg^g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

pg/'g 

3.0 

BRP-94.13B 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1, 

LT 

0.10000000 

Pg/g 

3.0 

BRP-94.13B 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Pg'g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg^g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-H2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

Pg'g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Pg^g 

3.0 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

0.70000000 

pg/g 

3.0 

S 

BRP-94-13B 

EXCV 

cso 

UNK645 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg^g 

3.0 

S 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,23-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/'g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

Pg'g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

BDCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Pg^g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

5.0 

R 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

236TCP 

23,6-TRICHIjOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/'g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

Pg'g 

5.0 

BRP.94-13C 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

Pg^g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

Pg^g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

5.0 

BRP-94.13C 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

5.0 

R 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

5.0 

BRP.94-13C 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITR0-2-CRES0L 

LT 

0.80000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

5.0 

R 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

5.0 

R 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

5.0 
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Meas  Unit  Flag  Data 

Bool  Value Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATBLES 


BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1,30000000  pg^g 

5.0 

BIiP-94-13C 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

'  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  pg^g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  pg^g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  pg^g 

5.0 

BRP.94-13C 

EXCV 

CSO 

ANAPy 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000  pg/g 

5.0 

BRP-94.13C 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  pg/g 

5,0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  pg^g 

5,0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  pg^g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ  YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  pg/g 

5.0 

BRP.94-13C 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,1]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  pg/g 

5.0 

BRP.94-13C 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000  pg/g 

5.0 

BRP.94-13C 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0-06800000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  pg/g 

5.0 

BRP-94.13C 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000  pg/g 

5.0 

BRP-94.13C 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  pg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  pg/g 

5.0 

Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 
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Uiut 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Hg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

l»©'g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

MS^g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

vdz 

5.0 

R 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

vdz 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Mg's 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A,2,2,33A4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

i»g/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

fig/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

vdz 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

gg/g 

5.0 

BRP.94-13C 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

gg'g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMDSfE 

LT 

0.29000000 

gg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

gg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

gg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

gg/g 

5.0 

R 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

gg/g 

5.0 

R 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

gg/g 

5.0 

R 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

PCB24S 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

gg/g 

5.0 

R 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

gg/g 

5.0 

R 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

gg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

gg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

gg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

gg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

gg/g 

5.0 

BRP.94-13C 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2,2.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

gg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

gg/g 

5.0 

BRP.94-13C 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1, 

LT 

0.10000000 

gg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

gg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

gg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHL0R0-1-(2,4-DICHL0R0PHEN 

LT 

0.92000000 

gg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

gg/g 

5.0 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

UNK610 

UNKNOWN 

0.30000000 

gg/g 

5.0 

S 

BRP-94-13C 

EXCV 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

0.80000000 

gg/g 

5.0 

s 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

123TCB 

U,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

gg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

124TCB 

U,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

gg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

gg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

12DPH 

1.2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

gg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

gg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

gg/g 

0.5 

R 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

gg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

gg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

gg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

246TCP 

2,4,^TRICHIjOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

gg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

gg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

gg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

gg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

gg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

gg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

gg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

gg/g 

0.5 
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Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEIVflVOLATlLES 


BRS-94-01 

SURF 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

tig/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

O.O9S0OOOO 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

2NF 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg'g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINrrRa2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg'g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg^g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1,30000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSUU'AN 

LT 

0.40000000 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg'g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

0.36000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg'g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94.01 

SURF 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0,36000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

1.90000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

0.97000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

0.86000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.04500000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

2.10000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0,5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

BRS-944)1 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLI^THYL 

LT 

0.06600000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

DBCP 

D3ROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg/g 

0.5 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIV OIATILES 

BRS-94^1 

SURF 

CSO 

UNK529 

UNKNOWN 

2.00000000  jig/g 

0.5 

s 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

UNK531 

UNKNOWN 

1.00000000  fig/g 

0.5 

s 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

UNK531 

UNKNOWN 

0.40000000  ng/g 

0.5 

D 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

UNK610 

UNKNOWN 

0.40000000  ftg/g 

0.5 

S 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

UNK640 

UNKNOWN 

1.00000000  fig/g 

0.5 

S 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

UNK650 

UNKNOWN 

0.30000000  ^g/g 

0.5 

s 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

UNK662 

UNKNOWN 

0.30000000  ng^g 

0.5 

s 

BRS-94-01 

SURF 

CSO 

UNK664 

UNKNOWN 

0.30000000  fig/g 

0.5 

s 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

0.30000000  ng/g 

0.5 

s 

BRS-94-01 

SURF 

cso 

UNK699 

UNKNOWN 

0.30000000  (ig/g 

0.5 

s 

BRS-94-02 

SURF 

CSO 

123TCB 

l,2>TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

124TCB 

U.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  jig^g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  fig/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  Hg^g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ns's 

0,5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

ND 

0.63000000  ng/g 

0.5 

R 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

14DCLB 

1,4-DicHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  ng/g 

0,5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  pg^g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

245TCP 

2.4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  ng/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  pg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  ng^g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  jig/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

24DNP 

2,4-DINnROPHENOL 

LT 

4.70000000  pg/g 

0.5 

BRS-94.02 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000  pg/g 

0,5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  pg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DlNITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  pg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

BRS-944)2 

SURF 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  pg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000  pg/g 

0.5 

R 

BRS.94-02 

SURF 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  pg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  yug/s 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  pg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

3NANIL 

S-NTTROANILINE 

LT 

3.00000000  pg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  pg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  pg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  pg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000  pg/g 

0.5 

R 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  pg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000  pg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000  pg/g 

0.5 

R 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  pg/g 

0,5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLOREDE 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  pg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

BRS.94-02 

SURF 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  pg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  pg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000  pg/g 

0.5 

R 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  pg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 
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She  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000  \ig/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000  \Lg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  ^g^g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  ng/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  ng^g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ^ig^g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZ  YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  \Lgfg 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  ng^g 

0.5 

BRS.94-02 

SURF 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000  iie/g 

0.5 

R 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000  ue/s 

0.5 

R 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  ^g^g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  fig/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  \ig/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  iig/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  fig/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000  yigig 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  \ig/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  ]xgJg 

0.5 

BRS-94.02 

SURF 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000  )xgfg 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000  (ig^g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000  ^g^g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  |(g/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  \iglg 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  \Lg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  fig^g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  yig/g 

0.5 

BRS-94^2 

SURF 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  yig/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  fig^g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  Vig/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  fig/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  fig/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  fig/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  ^g^g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  YLgjg 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  yig/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000  ng/g 

0.5 

R 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  jig^g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000  fig^g 

0.5 

R 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  fig^g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000  yig/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  fig/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  yigfg 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  \iglg 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [U,3-C.D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  ]xglg 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  fig^g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  yigfg 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000  ^g^g 

0.5 

R 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  \jiglg 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  fig^g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

MIREX 

1,1A^,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000  fig^g 

0.5 

Data 

Qnal 
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SHelD 

She 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

^g/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

(ig'g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

^g/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Mgf'g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

^g^g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

fig^g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

fig/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

ms's 

0.5 

R 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

0.5 

R 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig/g 

0.5 

R 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0,32000000 

MS^g 

0.5 

R 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0,32000000 

MS'g 

0.5 

R 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Mg'g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Hg'g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

fig'g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Mg^g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

v^els 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

Jig^g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>.l> 

LT 

0,10000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

^g/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

^g/g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Mg^g 

0.5 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

UNK531 

UNKNOWN 

0.40000000 

Hg/g 

0.5 

S 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

UNK538 

UNKNOWN 

0.50000000 

^g/g 

0.5 

S 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

UNK610 

UNKNOWN 

0.30000000 

Hg/g 

0.5 

S 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

0.70000000 

Hg'g 

0.5 

s 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

UNK650 

UNKNOWN 

0.60000000 

Hg/g 

0.5 

s 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

UNK662 

UNKNOWN 

0.90000000 

Hg/g 

0.5 

s 

BRS-94-02 

SURF 

cso 

UNK678 

UNKNOWN 

0.40000000 

Jtg'g 

0.5 

s 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

V-%1% 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

|ig/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-944)3 

SURF 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Hg'g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

(*g/g 

0.5 

R 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

vdz 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

(tg'g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

}ig/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

fig/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

lig/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

tig/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

fig/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

l^g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

(ig/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Jig/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

lig/g 

0.5 
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Media  Meas  IMt  ibg 


BRS-94-03 

SURF 

CSO 

DITH 

DIIHIANE 

LT 

0.06500000 

0,5 

BRS-94^3 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Fg/g 

0.5 

BRS-94^3 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Fg'g 

0.5 

BRS.94-03 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

Fg'g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

Fg'g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Fg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Fg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

FJD 

0.28000000 

F&'g 

0.5 

R 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Fg^g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Fg^g 

0.5 

R 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

F&'g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Fg'g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

Fg'g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Fg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Fg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Fg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Fg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Fg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Fg/g 

0.5 

R 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Fg'g 

0.5 

BRS-944)3 

SURF 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Fg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

MIREX 

1.1A,2,2.3.3A,4.5.5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

F&'g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

Fg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

F&'g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Fg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Fg'g 

0.5 

BItS-94-03 

SURF 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Fg'g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Fg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

Fg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB1016 

LT 

0.32000000 

Fg^g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Fg^g 

0.5 

R 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Fg'g 

0.5 

R 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Fg^g 

0.5 

R 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0,32000000 

Fg^g 

0.5 

R 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Fg/g 

0.5 

R 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB 1260 

LT 

0.79000000 

Fg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

PCB262 

PCB 1262 

LT 

6.30000000 

Fg'g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Fg/g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

F&'g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

F&'g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

F&'g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

Fg'g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>L 

LT 

0.10000000 

Fg'g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

F&'g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Fg'g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2.4-DICHLOROPHEN 

LT 

0,92000000 

Fg'g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Fg'g 

0.5 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

UNK527 

UNKNOWN 

0.30000000 

Fg'g 

0.5 

S 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

UNK531 

UNKNOWN 

0.30000000 

Fg/g 

0.5 

S 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

UNK537 

UNKNOWN 

0.30000000 

Fg^g 

0.5 

s 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

UNK538 

UNKNOWN 

1.00000000 

Fgi'g 

0.5 

s 

BRS-94-03 

SURF 

CSO 

UNK640 

UNKNOWN 

0.40000000 

F&'g 

0.5 

s 
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Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRS-94-03 

SURF 

cso 

UNK662 

UNKNOWN 

0.30000000 

ms's 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

123TCB 

U,3’TRJCHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

Mg^g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

124TCB 

U,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

Mg's 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Mg^g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

(ig/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

(>g% 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

14DCLB 

l,4-DICHIX)ROBENZENE 

LT 

0.03400000 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

vdz 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

(‘g'g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

(ig/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

v^z 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

v^z 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

v^z 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

2CNAP 

2-€HLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

vz/z 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

vz/z 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

vz/z 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

vziz 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

v^z 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

v^z 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

vdz 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

SOT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

vz/z 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

ng/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

vz/z 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

vz/z 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Mg'g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

vz/z 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

vz/z 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

zziz 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

vz/z 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

vz/z 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

vz/z 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

zz/z 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

vz/z 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

zz/z 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

zz/z 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

zz/z 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

zziz 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

zz/z 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2.CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

zz/z 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

zz/z 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

BAAOT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

zz/z 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

zz/z 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

zz/z 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

zz/z 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

zz/z 

0.5 
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Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMEVOLAXILES 


BRS-94-04 

SURF 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

He's 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

PS's 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

tig/S 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

lig/S 

0,5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Mg's 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Mg^g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

Mg^g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

ne/s 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

lig/s 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYmETHYL 

LT 

0.09700000 

}ig/s 

0.5 

BRS-94.04 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

Mg's 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Mg's 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Mg's 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

fig/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

ne/e 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg'g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg'g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Hgig 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

DLDKN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

fig^g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

ftg/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

(ig/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

figie 

0,5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

ENDKN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

fig/g 

0,5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Mg's 

0,5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

0,5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Mg'g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.04500000 

Hg^g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

iig/e 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

ng% 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

J»g/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

ng/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Mg^g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

ng/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Itg/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

ng/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Mg's 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

ilgfg 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

MIREX 

l,lA^,2,3;3A4,5,5,5A5Bi,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

llg/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

li-gfe 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

ns/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

llg/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

ng/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

fXg/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

flg/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

ug/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Hg'g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

flg/g 

0.5 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOIATTLES 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  ng/g 

0.5 

R 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  ng/g 

0.5 

R 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

PCB24S 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  lig'g 

0.5 

R 

BRS-94-04 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  ^g^g 

0.5 

R 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  ng^g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000  pigfg 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  fig^g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  ng/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000  \ig/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000  \Lg/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000  \ig/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  \ig/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  }ig/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHL0R0-1-(2,4-DICHL0R0PHEN 

LT 

0.92000000  yig/g 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

0.5 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

UNK527 

UNKNOWN 

0.60000000 

0.5 

S 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

UNK529 

UNKNOWN 

0.50000000  \iglg 

0.5 

s 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

UNK531 

UNKNOWN 

0.70000000  ng/g 

0.5 

s 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

UNK537 

UNKNOWN 

0.30000000  \kg/g 

0.5 

s 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

UNK538 

UNKNOWN 

1.00000000  \3Lgfg 

0.5 

s 

BRS-94-04 

SURF 

cso 

UNK641 

UNKNOWN 

0.30000000  YLg/g 

0.5 

s 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

123TCB 

W3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  yig/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  y^g/g 

0.5 

BRS.94-05 

SURF 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  yg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  yg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  yg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000  fig/g 

0.5 

R 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  yg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  yg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  yg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  yg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  yg/g 

0.5 

BRS-94.05 

SURF 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  yg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  yg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000  yg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  yg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  yg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  yg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  yg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

2MNAP 

2.METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  yg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  yg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

2NA3SnL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000  yg/g 

0.5 

R 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

2NP 

2-NnROPHENOL 

LT 

1.10000000  ^g^g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  yg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  yg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000  yg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  yg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  yg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  yg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000  yg/g 

0.5 

R 

BRS-94.05 

SURF 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  yg/g 

0.5 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

V^e 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILlNE 

ND 

3.10000000 

v-dz 

0.5 

R 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

fig/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Pg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

(ig'g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

ANAPy 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

vdz 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Mg^g 

0.5 

R 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg'g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg^g 

0.5 

BRS.94-05 

SURF 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Mg/g 

0.5 

R 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Mg'g 

0.5 

R 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Mg'g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLME'niYL 

LT 

0.09700000 

Mg'g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMEniYL 

LT 

0.32000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Mg/g 

0-5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Mg/g 

0.5 

BRS.94-05 

SURF 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Mg's 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Mg/g 

0-5 

BRS.94-05 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

Mg/g 

0.5 

BRS.94-05 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

0.5 

BRS.94-05 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Mg/g 

0.5 

R 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Mg/g 

0.5 

R 

Date 

Qual 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site 

Media 

Meas 

Unit 

Site  ID 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value 

Meas 

Depth 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

Mg^g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Mg'g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

fig/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

(ig/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Mg'g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Hg^g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

i^g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Hg'g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

(ig/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

MIREX 

1,1A,2, 2,3,3  A,4,5,5,5A,5B,6.DECACH 

LT 

0.14000000 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

iig'g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

vsiz 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

vzlz 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

(ig/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94.05 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg'g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94.05 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA.CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA<JHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94.05 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Hg'g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

UNK527 

UNKNOWN 

0.30000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

UNK529 

UNKNOWN 

0.30000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

UNK531 

UNKNOWN 

0.60000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

UNK538 

UNKNOWN 

0.40000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

UNK641 

UNKNOWN 

0.60000000 

Hg'g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

UNK650 

UNKNOWN 

0.40000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94.05 

SURF 

cso 

UNK662 

UNKNOWN 

0.40000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-05 

SURF 

cso 

UNK673 

UNKNOWN 

0.40000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94.O6 

SURF 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Hg'g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Hg/g 

0.5 

Flag  Data 

Code  Qoal 


R 


R 

R 

R 

R 

R 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  11 RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLAIILES 


BRS-94^6 

SURF 

CSO 

236TCP 

2A6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0,62000000 

ng/g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

ns's 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

246TCP 

2A6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

ng'g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

llg/g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

ng/g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

24DNP 

2.4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

ng/g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

flg'g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

FS'g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLX;ENE 

LT 

0.32000000 

fig/g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

2CNAP  . 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Hg^g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPirrHALENE 

0.49000000 

gg'g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

(ig^g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

Hg/'g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000 

Hg/'g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANIUNE 

LT 

3.00000000 

(ig/g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

3NT 

3-NrrROTOLtIENE 

LT 

0.34000000 

FS'g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

Hg/'g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Fg'g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

FE/g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

fig^g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

gg^g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

fig'g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

gg'g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

(ig'g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENTX>SULFAN 

LT 

0.40000000 

v-s/e. 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

FS'g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

3.40000000 

(ig'g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

0.08500000 

gg^g 

0,5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

(ig/g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

3.60000000 

Hg'g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

lig/g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

Hg^g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Hg^g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

Hg^g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

gg'g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

5.30000000 

gg^g 

0,5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

4.70000000 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

5.60000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

gg'g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Hg/'g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Hg^g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

(ig^g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G.H.I]  PERYLENE 

2.30000000 

Hg^g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

2.30000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

0-5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

6.40000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Hg/g 

0-5 

606 


607 


Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 

Type  Type 


Meas 

Bool  Value 


Chemical  Class:  SEMIVOLATJlLES 


BRS-94-06 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

(ig/g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

(ig^g 

0,5 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

PPDDE 

2;2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

(ig'g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

ms's 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

tlg/g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

10,00000000 

0.5 

X 

BRS-94-06 

SURF 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-{2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

ng% 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Hg'g 

0.5 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK525 

UNKNOWN 

0.70000000 

0.5 

S 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK526 

UNKNOWN 

0.30000000 

ng/g 

0.5 

s 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK527 

UNKNOWN 

5.00000000 

iig/g 

0.5 

S 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK529 

UNKNOWN 

5.00000000 

0.5 

s 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK531 

UNKNOWN 

0.30000000 

fig'g 

0.5 

s 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK551 

UNKNOWN 

0.80000000 

fig/g 

0.5 

s 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK563 

UNKNOWN 

0.30000000 

fig/g 

0.5 

s 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK586 

UNKNOWN 

0.30000000 

Mg/g 

0.5 

s 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK593 

UNKNOWN 

0.30000000 

ng/g 

0.5 

s 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK597 

UNKNOWN 

0.30000000 

Mg/g 

0.5 

s 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK598 

UNKNOWN 

0.40000000 

t*g^g 

0.5 

s 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

tJNK598 

UNKNOWN 

0.30000000 

ng/g 

0.5 

DS 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK604 

UNKNOWN 

0.50000000 

Mg^g 

0.5 

s 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK609 

UNKNOWN 

0.80000000 

v^t/s 

0.5 

s 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK609 

UNKNOWN 

0.80000000 

fig/g 

0.5 

DS 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK610 

UNKNOWN 

0.50000000 

^g'g 

0.5 

s 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK611 

UNKNOWN 

0.50000000 

fig/g 

0.5 

s 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK614 

UNKNOWN 

0.50000000 

fig/g 

0.5 

s 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK626 

UNKNOWN 

0.30000000 

^g'g 

0.5 

s 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK628 

UNKNOWN 

0.50000000 

Hg/g 

0.5 

s 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK630 

UNKNOWN 

1.00000000 

V-tJz 

0.5 

s 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK631 

UNKNOWN 

0.70000000 

Mg/g 

0.5 

s 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK631 

UNKNOWN 

0.60000000 

Mg^g 

0.5 

DS 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK633 

UNKNOWN 

0.30000000 

Hg'g 

0.5 

S 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK636 

UNKNOWN 

0.50000000 

Hg/g 

0.5 

S 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK637 

UNKNOWN 

0.40000000 

Hg/g 

0.5 

s 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK638 

UNKNOWN 

0.30000000 

lig/g 

0.5 

s 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK639 

UNKNOWN 

0.70000000 

lig/g 

0.5 

s 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

0.30000000 

lig/g 

0,5 

•  S 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK641 

UNKNOWN 

0.50000000 

Hg/g 

0.5 

s 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK643 

UNKNOWN 

0.50000000 

(ig/g 

0,5 

s 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK648 

UNKNOWN 

0.60000000 

fig/g 

0.5 

s 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK649 

UNKNOWN 

0.50000000 

Hg/g 

0.5 

s 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK650 

UNKNOWN 

1.00000000 

Hg/g 

0.5 

s 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK662 

UNKNOWN 

0.40000000 

lig/g 

0.5 

S 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK664 

UNKNOWN 

0.70000000 

lig/g 

0.5 

s 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK691 

UNKNOWN 

0.30000000 

lig/g 

0.5 

S 

BRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK699 

UNKNOAVN 

0,80000000 

lig/g 

0.5 

S 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

123TCB 

l,2,3-TRICHLX)ROBENZENE 

LT 

0.03200000 

lig/g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

lig/g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

lig/g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

lig/g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

(tg/g 

0.5 

R 
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She  Media 

Site  ID _ Type  Type _ 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94.07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS.94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

14DCLB 

236TCP 

245TCP 

246TCP 

24IX:LP 

24DMP 

24DNP 

24DNT 

26DNA 

26DNT 

2CLP 

2CNAP 

2MNAP 

2MP 

2NANIL 

2NP 

33DCBD 

35DNA 

3NANIL 

3NT 

46DN2C 

4BRPPE 

4CANIL 

4CL3C 

4CLPPE 

4MP 

4NANIL 

4NP 

ABHC 

AENSLF 

ALDRN 

ANAPN 

ANAPY 

ANIL 

ANfTRC 

ATZ 

B2CEX 

B2CIPE 

B2CLEE 

B2EHP 

BAANT 

BAPYR 

BBFAN 

BBHC 

BBZP 

BENSLF 

BENZID 

BENZO 

BGHIPY 

BKFAN 

BZALC 

CHRY 


Test  Name 


1.4- DICHLOROBENZENE 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

2.4.5- TRICHLOROPHENOL 

2.4.6- TRICHLOROPHENOL 

2.4- DICHLOROPHENOL 

2.4- DIMETHYLPHENOL 

2.4- DINITROPHENOL 

2.4- DINITROTOLUENE 

2.6- DINITROANILINE 

2.6- DINITROTOLUENE 

2-CHLOROPHENOL 
2^HLORONAPHTHALENE 
2-METHYLNAPHTHALENE 
2-METHYLPHENOL 
2-NITROANILINE 

2- NrrROPHENOL 
3,3-CICHLOROBENZIDINE 

3.5- DINrrROANILINE 
3.NITROANILINE 

3- NITROTOLUENE 

4.6- DINITRO-2-CRESOL 

4- BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 
4-CHLOROANILINE 
4-CHLORO-3-CRESOL 
4-CHLOROPHENYLPHENYL 
4-METHYLPHENOL 
4-NrrROANILINE 
4-NITROPHENOL 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ALPHA-ENDOSULFAN 

ALDRIN 

ACENEPHTHENE 

ACENAPHTHYLENE 

ANILINE 

ANTHRACENE 

ATRAZINE 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

BENZO  [A]  PYRENE 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

BETA-ENDOSULFAN 

BENZIDINE 

BENZOIC  ACID 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE 

BENZYL  ALCOHOL 

CHRYSENE 


Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

LT 

0.03400000  ng/g 

0.5 

LT 

0.62000000  pg^g 

0.5 

LT 

0.49000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.06100000  iig/g 

0.5 

LT 

0.06500000  pg/'g 

0.5 

LT 

3.00000000  pg^g 

0.5 

LT 

4.70000000  pg^g 

0.5 

LT 

1.40000000  iigfg 

0.5 

LT 

0.57000000  pg^g 

0.5 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.05500000  pg'g 

0.5 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

LT 

0.09800000  pg/g 

0.5 

ND 

3.10000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.10000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.60000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.60000000  pg/g 

0.5 

LT 

3.00000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.34000000  pg^g 

0.5 

LT 

0.80000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.04100000  pg/g 

0.5 

ND 

0.63000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.93000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.17000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

ND 

3.10000000  pg/g 

0.5 

LT 

3JOOOOOOO  pg/g 

0.5 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.40000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.04100000  pg/g 

0.5 

LT 

0.03300000  pg/g 

0.5 

ND 

0.13000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.71000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 

LT 

0.19000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.44000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.36000000  pg^g 

0.5 

LT 

0.48000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.04100000  pg/g 

0.5 

LT 

1.20000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.31000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.80000000  pg/g 

0.5 

LT 

2.40000000  pg/g 

0.5 

ND 

0.13000000  pg/g 

0.5 

ND 

3.10000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.18000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.13000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

Flag  Data 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Vahie  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  jiig^g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000  |ig/g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  ^g/'g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  yiz/z 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000  jig^g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETOYL 

LT 

0.06600000  fig/g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  ^ig^g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  yz/z 

0,5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  yz/z 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  yz/z 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  yz/z 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  yzJz 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  yz/z 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

Drra 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  yz/Z 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  yz/Z 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  yzJz 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BUT  YL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  ng^g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  jig/g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  yz/Z 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  jig/g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000  yz/Z 

0.5 

R 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  fig/g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000  )x^z 

0.5 

R 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  yz/z 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000  jig/g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0,97000000  fig^g 

0,5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  yiz/z 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  fig/g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  yizfz 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  fig/g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  yiziz 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000  ^ig^g 

0.5 

R 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  yiziz 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  \i%/z 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000  MS^g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

MLTHN 

MALATmON 

LT 

0.18000000  yz/Z 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  yiz/z 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  fig/g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  )xz/Z 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1,10000000  ^g^g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  yiz/Z 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  \xz/z 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  yiz/z 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0,32000000  Ziz/Z 

0.5 

R 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  ^g^g 

0.5 

R 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  ^g^g 

0.5 

R 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  \iz/z 

0.5 

R 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  [izfZ 

0.5 

R 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  [iz/Z 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000  yizfZ 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  \JLZIZ 

0.5 

Data 

Qaal 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Deiith 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIV OIATBLES 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  fig^g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

PPD0D  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000  ^g/g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000  jig/g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

CSO 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000  fig^g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  ue/e. 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  iig/g 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

SUPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000  ns/R 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  ne/R 

0.5 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

UNK527  tmNOWN 

0.30000000  ng^g 

0.5 

S 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

UNK531  UNKNOWN 

0.30000000  us/r 

0.5 

S 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

UNK610  UNKNOWN 

1.00000000 

0.5 

s 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

UNK641  UNKNOWN 

1.00000000  jig^g 

0.5 

s 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

UNK650  UNKNOWN 

0.80000000  fig/g 

0.5 

s 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

UNK662  UNKNOWN 

0.70000000  ^ig^g 

0.5 

s 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

UNK663  UNKNOWN 

0.30000000 

0.5 

s 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

UNK673  UNKNOWN 

0.30000000  ng/R 

0.5 

s 

BRS-944)7 

SURF 

cso 

UNK679  UNKNOWN 

0.40000000  liia/g 

0.5 

s 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

UNK680  UNKNOWN 

0.30000000  fig^g 

0.5 

s 

BRS-94-07 

SURF 

cso 

UNK695  UNKNOWN 

0.30000000  iig/g 

0.5 

s 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

123TCB  1,2,3-TIUCHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  iig/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

124TCB  1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  iig/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

12DCLB  1^-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ngfg 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  ^g^g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  iig/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

13DNB  1,3-DINrrROBENZENE 

ND 

0.63000000  \ig/g 

0.5 

R 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  jig/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

236TCP  2,3,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  jig/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  jig/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  \iglg 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  fig^g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHyLPHENOL 

LT 

3.00000000  jig/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000  yug/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  ^g/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  \jLg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  fig/g 

0.5 

BRS-94-08 

sxmF 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  fig/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  \3Lg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  \kg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  jig/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000  fig/g 

0.5 

R 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

2NP  2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000  ^g/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  yig/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  jig/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

3NANIL  3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000  \x.gfg 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  yig/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  yigfg 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  yLg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000  yig/g 

0.5 

R 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  yig/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000  yig/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  yig/g 

0.5 

Data 

Qual 
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BRS-94-08 

SURF 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Hg/s 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

ng/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

HS^g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

\iefe 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

vdt 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

^g/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

ms's 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Mg'g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Hg'g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

^g/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

fig/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXyL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

ng/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

HS'g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

^g/g 

0.5 

BRS-944)8 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

v-tl% 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

BENZm 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

(Ig/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

jig^g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

^g'g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

v-tiz 

0.5 

BRS-944)8 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

lig/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

lig/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHlOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

(ig/g 

0.5 

BRS-94-08 

SVBF 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

fig/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

jig/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

fig/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

^g/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

lig/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Mg'g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Vig/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

lig/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

lig/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

^g/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

0.5 
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SiteH) 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 
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Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADDENE 

LT 

0.97000000 

iis/e 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

i^g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2;3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

neig 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

0.5 

R 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

Mg^g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

MLTHN 

MALATmON 

LT 

0.18000000 

Mg's 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Vfig 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Mg^g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

NNDME 

N-NimOSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

ng/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Mg'g 

0,5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

(Ig/'g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

ng/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

flg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

veig 

0.5 

R 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

R 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg'g 

0.5 

R 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg'g 

0.5 

R 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

ng/g 

0.5 

R 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

vgtg 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

flgig 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Itgig 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Hg'g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-l, 

LT 

0.06400000 

flg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

llg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

flg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

llg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

llg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHL0R0-1-(2,4-DICHL0R0PHEN 

LT 

0.92000000 

llg/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

f*g/g 

0.5 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

UNK527 

UNKNOWN 

0.40000000 

llg/g 

0.5 

S 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

UNK529 

UNKNOWN 

0.30000000 

iie/g 

0.5 

S 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

UNK531 

UNKNOWN 

0.30000000 

Hg/g 

0.5 

S 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

UNK538 

UNKNOWN 

0.30000000 

llg/g 

0.5 

s 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

UNK641 

UNKNOWN 

0.60000000 

flg/g 

0.5 

s 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

UNK650 

UNKNOWN 

0.50000000 

flg/g 

0.5 

s 

BRS-94-08 

SURF 

cso 

UNK662 

UNKNOWN 

0.40000000 

flg/g 

0.5 

s 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

123TCB 

1,2,3‘TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

llg/g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

124TCB 

1A4<TRICHL0R0BENZENE 

LT 

0,22000000 

flg/g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

f^g 

0.5 

BRS-94.09 

SURF 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

flg/g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

flg/g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

flg/g 

0.5 

R 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

flg/g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

flg/g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

l»g/g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

flg/g 

0.5 
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BRS-94^9 

SURF 

cso 

24r)CLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

ng/g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

ng/g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

\iZ/% 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

^g'g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

Mg^g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

jig'g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

O.O9S00000 

Hg'g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

2NAML 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

fig^g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

Mg'g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

Hg^g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

Hg^g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

Jig'g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

Jig/'g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

Mg'g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Hg'g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Hg'g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Mg's 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

fig/g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

Mg^g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

Mg'g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

fig'g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

0,5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

^g/g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

^g'g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

lig/g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0,31000000 

jig/g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Hg^g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

(ig'g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

fig/g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Mg'g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Hg^g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

BGHIPy 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Hg^g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Mg'g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Mg'g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Hg'g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

Mg^g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Mg'g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

lig/g 

0.5 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

DDVP 

VAPONA 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

DITH 

DITHIANE 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,23-C,D]  PYRENE 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

KEP 

KEPONE 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

BRS-94-09 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

Meas 

Bool 

Untt 

Value  Meas 

Depth 

LT 

0.09700000 

0.5 

LT 

0.32000000  fig/g 

0.5 

LT 

0,06600000  iig/g 

0.5 

LT 

0.31000000 

0.5 

LT 

0.07100000  fig/g 

0.5 

LT 

0.21000000  ^g^g 

0.5 

LT 

0.38000000  iig/g 

0.5 

LT 

0.57000000  iig/g 

0.5 

LT 

0.06800000  iig/g 

0.5 

LT 

0.24000000  ngfg 

0.5 

LT 

0.06500000  yig/g 

0.5 

LT 

0.07900000  ^g^g 

0.5 

LT 

0.06300000  }ig/g 

0.5 

LT 

1.30000000  iig/g 

0.5 

LT 

0.23000000  iig/g 

0.5 

LT 

1.30000000  pig/g 

0.5 

LT 

1.80000000  ngfg 

0.5 

ND 

0.28000000  ^g^g 

0.5 

LT 

1.20000000  lig/g 

0.5 

ND 

1.30000000  lig/g 

0.5 

LT 

0.03200000  ng/g 

0.5 

LT 

0.06500000  ^ig^g 

0.5 

LT 

0.97000000  jig/g 

0.5 

LT 

0.24000000  }igfg 

0.5 

LT 

0.48000000  \ig/g 

0.5 

LT 

2.40000000  pig/g 

0.5 

LT 

0.48000000  pig/g 

0.5 

LT 

0.39000000  pig/g 

0.5 

ND 

1.30000000  ^ig^g 

0.5 

LT 

0.10000000  fig^g 

0.5 

LT 

0.26000000  pig/g 

0.5 

LT 

0.14000000  pi.g/g 

0.5 

LT 

0.18000000  Pig/g 

0.5 

LT 

0.74000000  pig/g 

0.5 

LT 

1.80000000  ^g^g 

0.5 

LT 

0.46000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.10000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.29000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.07500000  pg/g 

0.5 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.5 

ND 

0.32000000  pg/g 

0.5 

ND 

0.32000000  pg/g 

0.5 

ND 

0.32000000  ^ig^g 

0.5 

ND 

0.32000000  pg/g 

0.5 

ND 

0.32000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.79000000  pg/g 

0.5 

LT 

6.30000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.76000000  po/g 

0.5 

0.18000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.05200000  pg/g 

0.5 

LT 

0.06400000  pg/g 

0.5 

LT 

0.06800000  pg/g 

0.5 

Flag  Data 

Code  Qoal 


R 

R 


R 


R 

R 

R 

R 

R 
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Site  ID 


Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRS-94-09 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0,10000000 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Hg^g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-{2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

)ie/g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

CSO 

txphe 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-09 

SURF 

CSO 

UNK527 

UNKNOWN 

1.00000000 

PS's 

0.5 

S 

BRS-94-09 

SURF 

CSO 

UNK529 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

BRS-94-09 

SURF 

CSO 

UNK56S 

UNKNOWN 

0,30000000 

lig/S 

0.5 

s 

BRS-94-09 

SURF 

CSO 

UNK572 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRS-94-09 

SURF 

CSO 

UNK575 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

S 

BRS-94-09 

SURF 

CSO 

UNK583 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0,5 

s 

BRS-94-09 

SURF 

CSO 

UNK587 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg^g 

0.5 

s 

BRS-94-09 

SURF 

CSO 

UNK591 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg^g 

0.5 

s 

BRS-94-09 

SURF 

CSO 

UNK594 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRS-94-09 

SURF 

CSO 

UNK598 

UNKNOWN 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRS-94-09 

SURF 

CSO 

UNK599 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRS-94-09 

SURF 

CSO 

UNK605 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRS-94-09 

SURF 

CSO 

UNK606 

UNKNOWN 

0.90000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRS-94-09 

SURF 

CSO 

UNK609 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRS-94-09 

SURF 

CSO 

UNK610 

UNKNOWN 

0,30000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRS-94-09 

SURF 

CSO 

UNK613 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRS-94-09 

SURF 

CSO 

UNK620 

UNKNOWN 

0,50000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRS-94-09 

SURF 

CSO 

UNK641 

UNKNOWN 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRS-94-09 

SURF 

CSO 

UNK650 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRS-94-09 

SURF 

CSO 

UNK662 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRS-94-09 

SURF 

CSO 

UNK663 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRS-94-09 

SURF 

CSO 

UNK673 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRS-94-09 

SURF 

CSO 

UNK680 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

s 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

123TCB 

1^3-trichlorobenzene 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

124TCB 

1^, 4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILlNE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

BRS.94-10 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0,5 

BI^-94-10 

SURF 

CSO 

2MNAP 

2-NffiTHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

33r)CBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 
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Site  Media  Meas  Unit  Data 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRS-94-10 

SURF 

cso 

3NANIL 

3.NITR0ANILINE 

LT 

3.00000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

ftS/S 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Hg^g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

tiefe 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

tisfs 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

4CLPFE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

iie/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

MS^g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

Hg^g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

ns/s 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

ne/s 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Mg^g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

jig/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

jig'g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

ne/e 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

(tg'g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

ne/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

(ig/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

ne/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

ns/s 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

itg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

iig/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

iigfg 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

p-g/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

lig/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Hg/g 

0.5 

BRS.94-10 

SURF 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Mg'g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Mg^g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

tigfg 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

ftg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

(‘g'g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Hg'g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

ng'g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

ng^g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

(Ig'g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

ng'g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

ttg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

gg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

llg/g 

0.5 

BRS.94-10 

SURF 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Vig/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

0BCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

vel% 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

Mg'g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0,57000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Mg'g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Hg^g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Vig/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

(tg/'g 

0.5 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


sue  MedU 

Type  Type 


Test  Name 


Flag  Data 

Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRS-94-10 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

Jlg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1,80000000 

Mg^'g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

v^g/e. 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

Mg'g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Hg'g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

ng^g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Hg^g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

flg^g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [U3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

flg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

^g/'g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Hg'g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

HS'g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Hg'g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

f^g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

flg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

ng'g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

iig/e 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Mg'g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Hg'g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

flg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

nefe 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

fig/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg'g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

lig/g 

0,5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 

ND 

0.32000000 

ngfg 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0,79000000 

ng/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

flg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

ligfg 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

0.15000000 

llgfg 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Mg'g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

(Ig^g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

ngg 

0,5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

(Ig/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Jlg^g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

ng'g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0,92000000 

ng/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

flg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

UNK527 

UNKNOWN 

0.80000000 

flg^g 

0,5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

UNK529 

UNKNOWN 

0.70000000 

\lglg 

0,5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

UNK538 

UNKNOWN 

0.50000000 

Hg^g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

UNK568 

UNKNOWN 

0.60000000 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

UNK572 

UNKNOWN 

0.50000000 

l^g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

IMC575 

UNKNOWN 

0.80000000 

^g/'g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

UNK583 

UNKNOWN 

0.70000000 

Mff'g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

UNK591 

UNKNOWN 

1.00000000 

Mg^g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

CSO 

UNK599 

UNKNOWN 

0.30000000 

Mg^g 

0.5 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  II RI  Data 


SiteXD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool  Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

Chemical  Class:  SEMIVOIATILES 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

UNK605 

UNKNOWN 

0.30000000 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

UNK606 

UNKNOWN 

0.80000000 

PS's 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

UNK613 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg^g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

UNK620 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg'g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

UNK641 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg^g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

UNK650 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

UNK673 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

BRS-94-10 

SURF 

cso 

UNK680 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

619 


Former  Tran^ormer  Boxing  Area  (SWMU  31)  Phase  II  HI  Data 

ite  Media  ttiit  ibi  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


TBS-94-03 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

iig/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

6640.000000 

Mg/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

10.20000000 

1*8% 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

65.40000000 

(ig^g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

fig/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

49400.00000 

fig% 

0.5 

TBS-94.03 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

|ig/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

2.74000000 

llg/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

14.10000000 

ligfg 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

cu 

COPPER 

11.90000000 

Itg/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

6780.000000 

1*8% 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Mg/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1750.000000 

i*g% 

0.5 

TBS-94.03 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

5260.000000 

0.5 

TBS.944)3 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

149.0000000 

Vig/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

294.0000000 

^g 

0.5 

TBS-94.03 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

5.13000000 

f*8^8 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

40.40000000 

Mg'g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

1*8^8 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

ggfg 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vgig 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

12.10000000 

Vg/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

52.60000000 

ggig 

0.5 

TBS.94.O6 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

1*8^8 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

5670.000000 

Vig/g 

0.5 

TBS-94.O6 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

7.57000000 

t*8% 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

59.40000000 

{*8% 

0.5 

TBS.94-O6 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

t*8% 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

76000.00000 

i‘8'g 

0.5 

TBS.94-O6 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

>*8% 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

i*8% 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

11.70000000 

t*8% 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

CSO 

cu 

COPPER 

9.25000000 

1*8% 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

5900.000000 

i*g% 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

(18% 

0.5 

TBS-9406 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1490.000000 

lig/g 

0.5 

TBS-94.O6 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

5440.000000 

gg/g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

131.0000000 

gg/g 

0.5 

TBS-944)6 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

284.0000000 

(*8% 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

4.14000000 

Vig/g 

0.5 

TBS-94.O6 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

31.30000000 

1*8% 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

1*8% 

0.5 

TBS.94-O6 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg% 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

1*8% 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

10.70000000 

Vg/g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

41.20000000 

Vg/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

1*8% 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

i*8% 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

8250.000000 

Vg/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

8290.000000 

Vg/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

8.99000000 

Vg/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

9.74000000 

Vg/g 

0.5 
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Former  Transformer  Boxing  Area  (SWMU  31)  Phase  II  PI  Data 


SHelD 

ate 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

83.60000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

82.20000000 

ng/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

ms's 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

ms's 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

48300.00000 

ms's 

0.5 

TBS-944)9 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

49900.00000 

ms's 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

mb's 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

ms's 

0.5 

D 

TBS.94-09 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

3.29000000 

ms's 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

2.99000000 

ms's 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

15.70000000 

ms's 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

15.10000000 

ms's 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

14.40000000 

ms's 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

cu 

COPPER 

14.50000000 

ms's 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

8600.000000 

ms's 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

7970.000000 

ms's 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

ms's 

0.5 

TBS.94-09 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

ms's 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

2180.000000 

mb's 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

2270.000000 

ms's 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

5910.000000 

ms's 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

5400.000000 

ms's 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

195.0000000 

ms's 

0,5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

193.0000000 

ms's 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

369.0000000 

ms's 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

317.0000000 

ms's 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

M 

NICKEL 

7.02000000 

ms's 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

6.23000000 

ms's 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

37.20000000 

mb's 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

36.40000000 

ms's 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

ms's 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

ms's 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

mb's 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

mb's 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

mb's 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

mb's 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

13.70000000 

ms's 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

13.50000000 

ms's 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

62.50000000 

mb's 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

62.80000000 

ms's 

0,5 

D 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

ms's 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

11600.00000 

ms's 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

10.40000000 

ms's 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

104.0000000 

mb's 

0.5 

TBS-94.12 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

ms's 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

45300.00000 

ms's 

0.5 

TBS.94-12 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

ms's 

0.5 

TBS-94.12 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

3.58000000 

ms's 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

17.70000000 

ms's 

0,5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

15.30000000 

mb's 

0.5 

TBS-94.12 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

10500.00000 

ms's 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

ms's 

0.5 
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Former  Tran^ormer  Boxing  Area  (SWMU  31)  Phase  II  El  Data 


Site  Media 

Type  Type 


Test  Name 


Meas  Unit  Fla^  Data 

Bool  Vahie _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


TBS-94-12 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

TBS-94.12 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

TBS.94-12 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

TBS.94-12 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

TBS-94.12 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

TBS-94.12 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

TBS-94.15 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

TBS-94.15 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

TBS.94.I8 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

TBS.94-I8 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

TBS.94-I8 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

TBS.94-I8 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

TBS.94-I8 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

TBS-94.I8 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

TBS-94.I8 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

3250.000000 

6100.000000  fig^g 

238.0000000  jig^g 
354.0000000  fig^g 
6.55000000  \xzlZ 

32.30000000  fig/g 

19.60000000  fig/g 
0.44900000  )ig/g 

34.30000000  ftg^g 

18.10000000  ftg^g 

57.60000000  ng^g 
0.80300000  ^g^g 

7170.000000  fig^g 
8.96000000  ng^g 
71.80000000  jig^g 
0.42700000  ng^g 
47500.00000  ^ig^g 

1.20000000  jig^g 

2.50000000  fig^g 

14.20000000  ^g^g 

11.10000000  fig^g 

7530.000000  jig^g 
0.05000000  iig^g 
1980.000000  ng^g 
5740.000000  fig^g 

161.0000000  fig^g 

308.0000000  fig^g 
5.07000000  ng^g 

30.30000000  ^g^g 

19.60000000  Mg^g 
0.44900000  jig/g 

34.30000000  Mg/g 

12.30000000  fig^g 
51.40000000  jig^g 

0.80300000  fig^g 
8360.000000  ^g^g 
8.41000000  fig^g 
83.50000000  fig^g 
0.42700000  ng^g 
67000.00000  ng/g 

1.20000000  Mg^g 

2.81000000  ^^g 

14.00000000  ng^g 
13.00000000  ng^g 
8140.000000  ^g^g 
0.05000000  gg^g 

2200,000000  jig^g 

5240.000000  fig^g 
193.0000000  (tg^g 
327.0000000  ^g^g 
6.37000000  fig^g 

26.30000000  ng/g 


0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 
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Site  Media  Meas  Uidt  Flag  ]>ata 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


TBS-94-18 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

ne'e 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

(ig/g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

13.20000000 

fig/g 

0.5 

TBS-94.18 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

72.70000000 

fig/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

7120.000000 

>ig/g 

0.5 

TBS.94.21 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

9.07000000 

MS'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

74.10000000 

Hg% 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Mg/g 

0.5 

TBS*94.21 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

78000.00000 

0.5 

TBS.94-21 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

Hg/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

16.10000000 

Mg/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

13.20000000 

Mg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

8310.000000 

Hg/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

lig^g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1850.000000 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

5720.000000 

vsiz 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

177.0000000 

Hg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

250.0000000 

(ig/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

6.66000000 

Mg^g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

25.40000000 

Mg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vzis 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg'g 

0,5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

13.60000000 

Hg/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

45.70000000 

Hg'g 

0.5 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


TBS-94-01 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

ng/g 

0.5 

TBS-94-01 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Mg'g 

0.5 

T 

TBS-944)1 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Jig/g 

0.5 

T 

TBS-94-01 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

|ig/g 

0.5 

T 

TBS-94-01 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

fig/g 

0.5 

T 

TBS.94-01 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

Hg^g 

0.5 

T 

TBS-94-01 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

Hg^g 

0.5 

TBS-944)2 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

Jig/g 

0.5 

TBS-94-02 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

fig^g 

0.5 

T 

TBS-94-02 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

(ig/g 

0.5 

T 

TBS-944)2 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

T 

TBS-94-02 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Hg'g 

0.5 

T 

TBS-94-02 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

|ig/g 

0.5 

T 

TBS-94-02 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

Mg/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0,10000000 

v%lz 

0.5 

T 

TBS-944)3 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

(ig/g 

0.5 

T 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

fig/g 

0.5 

T 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

fig/g 

0.5 

T 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  Bff HENYL 

ND 

0.04790000 

fig/g 

0.5 

T 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

fig/g 

0.5 
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Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value  Meas 

Defith 

Code 

Chemical  Class:  PESMCIDES/PCBS 

TBS-94-04 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

0.5 

TBS.94-04 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000  \ig/g 

0.5 

T 

TBS-94-04 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

O.IOOOOOOO  ng/g 

0.5 

T 

TBS-94-04 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  Bff HENYL 

ND 

0.10000000  ^g/g 

0.5 

T 

TBS-94-04 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000  fig/g 

0.5 

T 

TBS-94-04 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000  ng/g 

0.5 

T 

TBS-94-04 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  fig/g 

0.5 

TBS-94-05 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

0.5 

TBS-94-05 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000  ng/g 

0.5 

T 

TBS-94-05 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

0.5 

T 

TBS-94-05 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000  \ig/g 

0.5 

T 

TBS-94-05 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000  ng/g 

0.5 

T 

TBS-94-05 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000  Iig/g 

0.5 

T 

TBS-94-05 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  ng/g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  ng^g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  Bff HENYL 

ND 

0.10000000  )Lg/g 

0.5 

T 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000  fig/g 

0.5 

T 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000  ng/g 

0.5 

T 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000  pigfg 

0.5 

T 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINAIED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000  fig/g 

0.5 

T 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  fig/g 

0.5 

TBS-94-07 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  (Ig/g 

0.5 

TBS-94-07 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000  fig/g 

0.5 

T 

TBS-94-07 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000  fig/g 

0.5 

T 

TBS-94-07 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000  fig^g 

0.5 

T 

TBS-94-07 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000  fig/g 

0.5 

T 

TBS-94-07 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000  fig^g 

0.5 

T 

TBS-94-07 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  ]ig/g 

0.5 

TBS-94-08 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  fig/g 

0.5 

TBS-94-08 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000  fig/g 

0.5 

T 

TBS-94.08 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BP  HENYL 

ND 

0.10000000  fig^g 

0.5 

T 

TBS-94-08 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BP HENYL 

ND 

0.10000000  fig/g 

0.5 

T 

TBS-94-08 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 

ND 

0.10000000  fig/g 

0.5 

T 

TBS-94-08 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 

ND 

0.04790000  fig/g 

0.5 

T 

TBS-94-08 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  fig^g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  fig/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 

ND 

0.10000000  fig/g 

0.5 

T 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 

ND 

0.10000000  fig/g 

0.5 

TD 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 

ND 

0.10000000  fig/g 

0.5 

T 

TBS-94.09 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 

ND 

0.10000000  fig/g 

0.5 

TD 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 

ND 

0.10000000  ^g/g 

0.5 

T 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 

ND 

0.10000000  fig/g 

0.5 

TD 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 

ND 

0.10000000  fig/g 

0.5 

T 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 

ND 

0.10000000  fig/g 

0.5 

TD 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 

ND 

0.04790000  fig/g 

0.5 

T 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 

ND 

0.04790000  fig/g 

0.5 

TD 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  fig/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-10 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  fig/g 

0.5 

TBS-94-10 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 

ND 

0.10000000  fig/g 

0.5 

T 
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Former  Transformer  Boxing  Area  (SWMU  31)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

sue 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

UnH 

Meas 

Depth 

Flas 

Code 

Chemical  Class i  PESTICIDES/P  CBS 

TBS-94-10 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

NO 

0.10000000 

ligfs 

0.5 

T 

TBS-94-10 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

flg/g 

0.5 

T 

TBS-94-10 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

tig/s 

0.5 

T 

TBS-94-10 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

pg/g 

0.5 

T 

TBS-94-10 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

PS'S 

0.5 

TBS-94-11 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

pg/'g 

0.5 

TBS-94-11 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pgl'g 

0.5 

T 

TBS-94-11 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg^g 

0.5 

T 

TBS-94-11 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0,10000000 

pg'g 

0.5 

T 

TBS-94-11 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg^g 

0.5 

T 

TBS-94-11 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

pg^g 

0.5 

T 

TBS-94-11 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/'g 

0.5 

T 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg^g 

0.5 

T 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  Bff HENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

pg'g 

0.5 

T 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-13 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-13 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

TBS-94-13 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg'g 

0.5 

T 

TBS-94-13 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg^g 

0.5 

T 

TBS-94-13 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg'g 

0.5 

T 

TBS-94-13 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

pg'g 

0.5 

T 

TBS-94-13 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

PS'g 

0.5 

TBS-94-14 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-14 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg'g 

0.5 

T 

TBS-94-14 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg^g 

0.5 

T 

TBS-94-14 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

TBS-94-14 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

TBS-94.14 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

pg/g 

0.5 

T 

TBS-94-14 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg'g 

0.5 

T 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

pg/g 

0.5 

T 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-16 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-16 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

TBS-94-16 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

TBS-94-16 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

TBS-94-16 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

TBS-94-16 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

pg/g 

0.5 

T 

TBS-94-16 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0,04790000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-17 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-17 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

TBS-94-17 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

TBS-94-17 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 
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Former  Transformer  Boxing  Area  (SWMU  31)  Phase  II RI  Data 


SMe 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Vahie 

Meas 

DepOi 

Code 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

TBS-94.17 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

MS^g 

0.5 

T 

TBS-94.17 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

0.5 

T 

TBS-94-17 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

vziz 

0.5 

TBS*94-18 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

vsiz 

0.5 

T 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

0.5 

T 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Mg'g 

0.5 

T 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Mg^g 

0.5 

T 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

ve/% 

0.5 

T 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

vel% 

0.5 

TBS-94-19 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

ve/z 

0.5 

TBS-94-19 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

ve/z 

0.5 

T 

TBS-94-19 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

vz/z 

0.5 

T 

TBS-94-19 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

vz/z 

0.5 

T 

TBS-94-19 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

vz/z 

0.5 

T 

TBS-94-19 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

vz/z 

0.5 

T 

TBS-94-19 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-20 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-20 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

vz/z 

0.5 

T 

TBS-94-20 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

vz/z 

0.5 

T 

TBS-94-20 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

vz/z 

0.5 

T 

TBS-94-20 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

vz/z 

0.5 

T 

TBS-94-20 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

vz/z 

0.5 

T 

TBS-94-20 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

vz/z 

0.5 

T 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

vz/z 

0.5 

T 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

vz/z 

0.5 

T 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

vz/z 

0.5 

T 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

vz/z 

0.5 

T 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

vz/z 

0.5 

Chemical  Class:  SEMIVOLATELES 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

123TCB 

U,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

124TCB 

U,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

v^z 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

12DPH 

1,2-DPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

13DNB 

U-DBSTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

vz/z 

0.5 

R 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94.03 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

vz/z 

0.5 
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Chemical  Class:  SEMIVOLAHLES 


TBS-94-03 

SURF 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

ng/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

flg/g 

0.5 

TBS-94^3 

SURF 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

|ig/g 

0.5 

TBS.94-03 

SURF 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

^g^g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000 

lig/S 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

ftglg 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

\is/e 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

iigle 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

ligfg 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

ne/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

4CL3C 

4-CHU)RO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

lig/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

ne/e 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

ne/s 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

iig/S 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

lig/S 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

iiglg 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

\igfg 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

iig/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

V^g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Vg/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Kg/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

itg/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Hg/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

Hg/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

fig^g 

0,5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

0.27000000 

fig's 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

fig's 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

0.62000000 

fig's 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

fig's 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

fig's 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

fig's 

0.5 

TBS-944)3 

SURF 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

fig'g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

fig's 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

fig'g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

fig's 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

fig'g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

0.39000000 

fig'g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

fig'g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

fig'g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

fig'g 

0,5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

fig'g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

fig'g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4.CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

fig'g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

fig'g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

fig'g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

fig'g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

fig'g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

fig'g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

fig'g 

0.5 

628 


Former  Transformer  Boxing  Area  (SWMU  31)  Phase  II RI  Data 


Site 

Media 

Meas 

UnH 

Flag 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value 

Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

MS^g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

fig'g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

ng/s 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

0.5 

TBS-9403 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

nsfg 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

iigfg 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

itgtg 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Hgfg 

0.5 

R 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

figfg 

0.5 

R 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

0,36000000 

Vg/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Vf/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

gg/g 

0.5 

TBS-9403 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

ggtg 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0,48000000 

ixgtg 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Vgjg 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Vgig 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

VgJg 

0.5 

TBS-9403 

SURF 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Hg/g 

0.5 

R 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

ggjg 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

ggig 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A4,5,5,5A5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

(ig/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

t>g^g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

gg/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

vg/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

NNDME 

N-NTIHOSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

vgfg 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

gg/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

ggfg 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

vg/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

ggig 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vgig 

0.5 

R 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

gg/g 

0.5 

R 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vg/g 

0.5 

R 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vg/g 

0.5 

R 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vg/g 

0.5 

R 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

vg/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

vg/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

vg/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

0.34000000 

vg/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

vg/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

vg/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

v^g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

v^g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

vg/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

0.56000000 

vg/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4.DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

vg/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

vg/g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

UNK524 

UNKNOWN 

0.70000000 

vg/g 

0.5 

S 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

UNK526 

UNKNOWN 

0.30000000 

vg/g 

0.5 

S 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

UNK527 

UNKNOWN 

1.00000000 

vg/g 

0.5 

s 
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Site  Media 

Type  Type 


Chemical  Class:  SEMIVOLATll-^S 


TBS-94-03 

SURF 

cso 

UNK529 

UNKNOWN 

LOOOOOOOO 

Mg's 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

UNK641 

UNKNOWN 

0.90000000 

Mg^g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

FS/g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0,22000000 

Fg/g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Fg'g 

0.5 

TBS-9«6 

SURF 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZlNE 

LT 

0.52000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

13DNB 

13-DINrrROBENZENE 

ND 

0.63000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

236TCP 

23,6-TEICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94.06 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANlLINE 

LT 

0.57000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILlNE 

ND 

3.10000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-944)6 

SURF 

cso 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

SSDCBD  3^-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3.CRESOL 

LT 

0.93000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-944)6 

SURF 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

4NANE. 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

Fg'g 

0,5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

0.93000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

0.16000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Fg'g 

0.5 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TBS.94-06 

SURF 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

PS'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

ng'g 

0.5 

R 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg^g 

0.5 

R 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

BGHIPY 

BENZO  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

PS^g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

DBCP 

DEBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

DBZFXJ 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg'g 

0.5 

R 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pg'g 

0.5 

R 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.23000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [U,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

pg'g 

0.5 

TBS-944)6 

SURF 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

pg'g 

0.5 

R 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

MIREX 

1,1A2^^,3A4,5,5,5A5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94.06 

SURF 

cso 

NNDME 

N-NimOSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94^6 

SURF 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg'g 

0,5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

Data 

Qoal 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Vntt 

Meas 

Depth 

Flas 

Code 

Chemical  Class:  SEMIV OLATILES 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg^g 

0.5 

R 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Jig's 

0.5 

R 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg's 

0.5 

R 

TBS-944)6 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

PS'g 

0.5 

R 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

PS'S 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB 1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

PE's 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

0.23000000 

pg^g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg^g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l. 

LT 

0.06400000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l. 

LT 

0.06800000 

PS'S 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

PE's 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

PS's 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

UNK524 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

S 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

UNK527 

UNKNOWN 

0.90000000 

PS's 

0.5 

S 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

UNK529 

UNKNOWN 

0.70000000 

Pg'g 

0.5 

S 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

UNK530 

UNKNOWN 

0.30000000 

Pg'g 

0.5 

S 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

UNK641 

UNKNOWN 

0.40000000 

Pg'g 

0.5 

s 

TBS-944)9 

SURF 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

Pg'g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

123TCB 

1,23'TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

Pg'g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg'g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

Pg'g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

12DPH 

1>DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg'g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

13DCLB 

1^-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg'g 

0.5 

RD 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

13DNB 

1^-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg'g 

0.5 

R 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

14DCLB 

1,4.DICHL0R0BENZENE 

LT 

0.03400000 

pg'g 

0,5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

236TCP 

2^,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg'g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

236TCP 

2^,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg'g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg'g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg'g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

24DMP 

2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg'g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

24DMP 

2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

24DNP 

2.4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg'g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg'g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg'g 

0.5 

D 
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Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATjIDLES 


TBS-94-09 

SURF 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Mg/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

M^g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

jig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

(ig'g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHIX)ROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Mg/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

(ig/g 

0.5 

TBS-944)9 

SURF 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXyL)  PHTHALATE 

0.82000000 

gg'g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

1.80000000 

(ig'g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

0.14000000 

(ig/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

0-15000000 

Hg% 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

|ig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

lig/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0-31000000 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

lig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

gg'g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

^g^g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

gg'g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

gg'g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

fig^g 

0,5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

lig/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

)ig/g 

0.5 

R 

TBS-944)9 

SURF 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

fig/g 

0.5 

RD 

TBS-944)9 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

V^g 

0.5 

RD 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Hg/g 

0.5 

R 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

BGHIPy 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

lig/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Hg/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

(ig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

JJg'g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

lig/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

(ig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

0.20000000 

0.5 

D 

TBS-94.09 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

0.20000000 

lig/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Hg/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

\ig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

V^g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

(ig^g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

fig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

V-gjg 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

gig/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

Mg/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

fig^g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

Mg^g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

Mg/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

Hg/g 

0,5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

Vg/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Hg'g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Mg'g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

ntz 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

ggjg 

0.5 

D 

634 


635 


Former  Tran^ormer  Boxing  Area  (SWMU  31)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Deiith 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIV OLATILES 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

txgfs 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4,5.5,5A,5B.6-DECACH 

LT 

0.14000000 

nWz 

0.5 

TBS-94^9 

SURF 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

ne/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

MLTHN 

MALATfflON 

LT 

0.18000000 

ixg/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

iig/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Mg's 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

\xglg 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1,80000000 

llg/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Jig's 

0.5 

TBS-94^9 

SURF 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Jig's 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Jig's 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NTEROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Jig's 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Jig's 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

Jig's 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

Jig's 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Jig's 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Jig's 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Jig's 

0.5 

R 

TBS.94-09 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  Bff HENYL 

ND 

0.32000000 

Jig's 

0.5 

RD 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BP HENYL 

ND 

0.32000000 

Jig's 

0.5 

RD 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BP HENYL 

ND 

0.32000000 

Jig's 

0.5 

R 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 

ND 

0.32000000 

Jig's 

0.5 

R 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 

ND 

0.32000000 

ns's 

0.5 

RD 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 

ND 

0.32000000 

Jig's 

0.5 

RD 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 

ND 

0.32000000 

Jig's 

0.5 

R 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 

ND 

0.32000000 

^g'g 

0.5 

R 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 

ND 

0.32000000 

Jig's 

0.5 

RD 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

^g'g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Jig's 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Jig's 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Jig's 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Jig's 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0,76000000 

Jig's 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

0.18000000 

Jig's 

0,5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

0.23000000 

Jig's 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Jig's 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Jig's 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l. 

LT 

0.06400000 

Jig's 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L 

LT 

0.06400000 

Jig's 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

Jig's 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l. 

LT 

0.06800000 

Jig's 

0.5 

TBS-94-09 

smF 

CSO 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

Jig's 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

Jig's 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Jig's 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Jig's 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

PYR 

PYRENE 

0.34000000 

Jig's 

0,5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

PYR 

PYRENE 

0.28000000 

Jig's 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

Jig's 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

Jig's 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Jig's 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Jig's 

0.5 

D 

Data 

Qoal 
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Former  Transformer  Boxing  Area  (SWMU  31)  Phase  II RI  Data 


Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value  Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

UNK524 

tINKNOWN 

0.70000000  fig/g 

0.5 

SD 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

UNK524 

UNKNOWN 

0.30000000 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

UNK524 

UNKNOWN 

1.00000000 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

UNK526 

UNKNOWN 

0.30000000  ng/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

UNK527 

UNKNOWN 

0.70000000  iig/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

UNK527 

UNKNOWN 

0.40000000  \igfg 

0.5 

SD 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

UNK529 

UNKNOWN 

0.30000000  iig/g 

0.5 

SD 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

UNK529 

UNKNOWN 

0.70000000  ng^g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

UNK530 

UNKNOWN 

0.30000000  ng/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

UNK530 

UNKNOWN 

0-30000000  fig^g 

0.5 

SD 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

UNK531 

UNKNOWN 

0.30000000  ng^g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

0.30000000  }ig/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

UNK641 

UNKNOWN 

1.00000000  Ug/c 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

UNK641 

UNKNOWN 

1.00000000  iigfg 

0.5 

SD 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

123TCB 

U,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ne/R 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

124TCB 

U,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  }ig/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  \ig/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  [kg/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  pg/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

ND 

0.63000000  pg/g 

0.5 

R 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  pg/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  pg/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  )xglg 

0.5 

TBS-94-12 

Sim 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  fig^g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  yigig 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  \xgfg 

0.5 

TBS-94.12 

SURF 

cso 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000  \ig/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  fig/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILlNE 

LT 

0.57000000  gg/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  \kglg 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  fig^g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ^g^g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  yigfg 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  \Jiglg 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

2NANIL 

2-NnROANILINE 

ND 

3.10000000  yig/g 

0.5 

R 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  \iglg 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  yigfg 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000  \iglg 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

3NANIL 

S-NTTROANILINE 

LT 

3.00000000  \3iglg 

0,5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  ]kglg 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  ng/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  yigfg 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000  fig^g 

0.5 

R 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

4CL3C 

4.CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  yLg/g 

0.5 

TBS-94.12 

SURF 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000  ng^g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  fig/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000  ^g^g 

0.5 

R 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

330000000  \ig/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  fig/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  gig/g 

0.5 

TBS-94.12 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  yLgig 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ^g^g 

0.5 

Data 

Qnal 
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Former  Transformer  Boxing  Area  (SWMU  31)  Phase  II  PI  Data 


Site  Media 

Type  Type 


Test  Name 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bo<d  Value  Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TBS-94.12 

SURF 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

\ig/$ 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

0.5 

TBS-94.12 

SURF 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Hg^g 

0,5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

ne/s 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

ms's 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL.)  ETHER 

LT 

0.36000000 

fig/S 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.4SOOOOOO 

jig'g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

lig/S 

0.5 

TBS-94.12 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

ng/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

iig/g 

0.5 

TBS-94.12 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Mg'g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Mg^g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

itg/g 

0,5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

i^efs 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,q  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

}iefg 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

\ie/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

iig/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

0.05900000 

V-gli 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

(ig/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

(ig^g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

jig'g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Hg^g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0,09700000 

Fg/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

CPMS02 

4^HLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

(ig/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

itg/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

fig/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

fig^g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

Hg/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Fg'g 

0,5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

FS'g 

0.5 

TBS-94.12 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Fg'g 

0.5 

TBS.94-12 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Fg/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

vgiz 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

0MP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

FS^g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Fg^g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Fg^g 

0.5 

TBS-94.12 

SURF 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

FSfe 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

F^g 

0-5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.04300000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Fg/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Fg/g 

0.5 

TBS.94.12 

SURF 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [I^;3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Fg'g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

FS'g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Fg/g 

0.5 
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Former  Transformer  Boxing  Area  (SWMU  31)  Phase  II  PI  Data 


She  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Flag  Data 

Depth  Code  Qua! 


Chemical  Class i  SEMIV OLATILJE  S 


TBS-94-15 

SURF 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILlNE 

LT 

0.57000000 

ng^g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Pg% 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

2MNAP 

2-METHYI2JAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

Pg'g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg^g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94.15 

SURF 

cso 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

Pg'g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg^g 

0,5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

Pg'g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

Pg^g 

0.5 

TBS.94-15 

SURF 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0,5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

0,5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Pg'g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94.15 

SURF 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Pg'g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

Pg'g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Pg'g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

0.11000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

TBS.94-15 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94.15 

SURF 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

TBS.94-15 

SURF 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

0.14000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94.15 

SURF 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

0.5 

TBS.94-15 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg/g 

0,5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

CPMS 

4^HLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

DBAHA 

DBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0,5 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Valne  Meas 

Depth 

Chemical  Class:  SEMIVOLATJLLES 

TBS«94-15 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ng/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  fig/g 

0.5 

TBS-94.15 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  fig^g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  jig/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  fig^g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ^g^g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

BMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  Mg^g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI.N4X:TYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  jig^g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  ng^g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  fig^g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000  jig/g 

0.5 

TBS-94.15 

SURF 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  ^ig/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000  Mg^g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.14000000  fig^g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000  fig/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  ng/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ^g/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  jig/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,23-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  Mg^g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  ^g/g 

0.5 

TBS-94.15 

SURF 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  Mg^g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000  ng^g 

0.5 

TBS-94.15 

SURF 

CSO 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  |ig/^g 

0.5 

TBS.94-15 

SURF 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  ng/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

MIREX 

1,1A,2,233A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000  Mg^g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000  fig^g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  fig^g 

0.5 

TBS-94.15 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  fig^g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  nsfg 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  \ig/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

OXAT 

l»4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  fig^g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  ngfg 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  \igfg 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  iig/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  ng^g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  fig/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  ng/g 

0.5 

TBS-94.15 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  \igfg 

0.5 

TBS.94-15 

SURF 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

0.5 

TBS.94.15 

SURF 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  fig/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

0.14000000  jig^g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  \iglg 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2^.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000  jig/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000  pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2,2.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000  jig^g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  jig^g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

PYR 

PYRENE 

0,19000000  jig^g 

0.5 

TBS-94.15 

SURF 

CSO 

SUPON 

2-CHL0R0-1-(2,4-DICHL0R0PHEN 

LT 

0.92000000  jig^g 

0.5 

Flag  Bata 

Code  Qnal 


R 

R 


R 


R 

R 

R 

R 

R 
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Former  Transformer  Boxing  Area  (SWMU  31)  Phase  II RI  Data 

Site  Media 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name 

Chemical  Class:  SEMIVOLATJLJLES _ 


TBS-94-15 

SURF 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

tig/e 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

UNK524 

UNKNOWN 

0.50000000 

tig/g 

0.5 

S 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

UNK527 

UNKNOWN 

1.00000000 

Mg/g 

0.5 

S 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

UNK529 

UNKNOWN 

0.80000000 

Mg'g 

0.5 

S 

TBS.94-15 

SURF 

CSO 

UNK530 

UNKNOWN 

0.50000000 

n$/g 

0.5 

S 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

UNK537 

UNKNOWN 

0.50000000 

n^g 

0.5 

S 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

UNK641 

UNKNOWN 

1,00000000 

Mg'g 

0.5 

S 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

123TCB 

1,23-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

Jig/g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

124TCB 

U,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

iig/g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

^g'g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

fig/g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0,04200000 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

ND 

0.63000000 

0.5 

R 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Hg/g 

0.5 

TBS-94.18 

SURF 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

Hg/g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

fig/g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

vziz 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

Mg'g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

(tg/g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

Hg^g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

iiglg 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

Hg/g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

Hg/g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

lig/g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

2MNAP 

2-l^THYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

^g/g 

0,5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

vsJz 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

]xgrg 

0.5 

R 

TBS.94-I8 

SURF 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

\^Z 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

(ig/g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

^g/g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

034000000 

^g/g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

^g/g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Vigig 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

^g/g 

0.5 

R 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

^g'g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

^g/g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

vsiz 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

vzJz 

0.5 

R 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Mg/g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

yig/Z 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Mg/g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

m/z 

0.5 

TBS-94.I8 

SURF 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Vig/g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

\iglZ 

0,5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

vziz 

0.5 

R 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

\iglZ 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Mg'g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

miz 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

ttg/g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

tig/g 

0.5 
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Former  Tran^ormer  Boxing  Area  (SWMU  31)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Untt 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

NNDME 

N-NrraOSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

ng/g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

PS'g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

fig/g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

pg/'g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

pg^g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg^g 

0.5 

R 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg^g 

0.5 

R 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

TBS-94.18 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

R 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

R 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg^g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l. 

LT 

0.10000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/'g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

UNK524 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/'g 

0.5 

s 

TBS-94-18 

SURF 

CSO 

UNK527 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/'g 

0.5 

s 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

UNK530 

LINKNOWN 

0.30000000 

pg/'g 

0.5 

s 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

UNK537 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/'g 

0.5 

s 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

UNK641 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg'g 

0.5 

s 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg^g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

12DPH 

U-DffHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

13DCLB 

l^DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

13DNB 

l^-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg'g 

0.5 

R 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

246TCP 

2.4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

26DNA 

2.6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DrNrrROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg'g 

0.5 

R 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

35DNA 

3.5-DINlTROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg'g 

0.5 

Data 

Qnal 
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Former  Transformer  Boxing  Area  (SWMU  31)  Phase  II  RIData 

Site  Media  Meas  Unit  flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


TBS-94-21 

SURF 

CSO 

3NT 

S-NTTROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

ng/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

(tg/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

1‘g'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Mg'g 

0.5 

TBS.94-21 

SURF 

CSO 

4CL3C 

4.CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

V-^% 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

Hg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

(tg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

(ig/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

V^Z 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

figfe 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

v-^z 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

llg/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

vzlz 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

{tg/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

(Ig/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

(tg/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

vzlz 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

(tg/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

vzlz 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

vzlz 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

vzlz 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

vzlz 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

vzlz 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

vzlz 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ  YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

vzlz 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

vzlz 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

vzlz 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

vzlz 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

vzlz 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

vzlz 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

vzlz 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

0.09000000 

vzlz 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

vzlz 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

vzlz 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

vzlz 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

vzlz 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

vzlz 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

vzlz 

0,5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

vzlz 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

vzlz 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

vzlz 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

vzlz 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

vzlz 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

vzlz 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

vzlz 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

vzlz 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

vzlz 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

vzlz 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

vzlz 

0.5 

TBS-94.21 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

(tg/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

(tg/g 

0.5 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Untt 

Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIV OLAIILES 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

^s'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

^g^g 

0.5 

R 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Hg/g 

0.5 

R 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.06700000 

Hg/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

^g'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

Me'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

ms's 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

flg/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2^-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

flg/'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

flg/g 

0-5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Mg/g 

0.5 

R 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

^g'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Mg^g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

MIREX 

1,1A^,2,3.3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

fig/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

Hg/g 

0,5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

iig/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

ne'g 

0-5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Mg^g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Mg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Hg/'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

Hg/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

fig/'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

R 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

jig^g 

0.5 

R 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

(ig/g 

0.5 

R 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

R 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig^g 

0.5 

R 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

fig^g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Mg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

fig'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

0.07500000 

iig% 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

(ig/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHIjOROPHENYL>1, 

LT 

0,06400000 

Mg^g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

niz 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1, 

LT 

0.10000000 

ng/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1,70000000 

vziz 

0,5 

TBS-94.21 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

v^zJz 

0,5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-{2,4.DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

Hg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Mg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

UNK524 

UNKNOWN 

0.50000000 

vziz 

0.5 

S 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

UNK530 

UNKNOWN 

0.30000000 

vziz 

0.5 

S 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

UNK537 

UNKNOWN 

0.40000000 

Mg'g 

0.5 

s 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

UNK641 

UNKNOWN 

2.00000000 

fig/g 

0.5 

s 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

UNK651 

UNKNOWN 

0.30000000 

vziz 

0.5 

s 

TBS-94.21 

SURF 

cso 

UNK681 

UNKNOWN 

0.30000000 

^zlz 

0.5 

s 

Chemical  Class:  VOLATILES 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

fig^g 

0.5 

TBS-94-03 

SURF 

cso 

112TCE 

Ll^TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

Hg/g 

0.5 
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Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

SHelD 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value 

Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  VOLATILES 

TBS-94-06 

SURF 

CSO 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0,20000000 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

C13DCP 

CIS-l,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

0.5 

R 

TBS-94-06 

SURF 

CSO 

C2AVE 

ACETIC  AGED  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

R 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

fig/g 

0,5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

pe'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

iigfg 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

CH2CU 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0,96000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

pg/'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

pg^g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

pg'g 

0.5 

R 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

PS^g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

R 

TBS-94-06 

smjF 

cso 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

R 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

T13DCP 

TRANS-13-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

R 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

TCLEA 

1,1^,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-06 

SURF 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

lllTCE 

1,1, 1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

112TCE 

1,1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0,33000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

U2TCE 

1,1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

pg/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

IIDCE 

l,l.DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

pg/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0,32000000 

pg/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

12DCLE 

1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

12DCLE 

1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

pg/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

pg/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

13DCP 

1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

13DCP 

1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

13DMB 

1,3-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

13DMB 

1>DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0.5 

D 
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Site  Media 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name 


Chemical  Class:  VOLATILES 


TBS-94-09 

SURF 

CSO 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

TBS-94^ 

SURF 

CSO 

C13DCP 

’  CIS-13-DICHLOROPROPYLENE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

C13DCP 

'  CIS-I3-DICHLOROPROPYLENE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

C2H3CL 

.  CHLOROETHENE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

C2H3CL 

.  CHLOROETHENE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

C2H5CL 

.  CHLOROETHANE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

C6H6 

BENZENE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

C6H6 

BENZENE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

CH2CU 

METHYLENE  CHLORIDE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

CHBR3 

BROMOFORM 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

CHBR3 

BROMOFORM 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

CHCL3 

CHLOROFORM 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

CHCL3 

CHLOROFORM 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

cu:;6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

TBS-944)9 

SURF 

CSO 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

MEC6H 

TOLUENE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

MEC6H 

TOLUENE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

MIBK 

METHYUSOBUTYL  KETONE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

STYR 

STYRENE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

STYR 

STYRENE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

T13DCP 

TRANS-l^-DICHLOROPROPENE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

T13DCP 

TRANS-l,3-DICHLOROPROPENE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

TCLEA 

l.L2,2-TETRACHLOROETHANE 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

TCLEA 

1.1^,2-TETRACHLOROETHANE 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

LT 

2.00000000  jig^g 

0.5 

LT 

2.00000000  yLgfg 

0.5 

D 

LT 

0.20000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.20000000  pg/g 

0.5 

D 

ND 

0.60000000  Jig/g 

0.5 

R 

ND 

0.60000000  \ig/g 

0.5 

RD 

ND 

1.00000000  ^g^g 

0.5 

R 

ND 

1.00000000  pg/g 

0.5 

RD 

LT 

1.80000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.80000000  pg^g 

0.5 

D 

LT 

0.64000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.64000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.10000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.10000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.23000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.23000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.31000000  ng^g 

0.5 

LT 

0.31000000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

4.40000000  fig/g 

0.5 

LT 

4.40000000  yig/g 

0.5 

D 

LT 

0.26000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.26000000  )ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.96000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.96000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.20000000  pg'g 

0.5 

LT 

0.20000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.10000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.10000000  pg/g 

0.5 

D 

ND 

0.60000000  p^g 

0.5 

R 

ND 

0.60000000  p^g 

0.5 

RD 

LT 

0.25000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.25000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.20000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.20000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.19000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.19000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.10000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.10000000  p^g 

0.5 

D 

LT 

4.30000000  pg/g 

0.5 

LT 

4.30000000  p^g 

0.5 

D 

LT 

0.63000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.63000000  p^g 

0.5 

D 

ND 

1.00000000  pg/g 

0.5 

R 

ND 

1.00000000  pg/g 

0.5 

RD 

ND 

0.60000000  pg/g 

0.5 

R 

ND 

0.60000000  p^g 

0.5 

RD 

ND 

0.60000000  p^g 

0.5 

R 

ND 

0.60000000  pg/g 

0.5 

RD 

LT 

0.20000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.20000000  pg/g 

0.5 

D 

Data 

Qual 
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Former  Transformer  Boxing  Area  (SWMU  31)  Phase  II  PI  Data 

Site  Media 

Site  ED _ Type  Type _ Test  Name 

Chemical  Class:  VOLATILES _ 


TBS-94-09 

SURF 

CSO 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

Hg/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

Mg's 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

flg/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

Hg/g 

0.5 

D 

TBS-94-09 

SURF 

CSO 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

Mg/g 

0.5 

TBS-94-09 

SURF 

cso 

XVLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

Pg/g 

0.5 

D 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

lllTCE 

1,1,1-TRicHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

Hg'g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

112TCE 

1,1,2-TRicHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

f*g/'g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

IIDCE 

1,1-DicHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

jig^g 

0.5 

TBS-94.12 

SURF 

cso 

IIDCLE 

1,1-DicHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

Mg^g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

12DCE 

l^DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

Mg's 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

12DCLE 

1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

Hg^g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

12DCLP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

fig/'g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

Hg^g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

13DCP 

1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

fig/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

13DMB 

1,3-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

Pg'g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

Pg^g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

ACET 

ACETONE 

LT 

330000000 

Hg/^g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

Pg/g 

0.5 

TBS.94-12 

SURF 

cso 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

C13DCP 

CIS-l,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

R 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

R 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0-5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

Pg'g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

CHCU 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

R 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

MIBK 

METHYUSOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

R 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

R 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

T13DCP 

TRANS-I3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

R 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

TCLEA 

1,1A2-TETRACHL0R0ETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-12 

SURF 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

pg/g 

0,5 

TBS.94-15 

SURF 

cso 

lllTCE 

LLl-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

112TCE 

l,l>TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 
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Former  Transformer  Boxing  Area  (SWMU  31)  Phase  II RI  Data 


Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Site  ED 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value 

Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  VOLATELJES 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

12DCLE 

1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

i»g^g 

0.5 

TBS.94-15 

SURF 

cso 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

vs/z 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

CSO 

13DCLB 

l,3.DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

vs/z 

0.5 

TBS.94.15 

SURF 

cso 

13DCP 

13-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

13DMB 

U-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

v^z 

0.5 

TBS-94.15 

SURF 

cso 

2CLEVE 

24:HL0R0ETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

vziz 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

vztz 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94.15 

SURF 

cso 

C13DCP 

CIS-1,3.DICHL0R0PR0PYLENE 

ND 

0.60000000 

vztz 

0,5 

R 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

vz/z 

0.5 

R 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

vziz 

0.5 

TBS.94-15 

SURF 

cso 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

v^z 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

vztz 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

vztz 

0.5 

TBS.94-15 

SURF 

cso 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

vztz 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

vztz 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

vz/z 

0.5 

TBS.94-15 

SURF 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

vz/z 

0.5 

R 

TBS.94.15 

SURF 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94.15 

SURF 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

vz/z 

0.5 

TBS.94-15 

SURF 

cso 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94.15 

SURF 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

vz/z 

0.5 

TBS.94-15 

SURF 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

vz/z 

0.5 

R 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

vz/z 

0.5 

R 

TBS-94.15 

SURF 

cso 

T13DCP 

TRANS-l,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

vz/z 

0.5 

R 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

TCLEA 

l,l,2>TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

vz/z 

0.5 

TBS.94-15 

SURF 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-15 

SURF 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94.I8 

SURF 

cso 

112TCE 

1,1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

12DCLE 

1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

032000000 

vz/z 

0.5 

TBS.94-I8 

SURF 

cso 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

13DCLB 

l,3.DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

13DCP 

1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94.I8 

SURF 

cso 

13DMB 

13-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

2CLEVE 

2-CHIX)ROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

vz/z 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

C13DCP 

CIS-l,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

vz/z 

0.5 

R 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

vz/z 

0.5 

R 

Data 

Qoal 
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Former  Transformer  Boxing  Area  (SWMU  31)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Bias 

Code 

Chemical  Class:  VOLATILES 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

Mg's 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

ms's 

0.5 

TBS.94-18 

SURF 

cso 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0,10000000 

Mg^g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0,23000000 

Mg/g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

Pg^g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

Pg^g 

0,5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

pg% 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

Pg'g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

Pg^g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

Pg/g 

0.5 

R 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

Pg/g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE - 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

Pg^g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

Pg'g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

Pg'g 

0.5 

R 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

Pg^g 

0.5 

R 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

T13DCP 

TRANS-U-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

R 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

TCLEA 

1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

Pg'g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

Pg^ig 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

Pg'g 

0.5 

TBS-94-18 

SURF 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

Pg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

lllTCE 

1,1.1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

Pg^g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

112TCE 

1,1>TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

Pg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

IIDCLE 

1.1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

12DCE 

W-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

12DCLE 

U-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

Pg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

12DCLP 

U-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

Pg^g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

13DCP 

l^DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

13DMB 

13-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

Pg^g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

Pg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

C13DCP 

CIS-l^-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

Pg'g 

0.5 

R 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

Pg^g 

0.5 

R 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

Pg^g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

CCUF 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

Pg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

Pg^g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

Pg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

Pg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

Pg^g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

Pg'g 

0.5 

Data 

Qqal 
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Former  Transformer  Boxing  Area  (SWMU  31)  Phase  II RI  Data 


SitelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  VOLATILES 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

pg^g 

0.5 

R 

TBS.94-21 

SURF 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

pg/g 

0.5 

TBS.94-21 

SURF 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

pg^g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

pg/g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

MIBK 

METHYUSOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

pg^g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

MNBK 

METHYL.N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

pg/'g 

0.5 

R 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

pg^g 

0.5 

R 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

T13DCP 

TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

pg^g 

0.5 

R 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

TCLEA 

l,U;2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg^g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

pg'g 

0.5 

TBS-94-21 

SURF 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

ne/g 

0.5 
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Transformer  PCB  Spill  (SWMU  32)  Phase  11  PI  Data 

ite  Media  Meas  Udt  dST 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 

Chemical  Class:  METALS _ 


PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

O.S0300000 

iig^g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

16800.00000 

HB'g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

10.90000000 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

BA 

BARIUM 

175.0000000 

Hg'g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.74400000 

Hg% 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

41300.00000 

Hg'g 

0.5 

PPB-944)1A 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

lig/g 

0.5 

PPB.94-01A 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

5.95000000 

l^g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

34.80000000 

ligtg 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

cu 

COPPER 

20.20000000 

ligtg 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

15800.00000 

lig/g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.05530000 

gg/g 

0.5 

PPB-94^1A 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

5030.000000 

gg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

10100.00000 

vg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

463.0000000 

gg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

NA 

SODIUM 

347.0000000 

gg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

NI 

NICKEL 

11.80000000 

gg/g 

0.5 

PPB-94^1A 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

27.70000000 

gg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

gg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

gg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

gg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

21.50000000 

gg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

ZN 

ZINC 

61.90000000 

gg/g 

0.5 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

gg/g 

5.0 

PPB.94-01B 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2750.000000 

gg/g 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.73000000 

gg/g 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

BA 

BARIUM 

33.90000000 

gg/g 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

gg/g 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

140000.0000 

gg/g 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

gg/g 

5.0 

PPB-944)1B 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

gg/g 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

38.30000000 

gg/g 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

CU 

COPPER 

4.12000000 

gg/g 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

3260.000000 

gg/g 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

gg/g 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

899.0000000 

gg/g 

5.0 

PPB-94^1B 

BORE 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

8310.000000 

gg/g 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

114.0000000 

gg/g 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

NA 

SODIUM 

114.0000000 

gg/g 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

NI 

NICKEL 

6,22000000 

gg/g 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

gg/g 

5.0 

PPB-94^1B 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

gg/g 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

gg/g 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

gg/g 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

11.70000000 

gg/g 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

ZN 

ZINC 

10.90000000 

gg/g 

5.0 

PPB-9401C 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

gg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2420.000000 

gg/g 

11.0 

PPB-94^1C 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.38000000 

gg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

BA 

BARIUM 

15.80000000 

gg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

gg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

140000.0000 

gg/g 

11.0 
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Transformer  PCB  Spill  (SWMU  32)  Phase  11 RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1,20000000 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2,50000000 

n&'g 

11.0 

PPB.94-01C 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

40.20000000 

n/z 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

cu 

COPPER 

3.24000000 

Hg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

3380.000000 

fig/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Mg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

853.0000000 

)kIz 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

6310.000000 

fig/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

72.20000000 

Mg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

NA 

SODIUM 

72.30000000 

Hg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

NI 

NICKEL 

6.65000000 

vziz 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

vz/z 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vz/z 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

fig/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

10.90000000 

Hg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

ZN 

ZINC 

15.70000000 

Hg/g 

11.0 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

12900.00000 

vziz 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

7.40000000 

Hg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

BA 

BARIUM 

125.0000000 

Hg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0,53000000 

Hg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

82000.00000 

zziz 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

4.57000000 

Hg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

26.70000000 

Hg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

CU 

COPPER 

14.60000000 

Hg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

10800.00000 

Hg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg/g 

0,5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3790.000000 

Hg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

9530.000000 

zziz 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

290.0000000 

Hg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

NA 

SODIUM 

274.0000000 

¥Z/Z 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

NI 

NICKEL 

8.52000000 

Hg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

18.90000000 

Hg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0,44900000 

Hg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

23.20000000 

vziz 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

ZN 

ZINC 

43.80000000 

Hg/g 

0.5 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

4030.000000 

Hg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.04000000 

Hg/g 

5.0 

PPB-9«3B 

BORE 

CSO 

BA 

BARIUM 

66.90000000 

Hg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

120000.0000 

Hg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vz/z 

5.0 

PPB-94^3B 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

Hg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

18.10000000 

Hg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

CU 

COPPER 

7.97000000 

Hg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

4750.000000 

Hg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg/g 

5.0 
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Tran^ormer  PCB  Spill  (SWMU  32)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 


SHe  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  METALS 


Meas  Unit 

Bool  Value  Meas 


Flag  Data 

Depth  Code  Qnal 


PPB-94.03B 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

PPB-94.03B 

BORE 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

PPB-944)3B 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

PPB-94.03B 

BORE 

cso 

NA 

SODIUM 

PPB-94.03B 

BORE 

cso 

MI 

NICKEL 

PPB-94.03B 

BORE 

cso 

PB 

LEAD 

PPB-94^3B 

BORE 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

PPB-94.03B 

BORE 

cso 

S£ 

SELENIUM 

LT 

PPB-94.03B 

BORE 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

PPB-94.03B 

BORE 

cso 

V 

VANADIUM 

PPB-94^3B 

BORE 

cso 

ZN 

ZINC 

PPB-94.03C 

BORE 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

PPB-94.03C 

BORE 

cso 

AL 

ALUMINUM 

PPB.94.03C 

BORE 

cso 

AS 

ARSENIC 

PPB-94.03C 

BORE 

cso 

BA 

BARIUM 

PPB-94.03C 

BORE 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

PPB-94.03C 

BORE 

cso 

CA 

CALCIUM 

PPB-944)3C 

BORE 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

PPB-94-03C 

BORE 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

PPB-944)3C 

BORE 

cso 

CR 

CHROMIUM 

PPB-94.03C 

BORE 

cso 

cu 

COPPER 

PPB-94.03C 

BORE 

cso 

FE 

IRON 

PPB-9«3C 

BORE 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

PPB-94.03C 

BORE 

cso 

K 

POTASSIUM 

PPB-94.03C 

BORE 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

PPB-94.03C 

BORE 

cso 

MN 

MANGANESE 

PPB-94.03C 

BORE 

cso 

NA 

SODIUM 

PPB-94.03C 

BORE 

cso 

NI 

NICKEL 

PPB-94^3C 

BORE 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

PPB-944)3C 

BORE 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

PPB-94.03C 

BORE 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

PPB-94.03C 

BORE 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

PPB-94.03C 

BORE 

cso 

V 

VANADIUM 

PPB-944)3C 

BORE 

cso 

ZN 

ZINC 

PPB-944)8A 

BORE 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

AL 

ALUMINUM 

PPB-94.08A 

BORE 

cso 

AS 

ARSENIC 

PPB-944)8A 

BORE 

cso 

BA 

BARIUM 

PPB-944)8A 

BORE 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

PPB-94.08A 

BORE 

cso 

CA 

CALCIUM 

PPB-94.08A 

BORE 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

PPB-94.08A 

BORE 

cso 

CO 

COBALT 

PPB-94^8A 

BORE 

cso 

CR 

CHROMIUM 

PPB-94.08A 

BORE 

cso 

CU 

COPPER 

PPB-94.08A 

BORE 

cso 

FE 

IRON 

PPB-944)8A 

BORE 

cso 

HG 

MERCURY 

PPB-9<M)8A 

BORE 

cso 

K 

POTASSIUM 

PPB-94.08A 

BORE 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

PPB.944)8A 

BORE 

cso 

MN 

MANGANESE 

PPB-94.08A 

BORE 

cso 

NA 

SODIUM 

PPB-9+fl8A 

BORE 

cso 

NI 

NICKEL 

PPB-944)8A 

BORE 

cso 

PB 

LEAD 

1200.000000  \ig/g  5.0 

7760.000000  pg/^g  5.0 

123.0000000  pg^g  5.0 

137.0000000  pg/g  5,0 

6.01000000  pg/g  5.0 

14.10000000  pg^g  5.0 

19.60000000  pg/g  5.0 

0.44900000  pg^g  5.0 

34.30000000  pg^g  5.0 

21.60000000  pg^g  5.0 

26.20000000  pg/g  5.0 

0.80300000  pg^g  11.0 

3670.000000  pg/g  11.0 

4.80000000  pg/g  11.0 

26.10000000  pg/g  11.0 

0.42700000  pg/g  11.0 

130000.0000  pg/g  11.0 

1.20000000  pg/g  11.0 

2.50000000  pg/g  11.0 

35.40000000  pg/g  11.0 

5.91000000  pg/g  11.0 

4500.000000  pg/g  11.0 

0.05000000  pg/g  11.0 

1170.000000  pg/g  11.0 

7960.000000  pg/g  11.0 

103.0000000  pg/g  11,0 

96.20000000  pg/g  11.0 

7.83000000  pg/g  11.0 

7.44000000  pg/g  11.0 

19.60000000  pg/g  11.0 

0.44900000  pg/g  11.0 

34.30000000  pg^g  11.0 

21.30000000  pg/g  11.0 

21.20000000  pg/g  11.0 

0.80300000  pg/g  0.5 

12200.00000  pg/g  0.5 

7.21000000  pg/g  0.5 

140.0000000  pg/g  0.5 

0.54000000  pg/g  0.5 

84000.00000  pg/g  0.5 

1.20000000  pg/g  0.5 

4.22000000  pg/g  0.5 

23,80000000  pg/g  0.5 

16.60000000  pg/g  0.5 

11400.00000  pg/g  0.5 

0.05500000  pg/g  0.5 

4000.000000  pg/g  0.5 

9580.000000  pg/g  0.5 

332.0000000  pg^g  0.5 

310.0000000  pg/g  0.5 

10.10000000  pg/g  0.5 

23.70000000  pg/g  0.5 


H 
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Trcmsformer  PCS  Spill  (SWMU  32)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Hag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie  Meas  Deptti  Code  Qoal 


Chemical  Class:  METALS 


PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

ng/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

(‘S'g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

18.00000000 

fig's 

0.5 

PPB-94^8A 

BORE 

CSO 

ZN 

ZINC 

49.70000000 

fig/g 

0.5 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

fig's 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

8320.000000 

fig's 

5;0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

7.22000000 

fig's 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

BA 

BARIUM 

87.90000000 

fig's 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

fig's 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

98000.00000 

fig's 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

fig's 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

2.72000000 

fig's 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

33.30000000 

fig's 

5.0 

PPB.94-O8B 

BORE 

CSO 

cu 

COPPER 

10.40000000 

fig's 

5.0 

PPB-9«8B 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

7320.000000 

fig's 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

fig's 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2600.000000 

fig's 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

8430.000000 

fig's 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

182.0000000 

fig's 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

NA 

SODIUM 

206.0000000 

fig's 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

MI 

NICKEL 

7.04000000 

fig's 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

15.00000000 

fig's 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

fig's 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

fig's 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

fig's 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

13.90000000 

fig's 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

ZN 

ZINC 

31.30000000 

fig's 

5.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

ms's 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

5510.000000 

fig's 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.78000000 

fig's 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

BA 

BARIUM 

50.20000000 

fig's 

13.0 

PPB»94-08C 

BORE 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

fig's 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

CA 

CALCIUM 

130000.0000 

fig's 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

fig's 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

fig's 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

54.00000000 

fig's 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

CU 

COPPER 

5.49000000 

fig's 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

FE 

IRON 

5230.000000 

fig's 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

fig's 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1790,000000 

fig's 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

10900.00000 

fig's 

13,0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

MN 

MANGANESE 

140.0000000 

fig's 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

NA 

SODIUM 

146.0000000 

fig's 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

NI 

NICKEL 

11,90000000 

fig's 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

fig's 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

fig's 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

fig's 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

fig's 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

V 

VANADIUM 

17.50000000 

fig's 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

ZN 

ZDsrc 

22.40000000 

fig's 

13.0 

PPS-94^5 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

fig's 

0.5 
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_ Tran^ormer  PCB  Spill  (SWMU  32)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag 

_ Test  Name _ Bool  Vahie _ Meas  Depth  Code 


Chemical  Class:  METALS 


PPS.94^5 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

PPS-94^5 

SURF 

CSO 

CA 

CAITJIUM 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

PPS-94^5 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

PPS-94.05 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

pps.94-05 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

PPS.94-05 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

SB 

ANTtMONY 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PCB24S 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPB-94.OIB 

BORE 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

PPB.94-OIC 

BORE 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

PPB.94-02A 

BORE 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

PPB-94-02A 

BORE 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPB-94-02A 

BORE 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPB-94-02A 

BORE 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPB-94-02A 

BORE 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPB-94-02A 

BORE 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

11000.00000 

pg'g 

0.5 

16.10000000 

PS^g 

0.5 

113.0000000 

Mg's 

0.5 

0.49100000 

MS'S 

0.5 

4S600.00000 

ms's 

0.5 

4.01000000 

ME/g 

0.5 

3.96000000 

ms's 

0.5 

19.70000000 

Mg's 

0.5 

26.20000000 

Mg's 

0.5 

10900.00000 

fig/g 

0.5 

LT 

0.05000000 

ms's 

0.5 

3390.000000 

Mg/'g 

0.5 

7800.000000 

Mg's 

0.5 

305.0000000 

ms's 

0.5 

234.0000000 

Mg's 

0.5 

8.74000000 

Mg/g 

0.5 

70.60000000 

Mg's 

0.5 

LT 

19.60000000 

Mg's 

0.5 

LT 

0.44900000 

ms's 

0.5 

LT 

34.30000000 

Mg/g 

0.5 

17.90000000 

Mg's 

0.5 

83.70000000 

Mg's 

0.5 

LT 

0.10000000 

0.5 

ND 

0.10000000  \Ls/g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000 

0.5 

T 

ND 

0.10000000  Mg^g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000  ^g/g 

0.5 

T 

ND 

0.04790000  ng/g 

0.5 

T 

LT 

0.04790000  fig/g 

0.5 

LT 

0.10000000  fig/g 

5.0 

ND 

0.10000000  ^ig^g 

5.0 

T 

ND 

0.10000000  )ig/g 

5.0 

T 

ND 

0.10000000  ^g^g 

5.0 

T 

ND 

0.10000000  ^g^g 

5.0 

T 

ND 

0.04790000  Jig^g 

5.0 

T 

LT 

0.04790000  Mg's 

5.0 

LT 

0.10000000  (Ig^g 

11.0 

ND 

0.10000000  fig/g 

11.0 

T 

ND 

0.10000000  )ig/g 

11.0 

T 

ND 

0.10000000  fig/g 

11.0 

T 

ND 

0.10000000  (igi'g 

11.0 

T 

ND 

0.04790000  ng^g 

11.0 

T 

LT 

0.04790000  |ig/g 

11.0 

LT 

0.10000000  )ig% 

0.5 

ND 

0.10000000  fi^g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000  ng/g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000  ^g^g 

0,5 

T 

ND 

0.10000000  uglg 

0.5 

T 

ND 

0.04790000  ng'g 

0.5 

T 

Data 

Qoal 
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Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

sium 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value 

Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  PESITCTOES/PCBS 

PPB-94-02A 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

MS'g 

0.5 

PPB-94-02B 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

HS'g 

5.0 

PPB-94-02B 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

(ig/g 

5.0 

T 

PPB-94-02B 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Mg'g 

5.0 

T 

PPB-94-02B 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

^g/g 

5.0 

T 

PPB-94-02B 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Mg/g 

5.0 

T 

PPB-94-02B 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

fig/g 

5.0 

T 

PPB-94-02B 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

|ig/g 

5.0 

PPB-94-02C 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

Mg'g 

10.0 

PPB-94-02C 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

ftg/g 

10.0 

T 

PPB-94-02C 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

^g/g 

10.0 

T 

PPB-94-02C 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Mg'g 

10.0 

T 

PPB-94-02C 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Hgfg 

10.0 

T 

PPB-94-02C 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

(ig/g 

10.0 

T 

PPB-94-02C 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

lig/g 

10.0 

PPB-94-03A 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

{ig/g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Hgfg 

0.5 

T 

PPB-94^3A 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

lig/g 

0.5 

T 

PPB-94-03A 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

fig/g 

0.5 

T 

PPB-94-03A 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Hg/g 

0.5 

T 

PPB-94-03A 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

Mg/g 

0.5 

T 

PPB-94-03A 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

fig/g 

0.5 

PPB-94-03B 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

tig/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

}ig/g 

5.0 

T 

PPB-94-03B 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

lig/g 

5.0 

T 

PPB-94-03B 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

lig/g 

5.0 

T 

PPB-94-03B 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

lig/g 

5.0 

T 

PPB-94-03B 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

lig/g 

5.0 

T 

PPB-94-03B 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

Hg/g 

5.0 

PPB-94-03C 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

lig/g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

lig/g 

11.0 

T 

PPB-94-03C 

BOIUE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

lig/g 

11.0 

T 

PPB-94^3C 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Vg/g 

11.0 

T 

PPB-94-03C 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

^g/g 

11.0 

T 

PPB-94^3C 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

gg/g 

11.0 

T 

PPB-94-03C 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

V^g/g 

11.0 

PPB-94-04A 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

\iglg 

0.5 

PPB-94-04A 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Vg/g 

0.5 

T 

PPB-94-04A 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Hg'g 

0.5 

T 

PPB-94-04A 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

(‘g'g 

0.5 

T 

PPB-944)4A 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

|ig/g 

0.5 

T 

PPB-94-04A 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

vg/z 

0.5 

T 

PPB-94-04A 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

Hg/g 

0.5 

PPB-94^4B 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

Vg/g 

5.0 

PPB-94-04B 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Vg/Z 

5.0 

T 

PPB-94-04B 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Vg/g 

5.0 

T 

PPB-94-04B 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

gz/z 

5.0 

T 

PPB-94-04B 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

gg/g 

5.0 

T 

PPB-94-04B 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

gg/g 

5.0 

T 

PPB-94-04B 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

gg/g 

5.0 
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_  Tran^ormer  PCB  Spill  (SWMU  32)  Phase  II RI  Data 


Site  Media  Meas 

Type  Type _  Test  Name  B<Md  Vahie 


Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

PPB-94-04C  BORE  CSO  PCB016 

PPB-94-04C  BORE  CSO  PCB221 

PPB-94-04C  BORE  CSO  PCB232 

PPB-94-04C  BORE  CSO  PCB242 

PPB-94-04C  BORE  CSO  PCB248 

PPB-94-04C  BORE  CSO  PCB254 

’PB-94-04C  BORE  CSO  PCB260 

?PB-94-05A  BORE  CSO  PCB016 

’PB-94-05A  BORE  CSO  PCB221 

•PB-94-05A  BORE  CSO  PCB232 

>PB-94^5A  BORE  CSO  PCB242 

’PB-94-05A  BORE  CSO  PCB248 

’PB-94-05A  BORE  CSO  PCB254 

'PB-94-05A  BORE  CSO  PCB260 

'PB-94-05B  BORE  CSO  PCB016 

'PB-94-05B  BORE  CSO  PCB221 

‘PB-94-05B  BORE  CSO  PCB232 

PB-94-05B  BORE  CSO  PCB242 

PB-94-05B  BORE  CSO  PCB248 

PB-94-05B  BORE  CSO  PCB254 

PB-94-05B  BORE  CSO  PCB260 

PB-94-05C  BORE  CSO  PCB016 

PB-94-05C  BORE  CSO  PCB221 

PB-94-05C  BORE  CSO  PCB232 

PB-94-05C  BORE  CSO  PCB242 

PB-94-05C  BORE  CSO  PCB248 

PB-94-05C  BORE  CSO  PCB254 

PB-94-05C  BORE  CSO  PCB260 

PB-94-06A  BORE  CSO  PCB016 

PB-94-06A  BORE  CSO  PCB221 

PB-94-06A  BORE  CSO  PCB232 

PB-94-06A  BORE  CSO  PCB242 

PB-94^6A  BORE  CSO  PCB248 

’B-94-06A  BORE  CSO  PCB254 

’B-94-06A  BORE  CSO  PCB260 

’B-94-06B  BORE  CSO  PCB016 

>B-94-06B  BORE  CSO  PCB221 

>B-944)6B  BORE  CSO  PCB232 

•B-94-06B  BORE  CSO  PCB242 

’B-94-06B  BORE  CSO  PCB248 

‘B-94-06B  BORE  CSO  PCB254 

•B-94-06B  BORE  CSO  PCB260 

'B-94-06C  BORE  CSO  PCB016 

'B-94-06C  BORE  CSO  PCB221 

'B-94-06C  BORE  CSO  PCB232 

B-94-06C  BORE  CSO  PCB242 

B-944)6C  BORE  CSO  PCB248 

B-94-06C  BORE  CSO  PCB254 

B-94-06C  BORE  CSO  PCB260 

B-94-07A  BORE  CSO  PCB016 

B-94-07A  BORE  CSO  PCB221 


;  PCB  1016 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
PCB  1260 

PCB  1016 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
PCB  1260 

PCB  1016 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
PCB  1260 

PCB  1016 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
PCB  1260 

PCB  1016 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
PCB  1260 

PCB  1016 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
PCB  1260 

PCB  1016 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
PCB  1260 

PCB  1016 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 


Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

LT 

0.10000000  (Ig'g 

11.0 

ND 

0.10000000  ^g/g 

11.0 

T 

ND 

0. 1 0000000  fig/jg 

11.0 

T 

ND 

0.10000000  (Ig/g 

11.0 

T 

ND 

0.10000000  ^g/g 

11.0 

T 

ND 

0.04790000  jig^g 

11.0 

T 

LT 

0.04790000  HS^g 

11.0 

LT 

0.10000000  fig^g 

0.5 

ND 

0.10000000  fig/g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000  Iigig 

0.5 

T 

ND 

0.10000000  ng/g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000  pig/g 

0.5 

T 

ND 

0.04790000  itg/g 

0.5 

T 

LT 

0.04790000  ng^g 

0.5 

LT 

0.10000000  iig/g 

5.0 

ND 

0.10000000  fig/g 

5.0 

T 

ND 

0.10000000  ng/g 

5.0 

T 

ND 

0.10000000  ftg/g 

5.0 

T 

ND 

0.10000000 

5.0 

T 

ND 

0.04790000  fig/g 

5.0 

T 

LT 

0.04790000  ng^g 

5.0 

LT 

0.10000000  ^g^g 

11.0 

ND 

0.10000000  \igfg 

11.0 

T 

ND 

0.10000000  (tgfg 

11.0 

T 

ND 

0.10000000  fig/g 

11.0 

T 

ND 

0.10000000  fig^g 

11.0 

T 

ND 

0.04790000  ng/g 

11.0 

T 

LT 

0.04790000  ng^g 

11.0 

LT 

0.10000000  Iigfg 

0.5 

ND 

0.10000000  )tg/g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000  lig/g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000  fig/g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000  fig/g 

0.5 

T 

ND 

0.04790000  fig/g 

0.5 

T 

LT 

0.04790000  fig/g 

0.5 

LT 

0.10000000  fig/g 

5.0 

ND 

0.10000000  fig/g 

5.0 

T 

ND 

0.10000000  fig^g 

5.0 

T 

ND 

0.10000000  fig/g 

5.0 

T 

ND 

0.10000000  ng/g 

5.0 

T 

ND 

0.04790000  fig/g 

5.0 

T 

LT 

0.04790000  fig/g 

5.0 

LT 

0.10000000  ^g^g 

11.0 

ND 

0.10000000  \ig/g 

11.0 

T 

ND 

0.10000000  fig/g 

11.0 

T 

ND 

0.10000000  fig/g 

11.0 

T 

ND 

0.10000000  itg/g 

11.0 

T 

ND 

0.04790000  fig/g 

11.0 

T 

LT 

0.04790000  fig/g 

11.0 

LT 

0.10000000  iig/g 

0.5 

ND 

0.10000000  uo/o 

n  s 

T 
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Transformer  PCB  Spill  (SWMU  32)  Phase  H  RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


PPB-94-07A 

BORE 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  Bff HENYL 

ND 

0.10000000 

flg/g 

0.5 

T 

PPB-94-07A 

BORE 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Hg/g 

0.5 

T 

PPB-94-07A 

BORE 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Hg/g 

0.5 

T 

PPB-94-07A 

BORE 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

Hg/g 

0.5 

T 

PPB-94-07A 

BORE 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

llg/g 

0.5 

PPB-94-07B 

BORE 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

ng/g 

5.0 

PPB.94-07B 

BORE 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg'g 

5.0 

T 

PPB-94-07B 

BORE 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

(tg/g 

5.0 

T 

PPB-94-07B 

BORE 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Hg/g 

5.0 

T 

PPB-94-07B 

BORE 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Mg'g 

5.0 

T 

PPB-94-07B 

BORE 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

(Ig/g 

5.0 

T 

PPB-94-07B 

BORE 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

pg/g 

5.0 

PPB.94-07C 

BORE 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

flg/g 

10.0 

PPB-94-07C 

BORE 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

Mg/g 

10.0 

T 

PPB-94-07C 

BORE 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

niz 

10.0 

T 

PPB-94-07C 

BORE 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

llg/g 

10.0 

T 

PPB-94-07C 

BORE 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0-10000000 

ng/g 

10.0 

T 

PPB-94-07C 

BORE 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

flg/g 

10.0 

T 

PPB-94^7C 

BORE 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

pg^g 

10.0 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

pg/'g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

PCB232 

POLYCHLXDRINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

pg/g 

0.5 

T 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

pg/g 

0.5 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

5.0 

T 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg'g 

5.0 

T 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

5.0 

T 

PPB-94«08B 

BORE 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

5.0 

T 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

pg/g 

5.0 

T 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

pg'g 

5.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

pg/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

13.0 

T 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

13.0 

T 

PPB.94-08C 

BORE 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

13.0 

T 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

13.0 

T 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

pg/g 

13.0 

T 

PP&-94^8C 

BORE 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

pg/g 

13.0 

PPS-94-01 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

pg'g 

0.5 

PPS-94-01 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

PPS-94-01 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

PPS-94-01 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0,5 

T 

PPS-94-01 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

PPS-94-01 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.04790000 

pg/g 

0.5 

T 

PPS-94-01 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

pg/g 

0.5 

PPS-94-02 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

PPS-94-02 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

PPS-94-02 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

PPS-94-02 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 
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Trm^ormer  PCB  Spill  (SWMU  32)  Phase  II  PI  Data 


SHe  Media 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name 


Chemical  Class:  PESTICroES/PCBS 


PPS-94-02 

SURF 

CSO 

PCB24g 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPS-9402 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPS-94-02 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

PPS-94-03 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

PPS-94-03 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPS-94-03 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPS-94-03 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPS-94-03 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPS-94-03 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPS-94-03 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

PPS-94-04 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

PPS-94.04 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

PPS-94-04 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPS-94-04 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPS-94-04 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPS-94-04 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPS-94-04 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPS-94-04 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPS-94-04 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPS-94-04 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPS-94-04 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPS-94-04 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPS-94-04 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

PPS-94-04 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPS-94.05 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

PPS-94-06 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

PPS-94-06 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPS-94-06 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPS-94-06 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPS-94-06 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPS-94-06 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPS-94-06 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

PPS-94-07 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

PPS-94-07 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPS-94-07 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPS-94-07 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPS-94-07 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPS-94-07 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

PPS-94-07 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

Chemical  Class:  SEMIVOLAHLES 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

124TCB 

U.4-TRICHLOROBENZENE 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

ND 

0.10000000 

0.5 

T 

ND 

0.04790000 

0.5 

T 

LT 

0.04790000  jAg^g 

0.5 

LT 

0.10000000  fig/^g 

0.5 

ND 

0.10000000  fig/g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000  fig^g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000  ^g^g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000  fig/g 

0.5 

T 

ND 

0.04790000  fig^g 

0.5 

T 

LT 

0.04790000  fig/g 

0.5 

LT 

0.10000000  Jig/g 

0.5 

D 

LT 

0.10000000  fig/g 

0.5 

ND 

0.10000000  fig/g 

0.5 

TD 

ND 

0.10000000  ng^g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000  fig^g 

0.5 

TD 

ND 

0.10000000  yLg/% 

0.5 

T 

ND 

0.10000000  Jig/g 

0.5 

TD 

ND 

0.10000000  |Ag/g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000  ^g^g 

0.5 

TD 

ND 

0.10000000  fig^g 

0.5 

T 

ND 

0.04790000  fig/'g 

0.5 

TD 

ND 

0.04790000  fig/g 

0.5 

T 

LT 

0.04790000  jig^g 

0.5 

D 

LT 

0.04790000  ng^g 

0.5 

LT 

0.10000000  fig^g 

0.5 

ND 

0.10000000  ng^g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000  fig/g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000  ^g/g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000  jig^g 

0.5 

T 

ND 

0.04790000  Jig^g 

0.5 

T 

LT 

0.04790000  jig^g 

0.5 

LT 

0.10000000  Jig/g 

0.5 

ND 

0.10000000  jig^g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000  jig^g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000  ^g^g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000  jig^g 

0.5 

T 

ND 

0.04790000  fig^g 

0.5 

T 

LT 

0.04790000  ^ig^g 

0.5 

LT 

0.10000000  fig'g 

0.5 

ND 

0.10000000  Jig/g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000  fig^g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000  ng^g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000  fig^g 

0.5 

T 

ND 

0.04790000  ng/g 

0.5 

T 

LT 

0.04790000  fig^g 

0.5 

LT 

0.03200000 

0.5 

LT 

0,22000000 

0.5 

LT 

0.04200000 

Mg'g 

0.5 

LT 

0.52000000 

0.5 

Data 

Qaal 
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Tran^ormer  PCB  Spill  (SWMU  32)  Phase  II  PI  Data 


Site  Media 

Type  Type 


Meas  Unit 

Bool  y^e  Meas 


Chemical  Class:  SEMIV OLATULES 


PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

13DCLB 

U'DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

0.5 

PPB-9401A 

BORE 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

fig's 

0.5 

PPB.94-OIA 

BORE 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

flg^g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

fig's 

0.5 

PPB-94^1A 

BORE 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

fig's 

0.5 

PPB-94^1A 

BORE 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

ms's 

0.5 

PPB-94^1A 

BORE 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0,24000000 

ms's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0,09800000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

ms's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0-63000000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

flg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

4NANIL 

4.NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

fig's 

0.5 

PPB-94^1A 

BORE 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0,03300000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

fig's 

0.5 

PPB.94-OIA 

BORE 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

PS's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

fig's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

fig's 

0.5 

PPB.94-OIA 

BORE 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

PS's 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

BKFAN 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

PS'S 

0.5 
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Transformer  PCB  Spill  (SWMU  32)  Phase  II  PI  Data 


Site  Media 
Site  ID  Type  Type _ 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BZALC 

CHRY 

CL6BZ 

CL6CP 

CL6ET 

CLDAN 

CPMS 

CPMSO 

CPMS02 

DBAHA 

DBCP 

DBHC 

DBZFU 

DCPD 

DDVP 

DEP 

DITH 

DLDRN 

DMP 

DNBP 

DNOP 

ENDRN 

ENDRN 

ENDRN 

ESFS04 

FAMPH 

FANT 

FLRENE 

HCBD 

HPCL 

HPCLE 

ICDPYR 

ISODR 

ISOPHR 

KEP 

LIN 

MEXCL 

MIREX 

MLTHN 

NAP 

NB 

NNDME 

NNDNP 

NNDPA 

OXAT 

PCB016 

PCB221 

PCB232 

PCB242 

PCB248 

PCB254 

PCB260 


PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-944)1A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94^1A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PP&-94^1A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

Test  Name 


BENZYL  ALCOHOL 
CHRYSENE 

HEXACHLOROBENZENE 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

HEXACHLOROETHANE 

CHLORDANE 

442HLOROPHE^rYL^^ETHYL 
4-CHLOROPHENYLMETHYL 
:  4-CHLOROPHENYLMETHYL 
DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 
DIBROMOCHLOROPROPANE 
DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 
DIBENZOFURAN 
DICYCLOPENTADIENE 
VAPONA 

DIETHYL  PHTHALATE 

DITHIANE 

DIELDRIN 

DIMETHYL  PHTHALATE 
DI-N-BLITYL  PHTHALATE 
DI-N-OCTYL  PHTHALATE 
ENDRIN 

ENDRIN  ALDEHYDE 
ENDRIN  KETONE 
ENDOSULFAN  SULFATE 
FAMOPHOS 
FLUORANTHENE 
FLUORENE 

HEXACHLOROBUTADIENE 

HEPTACHLOR 

HEPTACHLOREPOXIDE 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

ISODRIN 

ISOPHORONE 

KEPONE 

LINDANE 

METHOXYCHLOR 

1.1A,2;2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

MALATHION 

NAPHTHALENE 

NITROBENZENE 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

1,4-OXATHIANE 

PCB  1016 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
PCB  1260 


Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

LT 

0.03200000  \xslz 

0.5 

LT 

0.03200000  ^gl'g 

0.5 

LT 

0.08000000  fig^g 

0.5 

LT 

0.52000000  |ig/g 

0.5 

LT 

1.80000000 

0.5 

LT 

0.68000000  jig^g 

0.5 

LT 

0.09700000  pg/g 

0.5 

LT 

0.32000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.06600000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.31000000  fig% 

0.5 

LT 

0.07100000  fig'g 

0.5 

LT 

0.21000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.38000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.57000000  ftg/g 

0.5 

LT 

0.06800000  jig/g 

0.5 

LT 

0.24000000  jig/g 

0.5 

LT 

0.06500000  ng/g 

0.5 

LT 

0.07900000  ng^g 

0.5 

LT 

0.06300000  M&^g 

0.5 

LT 

1.30000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.23000000  jig^g 

0.5 

LT 

1.30000000  fig/g 

0.5 

LT 

1.80000000  ^g/g 

0.5 

ND 

0.28000000  fig/g 

0.5 

LT 

1.20000000  ^g'g 

0.5 

ND 

1.30000000  (ig/'g 

0.5 

LT 

0.03200000  ng^g 

0.5 

LT 

0.06500000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.97000000  iig/g 

0.5 

LT 

0.24000000  (tg^g 

0.5 

LT 

0.48000000  figtg 

0.5 

LT 

2.40000000  ixgfg 

0.5 

LT 

0.48000000  ^g^g 

0.5 

LT 

0J9000000  Hg/g 

0.5 

ND 

1.30000000  fxg/g 

0.5 

LT 

0.10000000  ngfg 

0.5 

LT 

0.26000000  ftg/g 

0.5 

LT 

0.14000000  iig/g 

0.5 

LT 

0.18000000  ngfg 

0.5 

LT 

0.74000000  ]xg/g 

0.5 

LT 

1.80000000  iig/g 

0.5 

LT 

0.46000000  figfg 

0.5 

LT 

1.10000000  ]ig/g 

0.5 

LT 

0.29000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.07500000  HB'g 

0.5 

LT 

0.32000000  fig/g 

0.5 

ND 

0.32000000  iigfg 

0.5 

ND 

0.32000000  figfg 

0.5 

ND 

0.32000000  fig/g 

0.5 

ND 

0.32000000  ]ig/g 

0.5 

ND 

0.32000000  ngfg 

0.5 

LT 

0.79000000  iig/g 

0,5 
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Site  ID 


Transformer  PCB  Spill  (SWMU  32)  Phase  II  PI  Data 

ate  Media  Meas  UnH 

Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PCB262  PCB  1262 

LT 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

PHANT  PHENANTHEENE 

LT 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

PHENO  PHENOL 

LT 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

PPDDD  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l. 

LT 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

PPDDE  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

PPDDT  2,2-BIS(PARACHLOROPHENYL>l, 

LT 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

SUPON  2.CHL0R0-1-(2,4-DICHL0R0PHEN 

LT 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

UNK530  UNKNOWN 

PPB-944)1A 

BORE 

cso 

UNK611  UNKNOWN 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

UNK643  UNKNOWN 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

UNK652  UNKNOWN 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

tR^K663  UNKNOWN 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

UNK678  UNKNOWN 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

123TCB  1,23-TRICHLOROBENZENE 

LT 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

124TCB  1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

12DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

LT 

PPB-94^1B 

BORE 

cso 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

PPB-94^1B 

BORE 

cso 

13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

LT 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

13DNB  13-DINrrROBENZENE 

ND 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

236TCP  2.3.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

PPB-94.01B 

BORE 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

PPB-94^1B 

BORE 

cso 

24DNT  2.4-DINlTROTOLUENE 

LT 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

26DNA  2,6.DINITR0ANILINE 

LT 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

PPB-94.01B 

BORE 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

PPB-94.01B 

BORE 

cso 

35DNA  3,5-DlNITROANILINE 

LT 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

3NANIL  3.NrrROANILlNE 

LT 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

PPB-94.01B 

BORE 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

PPB-94^1B 

BORE 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

ND 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

4NP  4-NrrROPHENOL 

LT 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

6.30000000  MS^g 
0.76000000  ^ig/g 
0.03200000  ng/g 
0.05200000  ftg/g 
0.06400000  ^g/g 

0.06800000  fig^g 
0.10000000  pg^g 

1.70000000  iig^g 
0.08300000  pg^g 
0.92000000  pg^g 

12.00000000  pg/g 

0.50000000  pg/g 
0.30000000  pg^g 

1.00000000  pg^g 

0.50000000  pg/g 
0.40000000  pg^g 
0.30000000  pg/g 

0.03200000  pg/g 

0.22000000  pg/g 

0.04200000  pg/g 
0.52000000  pg/g 
0-04200000  pg/g 
0.63000000  pg/g 
0.03400000  pg/g 

0.62000000  pg/g 

0.49000000  pg/g 

0.06100000  pg/g 

0.06500000  pg/g 
3.00000000  pg/g 
4,70000000  pg/g 
1.40000000  pg/g 
0.57000000  pg/g 
0.32000000  pg/g 
0.05500000  pg/g 
0.24000000  pg/g 
0.03200000  pg/g 
0.09800000  pg/g 

3.10000000  pg/g 

1.10000000  pg/g 
1.60000000  pg/g 
1.60000000  pg/g 

3.00000000  pg/g 
0.34000000  pg/g 

0.80000000  pg/g 

0.04100000  pg/g 
0.63000000  pg/g 
0.93000000  pg/g 
0.17000000  pg/g 
0.24000000  pg/g 

3.10000000  pg/g 

3.30000000  pg/g 

1.30000000  pg/g 


Flag  Data 

Depth  Code  Qnal 


0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5  S 

0.5  S 

0.5  S 

0.5  S 

0.5  S 

0.5  S 

5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 

5.0  R 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 


5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 


5.0 

5.0 

5.0  R 
5.0 


5.0 

5.0 

5.0  R 

5.0 

5.0 
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Transformer  PCS  Spill  (SWMU  32)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Meas 

Bool 

Untt 

Vahie  Meas 

Depth 

LT 

0.40000000  ftgfg 

5.0 

LT 

1.30000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.04100000  pg'g 

5.0 

LT 

0.03300000  ftg/g 

5.0 

ND 

0.13000000  pg^g 

5.0 

LT 

0.71000000  pg^g 

5.0 

LT 

0.06500000  pg/g 

5.0 

LT 

0.19000000  iig/g 

5.0 

LT 

0.44000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.36000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.48000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.04100000  iig/g 

5.0 

LT 

1.20000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.31000000  pg/g 

5.0 

LT 

1.30000000  pg/g 

5.0 

LT 

1.80000000  pg/g 

5.0 

LT 

2.40000000  pg/g 

5.0 

ND 

0.13000000  pg/g 

5.0 

ND 

3.10000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.18000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.13000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.03200000  pg/g 

5.0 

LT 

0.03200000  pg/g 

5.0 

LT 

0.08000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.52000000  pg/g 

5.0 

LT 

1.80000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.68000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.09700000  pg/g 

5.0 

LT 

032000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.06600000  p^g 

5.0 

LT 

031000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.07100000  pg/g 

5.0 

LT 

031000000  p^g 

5.0 

LT 

0.38000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.57000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.06800000  pg/g 

5.0 

LT 

0.24000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.06500000  pg/g 

5.0 

LT 

0.07900000  pg/g 

5.0 

LT 

0.06300000  pg/g 

5.0 

LT 

1.30000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.23000000  pg/g 

5.0 

LT 

1.30000000  pg/g 

5.0 

LT 

1.80000000  pg/g 

5.0 

ND 

0.28000000  pg/g 

5.0 

LT 

1.20000000  pg/g 

5.0 

ND 

1.30000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.03200000  pg/g 

5.0 

LT 

0.06500000  pg/g 

5.0 

LT 

0.97000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.24000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.48000000  pg/g 

5.0 

F1a{ 


Data 

Qnal 


Chemical  Class:  SEMIV OLATILES 


PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-944)1B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94.01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

PPB-94-01B 

BORE 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 
ALDRN  ALDRIN 
ANAPN  ACENEPHTHENE 
ANAPY  ACENAPHTHYLENE 
ANIL  ANILINE 
ANTRC  ANTHRACENE 
ATZ  ATRAZINE 
B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

BENZID  BENZIDINE 

BENZO  BENZOIC  ACID 

BGHIPY  BENZO  [G,HJIPERYLENE 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

CHRY  CHRYSENE 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

CLDAN  CHLORDANE 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

DDVP  VAPONA 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

DITH  DITHIANE 

DLDRN  DIELDRIN 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

ENDRN  ENDRIN 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

FAMPH  FAMOPHOS 

FANT  FLUORANTHENE 

FLRENE  FLUORENE 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

HPCL  HEPTACHLOR 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 


R 

R 
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_ Transformer  PCB  Spill  (SWMU32)  Phase  II RI  Data 

Type  Type  Test  Name  TL^I 


Site  ID _  Type  Type _ 

Chemical  Class:  SEMIVOLATn.V.S! 


Meas  Unit 

Bool  Valae  Meas 


flag  0^ 

Depth  Code  Onai 


PPB-94-01B 

PPB-94-01B 

PPB-94-01B 

PPB-94-01B 

PPB-94^1B 

PPB-94-01B 

PPB-94-01B 

PPB-94-01B 

PPB-94-01B 

PPB-94-01B 

PPB-94-01B 

PPB-94-01B 

PPB-94-01B 

PPB-94-01B 

PPB-94-01B 

PPB-94-01B 

PPB-94-01B 

PPB-94-01B 

PPB-94-01B 

PPB-94-01B 

PPB-94-01B 

PPB-94-01B 

PPB-94-01B 

PPB.94-OIB 

PPB-94-01B 

PPB-94-01B 

PPB-94-01B 

PPB-94-01B 

PPB-94-01B 

PPB-94-01B 

PPB-94-01B 

PPB-94-01B 

PPB-94-01B 

PPB-94-01B 

PPB-94-01B 

PPB-94-01B 

PPB-94-01C 

PPB-94-01C 

PP&-94-01C 

PPB-94-01C 

PPB-94-01C 

PPB-94-01C 

PPB-94-01C 

PPB-94-01C 

PPB-94-01C 

PPB-94-01C 

PPB-94-01C 

PPB-94-01C 

PPB-94-01C 

PPB-94-01C  ] 

PPB-94-01C  ] 

PPB-94^1C  ] 


5  BORE 
I  BORE 
}  BORE 
I  BORE 
\  BORE 
I  BORE 
t  BORE 
BORE 
BORE 
BORE 
BORE 
BORE 
BORE 
BORE 
BORE 
BORE 
BORE 
BORE 
BORE 
BORE 
BORE 
BORE 
BORE 
BORE 
BORE 
BORE 
BORE 
BORE 
BORE 
BORE 
BORE 
BORE 
BORE 
BORE 
BORE 
BORE 
BORE  I 
BORE  ( 
BORE  ( 
BORE  < 
BORE  i 
BORE  < 
BORE  < 
BORE  ( 
BORE  C 
BORE  C 
BORE  C 
BORE  C 
BORE  C 
BORE  C 
BORE  C 
BORE  C 


I  CSO 
:  CSO 
:  CSO 
CSO 
CSO 
CSO 
CSO 
CSO 
CSO 
CSO 
CSO 
CSO 
CSO 
CSO 
CSO 
CSO 
CSO 
CSO 
CSO 
CSO 
CSO 
CSO 
CSO 
CSO 
CSO 
CSO 
CSO 
CSO 
CSO 
CSO 
CSO 
CSO 
CSO 
CSO 
CSO 
CSO 


ICDPYR 

ISODR 

ISOPHR 

KEP 

LIN 

MEXCL 

MIREX 

MLTHN 

NAP 

NB 

NNDME 
NNDNP 
NNDPA 
OXAT 
PCB016 
PCB221 
PCB232 
PCB242 
PCB24S 
PCB254 
PCB260 
PCB262 
PCP 
PHANT 
PHENO  ] 
PPDDD  : 
PPDDE  : 
PPDDT  : 
PRTHN  1 
PYR  I 
SUPON  2 
TXPHE  1 
UNK530  I 
UNK611  I 
DNK643  L 
UNK679  L 
123TCB 
124TCB  1, 
12DCLB  1, 
12DPH  1, 
13DCLB  1, 
13DNB  1, 
14DCLB  1, 
236TCP  2r 
245TCP  2,- 
246TCP  2,- 
24DCLP  2f 
24DMP  2f 
24DNP  2/ 
24DNT  2,A 
26DNA  2,6 
26DNT  2,6 


INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE  LI 

R-  ISODRIN  LT 

IR  ISOPHORONE  LT 

KEPONE  NE 

LINDANE  LT 

X  METHOXYCHLOR  LT 

K  1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6.DECACH  LT 
N  MALATHION  LT 

NAPHTHALENE  LT 

NITROBENZENE  LT 

E  N-NrmOSODIMETHVLAMINE  LT 
P  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE  LT 
A  N-NTTROSODIPHENYLAMINE  LT 
1,4-OXATHIANE  LT 

S  PCB  1016  LT 

1  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

2  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

2  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 
J  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 
i  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 
)  PCB  1260  LT 

i  PCB  1262  LT 

PENTACHLOROPHENOL  LT 

PHENANTHRENE  lt 

PHENOL  LT 

2.2- bis(para-chlorophenyl>i,  lt 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL>.l,  LT 

2.2- bis(para-chlorophenyl>i,  lt 

parathion  lt 

PYRENE  lt 

2-CHLOR0.1-{2,4-DICHLOROPHEN  LT 
toxaphene  lt 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

1,23-trichlorobenzene  lt 

1.2.4- TRJCHLOROBENZENE  LT 

1.2- DICHLOROBENZENE  LT 

U-diphenylhydrazine  lt 

1.3- DICHLOROBEN2ENE  LT 

U-DINITROBENZENE  ND 

1.4- DICHLOROBENZENE  LT 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL  LT 

2.4.5- TRICHLOROPHENOL  LT 

2.4.6- TRICHLOROPHENOL  LT 

2.4- DICHLOROPHENOL  LT 

2.4- DIMETHYLPHENOL  LT 

2.4- DINITROPHENOL  LT 

2.4- DINITROTOLUENE  LT 

2.6- DINITROANILINE  LT 

2.6- DINITROTOLUENE  LT 


LT 

2.40000000  iig/g 

5.0 

LT 

0.48000000  \ig/g 

5.0 

LT 

0.39000000  iig/g 

5.0 

ND 

1.30000000  jig^g 

5.0 

R 

LT 

0.10000000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.26000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.14000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.18000000  ^ig^g 

5.0 

LT 

0.74000000  ng/g 

5.0 

LT 

1.80000000  jig/g 

5.0 

LT 

0.46000000  pig/g 

5.0 

LT 

1.10000000  iig/g 

5.0 

LT 

0.29000000  fig^g 

5.0 

LT 

0.07500000  ng/g 

5.0 

LT 

0.32000000  Hg/g 

5.0 

ND 

0.32000000  jig^g 

5.0 

R 

ND 

0.32000000  mg^g 

5.0 

R 

ND 

0.32000000  ng/g 

5.0 

R 

ND 

0.32000000  pig/g 

5.0 

R 

ND 

0.32000000  ^g^g 

5.0 

R 

LT 

0.79000000  }ig/g 

5.0 

LT 

6.30000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.76000000  ^g^g 

5.0 

LT 

0.03200000  uglg 

5.0 

LT 

0.05200000  )ig/g 

5.0 

LT 

0.06400000  }ig/g 

5.0 

LT 

0.06800000  fig^g 

5.0 

LT 

0.10000000  ng/g 

5.0 

LT 

1.70000000  iig/g 

5.0 

0.08300000  iig/g 
0.92000000  iig/g 


LT 

12.00000000  pig/g 

5.0 

0.50000000  fig/g 

5.0 

s 

0.60000000  }igfg 

5.0 

s 

1.00000000  jig/g 

5.0 

s 

0.30000000  ng/g 

5.0 

s 

LT 

0.03200000  ^gfg 

11.0 

LT 

0.22000000  fig/g 

11.0 

LT 

0.04200000  fig/g 

11.0 

LT 

0.52000000  |ig/g 

11.0 

LT 

0.04200000  ng/g 

11.0 

ND 

0.63000000  ng/g 

11.0 

R 

LT 

0.03400000  ^g^g 

11.0 

LT 

0.62000000  iig/g 

11.0 

LT 

0.49000000  ng/g 

11.0 

LT 

0.06100000  Hg/g 

11.0 

LT 

0.06500000  }ig/g 

11.0 

LT 

3.00000000  jug/g 

11.0 

LT 

4.70000000  iig/g 

11.0 

LT 

1.40000000  ng/g 

11.0 

LT 

0.57000000  ng% 

11.0 

LT 

0.32000000  iig/g 

11.0 
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Tran^ormer  PCB  Spill  (SWMU  32)  Phase  II RI  Data 


Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Data 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value 

Meas 

Depth 

Code 

Qual 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

He's 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Mg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pgl'g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg'g 

11.0 

R 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg'g 

11,0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

33DCBD 

i  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

jlg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

350NA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

Itg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg'g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

o.sooooooo 

pg/'g 

11.0 

PPB-94^1C 

BORE 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg'g 

11.0 

R 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg^g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg'g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg'g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg^g 

11.0 

R 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg^g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

flg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

ng/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg'g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

tlg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

11.0 

R 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0,71000000 

pg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg'g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

PB^g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

Pg'g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

ixgtg 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Pg^g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Pg'g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0,31000000 

Pg'g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Pg'g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZ  YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Pg^g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

itg/g 

11.0 

R 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

tig/g 

11.0 

R 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

ttg/g 

11.0 

PPB-9«1C 

BORE 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Itg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

itg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

itg/g 

11.0 

PPB-9«1C 

BORE 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

itg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

itg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

itg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

itg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

ttg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

ttg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

ttg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

ttg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

ttg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

ttg/g 

11.0 
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Site 

Media 

Meas 

Unit 

Fla^ 

SHelD 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value 

Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

n»'g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

(‘S'g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

v^e/% 

11.0 

PPB-944)1C 

BORE 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

ng/'g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

DITH 

DrraiANE 

LT 

0.06500000 

Hg^g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

v^el% 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

Hg^g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

fig'g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

fig'jg 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

11.0 

R 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

(ig^g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

11.0 

R 

PPB-94^1C 

BORE 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

(tg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

fig/'g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

]ig/e 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Hg^g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

gg^g 

11.0 

PPB-94^1C 

BORE 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

fig'g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

ligle 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

)iglg 

11.0 

R 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Hg/'g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

iig/g 

11.0 

PPB-94^1C 

BORE 

cso 

MIREX 

l,lA,2,2.3,3A,4,5,5.5A,5a6-DECACH 

LT 

0.14000000 

Hg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

Hg% 

11.0 

PPB-94^1C 

BORE 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

tiglg 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Uglg 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Uglg 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

iig/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

iiglg 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

iig/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

iigig 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

)iglg 

11.0 

R 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

i^g 

11.0 

R 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

11.0 

R 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

itgig 

11.0 

R 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg'g 

11.0 

R 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Mg'g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6,30000000 

Hg'g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

uglg 

11,0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

ngfg 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

Mg/g 

11.0 

PPB.94-01C 

BORE 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

fig'g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

Mg^g 

11.0 

PPB-94^1C 

BORE 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Hg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

|ig/g 

11,0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

fig'g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12,00000000 

fig/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

UNK530 

UNKNOWN 

0.50000000 

Kg'g 

11.0 

S 

Data 

Qoal 
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Site  Media 

Site  ID _ Type  Type _ 

Chemical  Class:  SEMIVOLAITLES 


PPB-944)1C 

BORE 

CSO 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94r03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB.94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB.94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPB.94-03A 

BORE 

CSO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

UNK6n 

UNK643 

123TCB 

124TCB 

12DCLB 

12DPH 

13DCLB 

13DNB 

14DCLB 

236TCP 

245TCP 

246TCP 

24DCLP 

24DMP 

24DNP 

24DNT 

26DNA 

26DNT 

2CLP 

2CNAP 

2MNAP 

2MP 

2NANIL 

2NP 

33DCBD 

35DNA 

3NANIL 

3NT 

46DN2C 

4BRPPE 

4CANIL 

4CUC 

4CLPPE 

4MP 

4NANIL 

4NP 

ABHC 

AENSLF 

ALDRN 

ANAPN 

ANAPY 

ANIL 

ANTRC 

ATE 

B2CEX 

B2CIPE 

B2CLEE 

B2EHP 

BAANT 

BAPYR 

BBFAN 

BBHC 


Test  Name 


UNKNOWN 

UNKNOWN 

1.2.3- TRICHLOROBENZENE 

1.2.4- TRICHLOROBENZENE 

1.2- DICHLOROBENZENE 
U-DIPHENYLHYDRAZINE 
U-DICHLOROBENZENE 

1.3- DINITROBENZENE 

1.4- DICHLOROBENZENE 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

2.4.5- TRICHLOROPHENOL 

2.4.6- TRICHLOROPHENOL 

2.4- DICHLOROPHENOL 

2.4- DIMETHYLPHENOL 

2.4- DINITROPHENOL 

2.4- DINITROTOLUENE 

2.6- DINrrROANILINE 

2.6- DINITROTOLUENE 

2-CHLOROPHENOL 
2-CHLORONAPHTHALENE 
2-METHYLNAPHTHALENE 
2-METHYLPHENOL 
2-NITROANILINE 

2- NITROPHENOL 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

3.5- DINITROANILINE 
S-NTTROANIUNE 

3- NITROTOLUENE 

4.6- DINITRO-2-CRESOL 

4- BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 
4-CHLOROANILINE 
4-CHLORO-3-CRESOL 
4-CHLOROPHENYLPHENYL 
4-METHYLPHENOL 
4.NITROANILINE 
4-NITROPHENOL 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ALPHA-ENDOSULFAN 

ALDRIN 

ACENEPHTHENE 

ACENAPHTHYLENE 

ANILINE 

ANTHRACENE 

ATRAZINE 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

BIS  (24:HL0R0ETHYL)  ETHER 
BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
BENZO  [A]  ANTHRACENE 
BENZO  [A]  PYRENE 
BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 


Meas 

Unit 

Bool 

Value 

Meas 

Depth 

0.20000000 

11.0 

1.00000000 

11.0 

LT 

0.03200000 

vziz 

0.5 

LT 

0.22000000 

ViZ/Z 

0.5 

LT 

0.04200000 

v^zlz 

0.5 

LT 

0.52000000 

v^z/z 

0.5 

LT 

0.04200000 

vztz 

0.5 

ND 

0.63000000 

zz/z 

0.5 

LT 

0.03400000 

zztz 

0.5 

LT 

0.62000000 

vz/z 

0.5 

LT 

0.49000000 

zziz 

0.5 

LT 

0.06100000 

zz/z 

0.5 

LT 

0.06500000 

Itg/z 

0.5 

LT 

3.00000000 

zz/z 

0.5 

LT 

4.70000000 

zztz 

0.5 

LT 

1.40000000 

vz/z 

0.5 

LT 

0.57000000 

zz/z 

0.5 

LT 

0.32000000 

vz/z 

0.5 

LT 

0.05500000 

flg'g 

0.5 

LT 

0.24000000 

zzfz 

0.5 

LT 

0.03200000 

vz/z 

0.5 

LT 

0.09800000 

zztz 

0.5 

ND 

3.10000000 

vz/z 

0.5 

LT 

1.10000000 

vz/z 

0.5 

LT 

1.60000000 

vztz 

0.5 

LT 

1.60000000 

zz/z 

0.5 

LT 

3.00000000 

vziz 

0.5 

LT 

0.34000000 

vziz 

0.5 

LT 

0.80000000 

Hg/g 

0.5 

LT 

0.04100000 

0.5 

ND 

0.63000000 

v^z 

0.5 

LT 

0.93000000 

vztz 

0.5 

LT 

0.17000000 

zz/z 

0.5 

LT 

0.24000000 

vziz 

0.5 

ND 

3,10000000 

vz/z 

0.5 

LT 

3.30000000 

vzIz 

0.5 

LT 

1.30000000 

\izlz 

0.5 

LT 

0,40000000 

yz/z 

0.5 

LT 

1.30000000 

zz/z 

0.5 

LT 

0.04100000 

vz/z 

0.5 

LT 

0.03300000 

\zlz 

0.5 

ND 

0.13000000 

vziz 

0.5 

LT 

0.71000000 

vziz 

0.5 

LT 

0.06500000 

vziz 

0.5 

LT 

0.19000000 

vziz 

0.5 

LT 

0.44000000 

vziz 

0.5 

LT 

0.36000000 

vziz 

0.5 

LT 

0.48000000 

vztz 

0.5 

LT 

0.04100000 

vziz 

0.5 

LT 

1.20000000 

vziz 

0.5 

LT 

0.31000000 

vztz 

0.5 

LT 

1.30000000 

vziz 

0.5 
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Site  Media  Meas 

Type  Type _  Test  Name  Value 


Meas  Unit 

Bool  Value  Meas 


na{  Data 

Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


PPB-94-03 A  BORE  CSO  BBZP  BUTYLSENZYL  PHTHALATE 

PPB-94-03A  BORE  CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

PPB-94-03A  BORE  CSO  BENZID  BENZIDINE 

PPB-94-03A  BORE  CSO  BENZO  BENZOIC  ACID 

PPB-94-03A  BORE  CSO  BGHIPY  BENZO  [G,H.I]  PERYLENE 

PPB-94-03A  BORE  CSO  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

PPB-94-03A  BORE  CSO  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

PPB-94-03A  BORE  CSO  CHRY  CHRYSENE 

PPB-94-03A  BORE  CSO  CUBZ  HEXACHLOROBENZENE 

PPB-94-03A  BORE  CSO  CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

PPB-94-03A  BORE  CSO  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

PPB-94-03A  BORE  CSO  CLDAN  CHLORDANE 

PPB-94-03A  BORE  CSO  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL 

PPB-94-03A  BORE  CSO  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL 

PPB-94-03A  BORE  CSO  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL 

PPB-94-03A  BORE  CSO  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

PPB-94-03A  BORE  CSO  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

PPB-94-03A  BORE  CSO  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

PPB-94-03A  BORE  CSO  DBZFU  DEBENZOFURAN 

PPB-94-03A  BORE  CSO  DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

PPB-94-03A  BORE  CSO  DDVP  VAPONA 

PPB-94-03A  BORE  CSO  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

PPB-94-03A  BORE  CSO  DITH  DITHIANE 

PPB-94-03A  BORE  CSO  DLDRN  DIELDRIN 

PPB-94-03A  BORE  CSO  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

PPB-94-03A  BORE  CSO  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

PPB-94-03A  BORE  CSO  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 


PPB-944)3A 

BORE 

CSO 

DBHC 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

DBZFU 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

DCPD 

PPB-94^3A 

BORE 

CSO 

DDVP 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

DEP 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

DITH 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

DLDRN 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

DMP 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

DNBP 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

DNOP 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

ENDRN 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

ENDRN 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

ENDRN 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

ESFS04 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

FAMPH 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

FANT 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

FLRENE 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

HCBD 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

HPCL 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

HPCLE 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

ICDPYR 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

ISODR 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

ISOPHR 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

KEP 

PPB-94^3A 

BORE 

CSO 

LIN 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

MEXCL 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

MIREX 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

MLTHN 

PPB-94^3A 

BORE 

CSO 

NAP 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

NB 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

NNDME 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

NNDNP 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

NNDPA 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

OXAT 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PCB016 

FLUORANTHENE 

FLUORENE 

HEXACHLOROBUTADIENE 

HEPTACHLOR 

HEPTACHLOREPOXIDE 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

ISODRIN 

ISOPHORONE 

KEPONE 

LINDANE 

METHOXYCHLOR 

1,1A^,2^^A,4,5,5.5A5B,6-DECACH 

MALATHION 

NAPHTHALENE 

NITROBENZENE 


1,4-OXATHIANE 


LT 

1.80000000  fig^g 

0.5 

LT 

2.40000000 

0.5 

ND 

0.13000000  jig^g 

0.5 

ND 

3,10000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.18000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.13000000  jig/g 

0.5 

0.07200000  *ig^g 

0.5 

LT 

0.03200000 

0.5 

LT 

0.08000000  fig^g 

0.5 

LT 

0.52000000  fig/g 

0.5 

LT 

1.80000000  (ig^g 

0.5 

LT 

0.68000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.09700000  |ig/g 

0.5 

LT 

0.32000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.06600000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.31000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.07100000  |ig/g 

0.5 

LT 

0,21000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.38000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.57000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.06800000  pig/g 

0.5 

LT 

0.24000000  iLg/g 

0.5 

LT 

0.06500000  pig/g 

0.5 

LT 

0.07900000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.06300000  pig/g 

0.5 

LT 

1.30000000  iig/g 

0.5 

LT 

0.23000000  pLgfg 

0.5 

LT 

1.30000000  pig/g 

0.5 

LT 

1.80000000  pig/g 

0.5 

ND 

0.28000000  fig^g 

0.5 

LT 

1.20000000  pig/g 

0.5 

ND 

1.30000000  \ig/g 

0.5 

0.03200000  |ig/g 
0.06SOOOOO  fig/g 
0.97000000  ng/g 
0.24000000  ns's 
0.48000000  ng/g 
2.40000000  (tg/g 
0.48000000  pg/g 
0.39000000  pg/g 
1.30000000  pg/g 

0.10000000  pg'g 
0.26000000  pg/g 

0.14000000  pg/g 

0.18000000  pg/g 

0.74000000  pg/g 

1.80000000  pg/g 

0.46000000  pg'g 

1.10000000  pg/g 

0.29000000  pg/g 
0.07500000  pg/g 
0.32000000  pg/g 


672 


Transformer  PCB  Spill  (SWMU  32)  Phase  II  PI  Data 


She  Media  Meas 

Type  Type _ Test  Name  Bool  Value 


Chemical  Class:  SEMIV OLATILES 


PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PCB221 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PCB232 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PCB242 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PCB248 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PCB254 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PCB260 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PCB262 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PCP 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PHANT 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PHENO 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPDDD 

PPB.94-03A 

BORE 

CSO 

PPDDE 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PPDDT 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PRTHN 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

PYR 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

SUPON 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

TXPHE 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

UNK522 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

UNK530 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

UNK610 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

UNK611 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

UNK643 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

UNK652 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

UNK663 

PPB.94-03A 

BORE 

CSO 

UNK678 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

123TCB 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

124TCB 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

12DCLB 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

12DPH 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

13DCLB 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

13DNB 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

14DCLB 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

236TCP 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

245TCP 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

246TCP 

PPB-944)3B 

BORE 

CSO 

24DCLP 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

24DMP 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

24DNP 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

24DNT 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

26DNA 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

26DNT 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

2CLP 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

2CNAP 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

2MNAP 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

2MP 

PPB.94-03B 

BORE 

CSO 

2NANIL 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

2NP 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

33DCBD 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

35DNA 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

3NANIL 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

3NT 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

46DN2C 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
PCB  1260 
PCB  1262 

PENTACHLOROPHENOL 

PHENANTHRENE 

PHENOL 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 
PARATHION 

PYRENE 

2-CHLORO-l<2,4-DICHLOROPHEN 

TOXAPHENE 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

1.2.3- TRICHLOROBENZENE 

1.2.4- TRICHLOROBENZENE 

1.2- DICHLOROBENZENE 

1.2- DIPHENYLHYDRAZlNE 
13-DICHLOROBENZENE 

1.3- DINITROBENZENE 

1.4- DICHLOROBENZENE 
23,6-TRICHLOROPHENOL 

2.4.5- TRICHLOROPHENOL 

2.4.6- TRICHLOROPHENOL 

2.4- DICHLOROPHENOL 

2.4- DIMETHYLPHENOL 

2.4- DINITROPHENOL 

2.4- DINITROTOLUENE 

2.6- DINITROANILINE 
2,^DINITROTOLUENE 
2-CHLOROPHENOL 
2-CHLORONAPHTHALENE 
2-METHYLNAPHTHALENE 
2-METHYLPHENOL 
2-NITROANILlNE 

2- NrrROPHENOL 
3,3-CICHLOROBENZIDINE 

3.5- DINITROANILINE 

3- NrrROANILINE 
S-NTTROTOLUENE 

4.6- DINITRO-2-CRESOL 


Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Fb 

Cc 

ND 

0.32000000 

0.5 

R 

ND 

0.32000000  fig^g 

0.5 

R 

ND 

0.32000000  ^ig^g 

0.5 

R 

ND 

0.32000000  |tg/g 

0.5 

R 

ND 

0.32000000  jig^g 

0.5 

R 

LT 

0.79000000  fig/g 

0.5 

LT 

6.30000000  ttg/g 

0.5 

LT 

0.76000000  jiig/'g 

0.5 

LT 

0.03200000  fig/g 

0.5 

LT 

0.05200000  (tg/'g 

0.5 

LT 

0.06400000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.06800000  ng^g 

0.5 

LT 

0.10000000  )tg/g 

0,5 

LT 

1.70000000  jig/g 

0.5 

LT 

0.08300000 

0.5 

LT 

0.92000000  ng/g 

0.5 

LT 

12,00000000  Mg^g 

0.5 

0.40000000  pg/g 

0.5 

S 

0.40000000  ng/g 

0.5 

s 

0.40000000  i^g^g 

0.5 

s 

0.30000000  }ig% 

0.5 

s 

1.00000000  Jig/g 

0.5 

s 

0.50000000  ^g'g 

0.5 

s 

0.90000000  jig/g 

0.5 

s 

0.70000000  ng/g 

0.5 

S 

LT 

0.03200000  ^g^g 

5.0 

LT 

0.22000000  /ig^g 

5.0 

LT 

0.04200000 

5.0 

LT 

0.52000000  yzJz 

5.0 

LT 

0.04200000  fig^g 

5.0 

ND 

0,63000000  iigfg 

5.0 

R 

LT 

0.03400000  jig/g 

5.0 

LT 

0.62000000  ^g^g 

5.0 

LT 

0.49000000  yglg 

5.0 

LT 

0.06100000  }ig/g 

5.0 

LT 

0.06500000  yg/g 

5.0 

LT 

3.00000000  ng^g 

5.0 

LT 

4.70000000  yg/g 

5.0 

LT 

1.40000000  figlg 

5.0 

LT 

0.57000000  Mg^g 

5.0 

LT 

0.32000000  yglg 

5.0 

LT 

0,05500000  ngfg 

5.0 

LT 

0.24000000  ^ig^g 

5.0 

LT 

0.03200000  ygfg 

5.0 

LT 

0.09800000  |ig^g 

5.0 

ND 

3.10000000  Mg^g 

5.0 

R 

LT 

1.10000000  pLg/g 

5.0 

LT 

1.60000000  ^ig^g 

5.0 

LT 

1.60000000  ng/g 

5.0 

LT 

3.00000000  iig/g 

5.0 

LT 

0.34000000  iig/g 

5.0 

LT 

0.80000000  yg/g 

5.0 
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Transformer  PCB  Spill  (SWMU  32)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Boal  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 

Chemical  Class:  SEMIVOLAllLES  _ 


PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000  pg^g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0,93000000  pg/g 

5.0 

PPB.94-03B 

BORE 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  pg/g 

5,0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  pg/g 

5,0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  pg^g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2-40000000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000  pg/g 

5.0 

PPB-9403B 

BORE 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACH) 

ND 

3.10000000  pg/g 

5.0 

PPB-9«3B 

BORE 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.06900000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000  yigfg 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  pg/g 

5.0 

PPB.94^3B 

BORE 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

CPMS 

4<;hlorophenylmethyl 

LT 

0,09700000  pg/g 

5.0 

PPB.94-03B 

BORE 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

CPMS02 

4^:HLOROPHE>mMETHYL 

LT 

0.06600000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

DBCP 

DEBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  pg^g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  pg/g 

5.0 

PPB-94^3B 

BORE 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  pg/g 

5.0 

PPB.94^3B 

BORE 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  pg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  pg^g 

5.0 
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Trcm^ormer  PCB  Spill  (SWMU  32)  Phase  II RI  Data 


She  Media 
Type  Type 


Meas  Unit 

Bool  Value  Meas 


Chejtiical  Clossi  SElVllVOLATJLLES 


PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

Hg/g 

11,0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

PS'S 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

24DNT 

2,4-DlNrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

FS^g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

Fg/g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

FS'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

2CLP 

2-OHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

Fg'g 

11.0 

PPB.94-03C 

BORE 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Fg'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

FS'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

Fg'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

FS/g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

Fg^g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

33DCBD 

I 

1 

1 

LT 

1.60000000 

Fg'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

Fg'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

3NANIL 

S-NTTROANILINE 

LT 

3.00000000 

FS'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

Fg'g 

11.0 

PPB-94^3C 

BORE 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

Fg^g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Fg^g 

ii.o 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

FS'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Fg'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

Fg'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

Fg'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

4NANIL 

4-NrrROANIUNE 

ND 

3.10000000 

Fg'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

fig/g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Fg'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0,40000000 

Fg'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Fg'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Fg'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Fg'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0,13000000 

Fg'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0,71000000 

Fg'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Fg'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0,19000000 

Fg^g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Fg'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

Fg'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Fg'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Fg^g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Fg'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

FS'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1,30000000 

FS'g 

11,0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Fg^'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Fg'g 

11.0 

PPB.94-03C 

BORE 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

FS'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Fg'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Fg'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Fg^g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Fg^g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

fig/e 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Fg'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

FS^g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Fg'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Fg'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BOI^ 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

Fg/g 

11.0 
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Transformer  PCB  Spill  (SWMU  32)  Phase  II  PI  Data 


Site  Media  Meas 

TyP«  Type _  Test  Name  Bool  Value 


Meas  Unit 

Bool  Value  Meas 


Chemical  Class:  SEMIVOLAllLES 

PPB-94-03C  BORE  CSO  CPMSO 

PPB-94-03C  BORE  CSO  CPMS02 

PPB-94-03C  BORE  CSO  DBAHA 

PPB-94-03C  BORE  CSO  DBCP 

PPB-94-03C  BORE  CSO  DBHC 

PPB-94-03C  BORE  CSO  DBZFU 

’PB-94-03C  BORE  CSO  DCPD 

»PB-94^3C  BORE  CSO  DDVP 

»PB-94-03C  BORE  CSO  DEP 

’PB-94-03C  BORE  CSO  DITH 

>PB-94-03C  BORE  CSO  DLDRN 

>PB-94-03C  BORE  CSO  DMP 

’PB-94-03C  BORE  CSO  DNBP 

’PB-94-03C  BORE  CSO  DNOP 

'PB-94-03C  BORE  CSO  ENDRN 

'PB-94-03C  BORE  CSO  ENDRN 

'PB-94-03C  BORE  CSO  ENDRN 

PB-94-03C  BORE  CSO  ESFS04 

PB-94-03C  BORE  CSO 

PB-94-03C  BORE  CSO  FANT 

PB-94-03C  BORE  CSO  FLRENE 

PB-94-03C  BORE  CSO  HCBD 

PB-94-03C  BORE  CSO  HPCL 

PB-94-03C  BORE  CSO  HPCLE 

PB-94-03C  BORE  CSO  ICDPYR 

PB-94-03C  BORE  CSO  ISODR 

PB-94-03C  BORE  CSO  KOPHR 

PB-94-03C  BORE  CSO  KEP 

PB-94-03C  BORE  CSO  UN 

PB-94-03C  BORE  CSO  MEXCL 

PB-94-03C  BORE  CSO  MIREX 

PB-944)3C  BORE  CSO  MLTHN 

PB-94-03C  BORE  CSO  NAP 

PB-94-03C  BORE  CSO  NB 

PB-94-03C  BORE  CSO  NNDME 

?B-94-03C  BORE  CSO  NNDNP 

’B-94-03C  BORE  CSO  NNDPA 

>B-94-03C  BORE  CSO  OXAT 

‘B-94-03C  BORE  CSO  PCB016  : 

>B-94-03C  BORE  CSO  PCB221  : 

’B-94-03C  BORE  CSO  PCB232  ] 

>B-94-03C  BORE  CSO  PCB242  1 

‘B-94-03C  BORE  CSO  PCB248  1 

'B-94-03C  BORE  CSO  PCB254  ] 

’B-94-03C  BORE  CSO  PCB260  1 

'B-94-03C  BORE  CSO  PCB262  ] 

'B-94-03C  BORE  CSO  PCP  1 

‘B-94-03C  BORE  CSO  PHANT  1 

B-94-03C  BORE  CSO  PHENO  1 

B-94-03C  BORE  CSO  PPDDD  : 

B-94-03C  BORE  CSO  PPDDE  2 

B-94-03C  BORE  CSO  PPDDT  2 


4-CHLOROPHENYLMETHYL 
2  4-CHLOROPHENYLMETHYL 
.  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 
DIBROMOCHLOROPROPANE 
DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 
DBBENZOFURAN 
DICYCLOPENTADIENE 
VAPONA 

DIETHYL  PHmALATE 

DITHIANE 

DIELDRIN 

DIMETHYL  PHTHALATE 
DI-N-BUTYL  PHTHALATE 
DI-N-OCTYL  PHTHALATE 
ENDRIN 

ENDRIN  ALDEHYDE 
ENDRIN  KETONE 
ENDOSULFAN  SULFATE 
FAMOPHOS 
FLUORANTHENE 
FLUORENE 

HEXACHLOROBUTADIENE 

HEPTACHLOR 

HEPTACHLOREPOXIDE 

INDENO[1.^3-C,D]  PYRENE 

ISODRIN 

KOPHORONE 

KEPONE 

LINDANE 

METHOXYCHLOR 

1,1A2,2,33A.4,5,5,5A,5B,6.DECACH 

MALATHION 

NAPHTHALENE 

NITROBENZENE 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

1.40XATHIANE 

PCB  1016 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
PCB  1260 
PCB  1262 

PENTACHLOROPHENOL 

PHENANTHRENE 

PHENOL 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 
2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 


LT 

0.32000000  fig^g 

11.0 

LT 

0.06600000  nefg 

11.0 

LT 

0.31000000  fig^g 

11.0 

LT 

0.07100000  ^g^g 

11.0 

LT 

0.21000000  ng/g 

11.0 

LT 

0.38000000  ngfg 

11.0 

LT 

0.57000000  \ig/g 

11.0 

LT 

0.06800000  ng/g 

11.0 

LT 

0.24000000  ng/g 

11.0 

LT 

0.06500000  \ig/g 

11.0 

LT 

0.07900000  tig/g 

11.0 

LT 

0.06300000  \ig/g 

11.0 

LT 

1.30000000  ng/g 

11.0 

LT 

0.23000000  ^g^g 

11.0 

LT 

1.30000000  fig/g 

11.0 

LT 

1.80000000  jig^g 

11.0 

ND 

0.28000000  ^g^g 

11.0 

LT 

1.20000000  \Lg/g 

11.0 

ND 

1.30000000  iig/g 

11.0 

LT 

0.03200000  \ig/g 

11.0 

LT 

0.06500000  ng/g 

11.0 

LT 

0.97000000  iig^g 

11.0 

LT 

0.24000000  iig/g 

11.0 

LT 

0.48000000  fig/g 

11.0 

LT 

2.40000000  fig/^g 

11.0 

LT 

0.48000000  ng/g 

11.0 

LT 

0.39000000  ng/g 

11.0 

ND 

1.30000000  fig/g 

11.0 

LT 

0.10000000  fig^g 

11.0 

LT 

0.26000000  jig/^g 

11.0 

LT 

0.14000000  tig/g 

11.0 

LT 

0.18000000  tig/g 

11.0 

0.74000000  jig^g 

1.80000000  (tg^g 

0.46000000  )ig/g 

1.10000000  fig/g 

0.29000000  uglg 
0.07500000  uglg 
0.32000000  ggfg 
0.32000000  jiglg 
0.32000000  iig/g 
0.32000000  iig/g 
0.32000000  fig/g 
0.32000000  ^g^g 
0.79000000  ^g^g 
6.30000000  (ig/g 
0.76000000  ng^g 
0.03200000  iiglg 
0.05200000  ^g^g 
0.06400000  ngi^g 
0.06800000  ng/g 
0.10000000  ng/g 
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Tran^ormer  PCB  Spill  (SWMU  32)  Phase  II RI  Data 

She  Media  Meas  Unit  I<1ag  Data 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie  Meas  Depth  Cede  Qnal 


Chemical  Class:  SEMryOLAX-LLES 


PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

PRTHN 

PARATfflON 

LT 

1.70000000 

Hg/g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

ne/s 

11.0 

PPB-9«3C 

BORE 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-H2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

Hg/g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

jig/g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

UNK643 

UNKNOWN 

0.70000000 

jig'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

UNK679 

UNKNOWN 

0.30000000 

Mg/g 

11.0 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

123TCB 

U,3-TRICHL0R0BENZENE 

LT 

0.03200000 

fig/g 

0.5 

PPB-94^8A 

BORE 

CSO 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0,04200000 

Mg'g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

ftg/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

fig/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

Mg/g 

0.5 

PPB-944)8A 

BORE 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

Hg/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

v-ilz 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

fig/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4,70000000 

tig/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

fig/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

Hg/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

fig/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

(ig'g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

(ig^g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

fig/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

fig/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000 

Mg/g 

0.5 

PPB.94-O8A 

BORE 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94^8A 

BORE 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

Mg/g 

0.5 

PPB.94^8A 

BORE 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

Mg/g 

0.5 

PPB.94^8A 

BORE 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1,30000000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0,40000000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94^8A 

BORE 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

ANIRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Mg/g 

0.5 

PPB-944)8A 

BORE 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Mg/g 

0.5 
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Site  Media 

Site  ID _ Type  Type _ 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


PPB-94-08A 

PPB-94-08A 

PPB-94-08A 

PPB-94-08A 

PPB-94-08A 

PPB-94-08A 

PPB-94-08A 

PPB-94-08A 

PPB-94-08A 

PPB-94-08A 

PPB-94-08A 

PPB-94-08A 

PPB-94-08A 

PPB-94-08A 

PPB-94-08A 

PPB-94^8A 

PPB-94-08A 

PPB-94-08A 

PPB-94-08A 

PPB-94-08A 

PPB-94-08A 

PPB-94-08A 

PPB-94-08A 

PPB-94-08A 


BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 

BORE 


BAANT 

BAPYR 

BBFAN 

BBHC 

BBZP 

BENSLF 

BENZID 

BENZO 

BGHIPY 

BKFAN 

BZALC 

CHRY 

CIj6BZ 

CL6CP 

CL6ET 

CLDAN 

CPMS 

CPMSO 

CPMS02 

DBAHA 

DBCP 

DBHC 

DBZFU 

DCPD 


PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

DDVP 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

DEP 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

DITH 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

DLDRN 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

DMP 

PPB.94-O8A 

BORE 

CSO 

DNBP 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

DNOP 

PPB-94^)8A 

BORE 

CSO 

ENDRN 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

ENDRN 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

ENDRN 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

ESFS04 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

FAMPH 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

FANT 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

FLRENE 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

HCBD 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

HPCL 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

HPCLE 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

ICDPYR 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

ISODR 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

ISOPHR 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

KEP 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

LIN 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

MEXCL 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

MIREX 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

MLTHN 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

NAP 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

NB 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

NNDME 

Test  Name 


BENZO  [A]  ANTHRACENE 
BENZO  [A]  PYRENE 
BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
'  BETA-ENDOSULFAN 
'  BENZIDINE 
BENZOIC  ACID 
BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 
BENZO  [K]  FLUORANTHENE 
BENZYL  ALCOHOL 
CHRYSENE 

HEXACHLOROBENZENE 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

HEXACHLOROETHANE 

CHLORDANE 

44:iHLOROPHENYLMETEiYL 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

DIBENZOFURAN 

DICYCLOPENTADIENE 

VAPONA 

DIETHYL  PHTHALATE 

DITHIANE 

DIELDRIN 

DIMETHYL  PHTHALATE 
DI-N-BUTYL  PHTHALATE 
DI-N-OCTYL  PHTHALATE 
ENDRIN 

ENDRIN  ALDEHYDE 
ENDRIN  KETONE 
ENDOSULFAN  SULFATE 
FAMOPHOS 
FLUORANTHENE 
FLUORENE 

HEXACHLOROBUTADIENE 

HEPTACHLOR 

HEPTACHLOREPOXIDE 

INDENO  [U,3-C,D]  PYRENE 

ISODRIN 

ISOPHORONE 

KEPONE 

LINDANE 

METHOXYCHLOR 

1,1A,2,2,33A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

MALATHION 

NAPHTHALENE 

NITROBENZENE 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 


Meas  Unit 

Bool  Value  Meas 


LT 

0.04100000 

0.5 

LT 

1.20000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.31000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.30000000  >ig/g 

0.5 

LT 

1.80000000  jig^g 

0.5 

LT 

2.40000000 

0.5 

ND 

0.13000000  pg^g 

0.5 

ND 

3.10000000  jiig^g 

0.5 

LT 

0.18000000  \izf% 

0.5 

LT 

0.13000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

LT 

0.03200000  /ig^g 

0.5 

LT 

0.08000000  jig/g 

0.5 

LT 

0.52000000  ng^g 

0.5 

LT 

1.80000000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.68000000  pg^g 

0.5 

LT 

0.09700000  MS^g 

0.5 

LT 

0.32000000  iig/g 

0.5 

LT 

0.06600000  jig^g 

0.5 

LT 

0.31000000  iig/g 

0.5 

LT 

0.07100000  fig^g 

0.5 

LT 

0.21000000  nsfg 

0,5 

LT 

0.38000000  ngfg 

0.5 

LT 

0.57000000  (ig^g 

0.5 

LT 

0.06800000  ^g^g 

0,5 

LT 

0.24000000  ng^g 

0.5 

LT 

0.06500000  ng/g 

0.5 

LT 

0.07900000  }igfg 

0.5 

LT 

0.06300000  ng/g 

0.5 

LT 

1.30000000  fig^g 

0.5 

LT 

0.23000000  \Lg/g 

0.5 

LT 

1.30000000  \Lgfg 

0.5 

LT 

1.80000000  ^g/g 

0.5 

ND 

0.28000000  \ig/g 

0.5 

LT 

1.20000000  fig/g 

0.5 

ND 

1.30000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.03200000  iig/g 

0.5 

LT 

0.06500000  iig/g 

0.5 

LT 

0.97000000  ^g^g 

0.5 

LT 

0.24000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.48000000  iLgfg 

0.5 

LT 

2.40000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.48000000  iig/g 

0.5 

LT 

0.39000000  ng^g 

0.5 

ND 

IJOOOOOOO  }ig/g 

0.5 

LT 

0.10000000  \ig/g 

0.5 

LT 

0.26000000  iigfg 

0.5 

LT 

0.14000000  ^g^g 

0.5 

LT 

0.18000000  \ig/g 

0.5 

LT 

0.74000000  ]ig/g 

0.5 

LT 

1.80000000  iig/g 

0.5 

LT 

0.46000000  ^gfg 

0,5 
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Site 

Media 

Meas 

UnH 

FUg 

SHelD 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value  Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

I.IOOOOOOO 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  ng^g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  fig^g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  jig/'g 

0.5 

R 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

0.5 

R 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0,32000000  fig/g 

0.5 

R 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  ng^g 

0.5 

R 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000  ng^g 

0.5 

R 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  fig^g 

0.5 

PPB-94^8A 

BORE 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000  fig/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  fig^g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

0.5 

PPB-94^8A 

BORE 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  fig/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000  ^g/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000  ^g/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

PPDDT 

2^.BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l. 

LT 

0.10000000  yizfZ 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  fig^g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000  MS^g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  fig/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

tJNK530 

UNKNOWN 

0.50000000  Mg^g 

0.5 

S 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

UNK611 

UNKNOWN 

0.50000000  fig^g 

0.5 

S 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

UNK643 

UNKNOWN 

1.00000000  Jig^g 

0.5 

S 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

IJNK652 

UNKNOWN 

0.60000000  Mg^g 

0.5 

s 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

UNK663 

UNKNOWN 

0.70000000  ng^g 

0.5 

s 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

UNK678 

UNKNOWN 

0.60000000  /ig^g 

0.5 

s 

PPB-94^8A 

BORE 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

0.30000000  fig^g 

0.5 

s 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

123TCB 

1^3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  j^g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ^ig/g 

5.0 

PPB.94-O8B 

BORE 

cso 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  fig/'g 

5.0 

PPB.94-O8B 

BORE 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000  ^g/g 

5.0 

R 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  Mg^g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  gg^g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  Mg^g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  fig^g 

5.0 

PPB>94-08B 

BORE 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  fig^g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  fig^g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  Hg/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000  ng/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000  jig^g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  ng^g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  Mg^g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ^g/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  fig^g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  jig^g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000  Mg^g 

5.0 

R 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000  ^g^g 

5.0 

PPB‘94-08B 

BORE 

cso 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  fig^g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILlNE 

LT 

1.60000000  Mg'g 

5.0 
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Chemical  Class:  SEMIVOLA'riLES 


PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTVL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

fig'g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

(‘g'g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

iig% 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Mg% 

5.0 

R 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Hg^g 

5.0 

R 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

l»g^g 

5.0 

PPB-944)8B 

BORE 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

Hg'g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

(ig/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

fig'g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

(ig^g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Hg'g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Hg^g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

(ig/g 

5.0 

R 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

|ig/g 

5.0 

PPB-94^8B 

BORE 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

(ig^g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

MEREX 

l,iA,2,2^3A,4,5,5,5A,5B,6.DECACH 

LT 

0.14000000 

(ig'g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

|ig/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Hg'g 

5.0 

PPB-94^8B 

BORE 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Mg'g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Hg'g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

(tg/'g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Hg'g 

5.0 

PPB-94^8B 

BORE 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

(ig^g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

ttg/'g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

ng/g 

5.0 

R 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

5.0 

R 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

(ig^g 

5.0 

R 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

(ig^g 

5.0 

R 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 

ND 

0.32000000 

t^g 

5.0 

R 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Hg/'g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

(igi'g 

5.0 

PPB-94^8B 

BORE 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Mgi'g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0,05200000 

Hg/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

^g|'g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

|ig/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

M&'g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

ve/z 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

vs/z 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-{2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

(ig/g 

5.0 

PPB.94^8B 

BORE 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Jig'g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

XJNKSSO 

UNKNOWN 

0.60000000 

v^zlz 

5.0 

S 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

UNK611 

UNKNOWN 

0.40000000 

vz/z 

5.0 

S 

PPB«94-08B 

BORE 

CSO 

UNK643 

UNKNOWN 

1.00000000 

vziz 

5.0 

S 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

UNK663 

UNKNOWN 

0.40000000 

zziz 

5.0 

s 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

UNK678 

UNKNOWN 

0.40000000 

zzlz 

5.0 

s 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

123TCB 

1^,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

lig/z 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

124TCB 

1^,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

tlglg 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Jlg/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

Hg^g 

13.0 
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Trcxnsformer  PCB  Spill  (SWMU  32)  Phase  II  HI  Data 


Flag  Data 

Code  Qnal 
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Tran^ormer  PCB  Spill  (SWMU  32)  Phase  II  PI  Data 


Site  Media 

Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

ne/e 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

ne/s 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

MS'g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

fig/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

tigfS 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

liSfg 

13.0 

PPB-94^8C 

BORE 

CSO 

CPMSO 

44:HLOROPHENYO/ffiTHYL 

LT 

0.32000000 

ne/e 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

ne/e 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

ve/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

ne/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

ng/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

iie/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

t^glg 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

\ig/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

iigfg 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

V-g/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

vg/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Vg/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

1.80000000 

Vig/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

gg/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRBSr 

LT 

1.30000000 

vg/g 

13.0 

PPB.94-O8C 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Hg'g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

gg/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

vgig 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

VgJg 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

g^g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

vg/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

Hg/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

gg/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Hg/^g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

gigjg 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

yglg 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

vg/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Vgtg 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Vg/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

\glg 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

MIREX 

1,1A2,2,33A,4,5,5,5A5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

vg/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

ng/g 

13.0 

PPB-944)8C 

BORE 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

vg/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

ygig 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

vg/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

vg/g 

13.0 

PPB-94-0SC 

BORE 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

vg/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

vg/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

vg/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vg/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vg/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vg/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vg/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

v^g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

v^g 

13.0 
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Tran^ormer  PCB  Spill  (SWMU  32)  Phase  II RI  Data 


Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value 

Meas 

Depfli 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

13.0 

PPB.94-O8C 

BORE 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg'g 

13.0 

PPB-94^8C 

BORE 

cso 

PPDDD 

2>BIS(PAjRA-CHLOROPHENYL>l. 

LT 

0.06400000 

pg/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

cso 

PPDDE 

2;2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-l, 

LT 

0.06800000 

pg/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l. 

LT 

0.10000000 

pg/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

cso 

SUPON 

2-CHLORC)-l-{2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

13.0 

PPB-94-08C 

BORE 

cso 

UNK530 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

13.0 

S 

PPB-94-08C 

BORE 

cso 

UNK604 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

13.0 

S 

PPB-94-08C 

BORE 

cso 

UNK628 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

13.0 

s 

PPB-94-08C 

BORE 

cso 

UNK633 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg'g 

13.0 

s 

PPB-94-08C 

BORE 

cso 

UNK638 

UNKNOWN 

5.00000000 

pg/g 

13.0 

s 

PPB-94-08C 

BORE 

cso 

UNK643 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

13.0 

s 

PPB-94-08C 

BORE 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

13.0 

s 

PPS-94-05 

SURF 

cso 

123TCB 

U3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

cso 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

cso 

12DCLB 

l^DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

PPS-94-05 

SURF 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

cso 

245TCP 

2,4,5.TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

032000000 

pg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

cso 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3,10000000 

pg/g 

0.5 

R 

PPS-94-05 

SURF 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

cso 

3NANIL 

3-NITROANIUNE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

cso 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

PPS-94-05 

SURF 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

0.5 

PPS-94.05 

SURF 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg/g 

0,5 

PPS-94-05 

SURF 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

PPS-94-05 

SURF 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0.5 

685 


Transformer  PCB  Spill  (SWMU  32)  Phase  II RI  Data 


SHe  Media 
Type  Type 


Chemical  Class:  SEMIVOLATiLES 


PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS.94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94^5 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94.05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94^5 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

ABHC 

AENSLF 

ALDRN 

ANAPN 

ANAPY 

ANIL 

ANTRC 

ATZ 

B2CEX 

B2CIPE 

B2CLEE 

B2EHP 

BAANT 

BAPYR 

BBFAN 

BBHC 

BBZP 

BENSLF 

BENZID 

BENZO 

BGHIPY 

BKFAN 

BZALC 

CHRY 

CL6BZ 

CL6CP 

CL6ET 

CLDAN 

CPMS 

CPMSO 

CPMS02 

DBAHA 

DBCP 

DBHC 

DBZFU 

DCPD 

DDVP 

DEP 

DITH 

DLDRN 

DMP 

DNBP 

DNOP 

ENDRN 

ENDRN 

ENDRN 

ESFS04 

FAMPH 

FANT 

FLRENE 

HCBD 

HPCL 


Test  Name 


ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ALPHA-ENDOSULFAN 

ALDRIN 

ACENEPHTHENE 

ACENAPHTHYLENE 

ANILINE 

ANTHRACENE 

ATRAZINE 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

BENZO  [A]  PYRENE 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

BETA-ENDOSULFAN 

BENZIDINE 

BENZOIC  ACID 

BENZO  PERYLENE 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

BENZYL  ALCOHOL 

CHRYSENE 

HEXACHLOROBENZENE 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

HEXACHLOROETHANE 

CHLORDANE 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

DIBENZOFURAN 

DICYCLOPENTADIENE 

VAPONA 

DIETHYL  PHTHALATE 

DITHIANE 

DIELDRIN 

DIMETHYL  PHTHALATE 
DI-N-BUTYL  PHTHALATE 
DI-N-OCTYL  PHTHALATE 
ENDRIN 

ENDRESr  ALDEHYDE 
ENDRIN  KETONE 
ENDOSULFAN  SULFATE 
FAMOPHOS 
FLUORANTHENE 
FLUORENE 

HEXACHLOROBUTADIENE 

HEPTACHLOR 


Meas 

Bool 

Valne 

Unit 

Meas 

Depth 

LT 

1.30000000 

Ugls 

0.5 

LT 

0.40000000 

MS^g 

0.5 

LT 

1,30000000 

ng/e 

0,5 

LT 

0.04100000 

Jig's 

0.5 

LT 

0.03300000 

Jig's 

0.5 

ND 

0.13000000 

Jig's 

0.5 

LT 

0.71000000 

fig's 

0.5 

LT 

0.06500000 

Jig's 

0.5 

LT 

0.19000000 

Jig's 

0.5 

LT 

0.44000000 

fig's 

0.5 

LT 

0.36000000 

fig's 

0.5 

LT 

0.48000000 

fig's 

0.5 

LT 

0.04100000 

fig's 

0.5 

LT 

1.20000000 

Jig's 

0.5 

LT 

0.31000000 

fig's 

0.5 

LT 

1.30000000 

fig's 

0.5 

LT 

1.80000000 

fig's 

0.5 

LT 

2.40000000 

fig's 

0.5 

ND 

0.13000000 

pg^g 

0.5 

ND 

3.10000000 

fig's 

0.5 

LT 

0.18000000 

fig's 

0.5 

LT 

0.13000000 

mb's 

0.5 

0.04800000 

fig's 

0.5 

LT 

0.03200000 

fig's 

0.5 

LT 

0.08000000 

fig's 

0.5 

LT 

0.52000000 

fig's 

0.5 

LT 

1.80000000 

fig's 

0.5 

LT 

0.68000000 

ms's 

0.5 

LT 

0.09700000 

fig's 

0.5 

LT 

0.32000000 

fig's 

0.5 

LT 

0.06600000 

fig's 

0.5 

LT 

0.31000000 

fig's 

0.5 

LT 

0.07100000 

fig's 

0.5 

LT 

0.21000000 

fig's 

0.5 

LT 

0.38000000 

fig's 

0.5 

LT 

0.57000000 

fig's 

0.5 

LT 

0.06800000 

fig's 

0.5 

LT 

0.24000000 

fig's 

0.5 

LT 

0.06500000 

fig's 

0.5 

LT 

0.07900000 

fig's 

0.5 

LT 

0.06300000 

Jig's 

0.5 

LT 

1.30000000 

fig's 

0.5 

LT 

0.23000000 

fig's 

0.5 

LT 

1.30000000 

fig's 

0.5 

LT 

1.80000000 

fig's 

0.5 

ND 

0.28000000 

fig's 

0.5 

LT 

1.20000000 

fig's 

0.5 

ND 

1.30000000 

fig's 

0.5 

0.04700000 

ms's 

0.5 

LT 

0.06500000 

fig's 

0.5 

LT 

0.97000000 

fig's 

0.5 

LT 

0.24000000 

Jig's 

0.5 

SitelD 


Transformer  PCB  Spill  (SWMU32)  Phase  II  PI  Data 

Site  Media 

Type  Type  Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


PPS.94-05 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Hg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [U,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

ve/e, 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

iig/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

(tg^g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

gg/g 

0.5 

R 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

gg'g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

gg^g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

MIREX 

1,1A^,2,3^A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

gg'g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

MLTHN 

MALATfflON 

LT 

0.18000000 

gg'g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

ge'g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

gg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

gg^g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

gg'g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

gg^g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

gg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

ge'g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

gg'g 

0.5 

R 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

gg/g 

0.5 

R 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

gg/g 

0.5 

R 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

ge'g 

0.5 

R 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

gg/g 

0.5 

R 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

ge'g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

gg'g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

gg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

gg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

gg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

gg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

gg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

gg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

gg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

gg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

gg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

gg/g 

0.5 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

UNK526 

UNKNOWN 

0.50000000 

gg/g 

0.5 

S 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

UNK528 

UNKNOWN 

0.40000000 

gg/g 

0.5 

S 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

UNK642 

UNKNOWN 

0.40000000 

gg/g 

0.5 

S 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

UNK652 

UNKNOWN 

0.40000000 

gg/g 

0.5 

S 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

UNK663 

UNKNOWN 

1.00000000 

gg/g 

0.5 

s 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

UNK678 

UNKNOWN 

2.00000000 

gg/g 

0.5 

s 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

UNK701 

UNKNOWN 

0.70000000 

gg/g 

0.5 

s 

Chemical  Class:  VOLATILES 

PPB-944)1A 

BORE 

CSO 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

gg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

112TCE 

1,1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

gg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

gg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

gg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

gg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

12DCLE 

1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

gg/g 

0,5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

gg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

gg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

13DCP 

1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

gg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

CSO 

13DMB 

1,3-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

gg/g 

0.5 

687 


Transformer  PCB  Spill  (SWMU  32)  Phase  II  HI  Data 


Site 

Media 

Meas 

UnH 

Flag 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value 

Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  VOIATTLES 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

(ig% 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

C13DCP 

CIS-I^-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

pg'g 

0.5 

R 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1,00000000 

pg/g 

0.5 

R 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

l.SOOOOOOO 

pg'g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

pg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

PPB.94-OIA 

BORE 

cso 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

pg'g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

pg'g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

pg/'g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

pg/g 

0.5 

PPB-94^1A 

BORE 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

pg^g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

pgl'g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

pe'g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

pg'g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

pg'g 

0.5 

R 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

DBRCL 

DffiROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

pg/'g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

pgi^g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

pg^g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

pg'g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

pg/^g 

0,5 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

pg'g 

0.5 

R 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

PS's 

0.5 

R 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

T13DCP 

TRANS-l,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0,5 

R 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

TCLEA 

1,1^,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg^g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

pg^g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

PPB-94-01A 

BORE 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

pg/g 

0.5 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

112TCE 

1,1^-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

pg^g 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

pg/'g 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

PS^g 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

12DC1E 

1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0,32000000 

pg'g 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94^1B 

BORE 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

pg'g 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

13DCP 

13-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

pg^g 

5.0 

PPB-94^1B 

BORE 

cso 

13DMB 

13-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

pg^g 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

pg^g 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

PS'g 

5,0 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

pg'g 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

C13DCP 

CIS-l,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

pg^g 

5.0 

R 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

pg'g 

5.0 

R 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

pg^g 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

pg/'g 

5.0 

PPB-944)1B 

BORE 

cso 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

pg^g 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

pg'g 

5.0 

Data 

Qoal 
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Transformer  PCB  Spill  (SWMU  32)  Phase  II RI  Data 


Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value 

Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  VOLATILES 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

v-tlz 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

fig/z 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

CHCU 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

lig/z 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

vz/z 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

vziz 

5,0 

R 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0,25000000 

vz/z 

5,0 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

vz/z 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

pg^g 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

zziz 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

vz/z 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

zz/z 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

MNBK 

METHYLN-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

zziz 

5.0 

R 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

5.0 

R 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

T13DCP 

TRANS-l,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

vz/z 

5.0 

R 

PPB-94^1B 

BORE 

cso 

TCLEA 

1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

zziz 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

zz/z 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

zz/z 

5.0 

PPB-94-01B 

BORE 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

zz/z 

5.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

zz/z 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

112TCE 

1,1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

zz/z 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

zz/z 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

zz/z 

11.0 

PPB.94-OIC 

BORE 

cso 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

zz/z 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

12DCLE 

1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

zz/z 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

zz/z 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

13DCLB 

U-dichlorobenzene 

LT 

0.14000000 

zz/z 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

13DCP 

13-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

zz/z 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

13DMB 

U-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

zz/z 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

2CLEVE 

2<:HL0R0ETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

zz/z 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

ACET 

ACETONE 

LT 

330000000 

zz/z 

11.0 

PPB-94^1C 

BORE 

cso 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

zz/z 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

zz/z 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

C13r)CP 

CIS-1,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

zz/z 

11-0 

R 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

zz/z 

11.0 

R 

PPB.94-OIC 

BORE 

cso 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

zz/z 

11.0 

PPB-94^1C 

BORE 

cso 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

zz/z 

11.0 

PPB-94^1C 

BORE 

cso 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

zz/z 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

zz/z 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

zz/z 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

zz/z 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

zz/z 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

zz/z 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

zz/z 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

zz/z 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

zz/z 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

zz/z 

11.0 

R 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

zz/z 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

zz/z 

11.0 

PPB-94^1C 

BORE 

cso 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

zz/z 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

cso 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

zz/z 

11.0 

Data 

Qnal 
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Transformer  PCB  Spill  (SWMU  32)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  VOLATULES 


PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

(ig/g 

11.0 

PPB-94>01C 

BORE 

CSO 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

ng^g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

HS^g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

T13DCP 

TRANS-U-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

Mg'g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

TCLEA 

1,1.2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

Hg/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

TCLEE 

TBTRACHIX)ROEraYLENE 

LT 

0.16000000 

Jig/g 

11.0 

PPB-94-01C 

BORE 

CSO 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

Mg'g 

11.0 

PPB-94-01C 

BOM 

CSO 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

Mg'g 

11.0 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

fig^g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

112TCE 

l,U-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

Hg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

Hg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

12DCE 

1>DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

v^z/z 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

12DCLE 

l^DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

iig/S 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

ISDCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

Hg'g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

13DCP 

U-dichloropropane 

LT 

0.20000000 

nz/z 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

13DMB 

1,3-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

fiZ/z 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ether 

LT 

0.50000000 

nz/z 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

nz/z 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

BRDCL 

bromodichloromethane 

LT 

0.20000000 

tigfs 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

C13DCP 

cis-i,3-dichloropropylene 

ND 

0.60000000 

fig/g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

Hg^g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

C2H3CL 

chloroethene 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

(ig/g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

Mg'g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

Mg's 

0.5 

PPB-94^3A 

BORE 

CSO 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

(ig^g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

(ig/g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

^g/g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

ligfg 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

nsfz 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

CHCU 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

fig/g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

Hg'g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

Jig/g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

tiz/z 

0.5 

PPB-94^3A 

BORE 

CSO 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

t^Z 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

lig/g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

v%l% 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

Hg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

V^Z 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

Hg/g 

0.5 

PPB-94^3A 

BORE 

CSO 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

Hg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

T13DCP 

TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

fig'g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

TCLEA 

1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

Mg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

nzfz 

0.5 

PPB.9«3A 

BORE 

CSO 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

Hg/g 

0.5 

PPB-94-03A 

BORE 

CSO 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

Mg'g 

0.5 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

fig/S 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

112TCE 

1,1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

nz/z 

5.0 
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Site  Media  Meas  Unit  Flag 

Site  ID  Type  Type _ Test  Name  Bool  Value _ Meas  Depth  Code 


Chemical  Class:  VOLATILES 


PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

IIDCE 

LLDICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

vsls 

5,0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

ltg/g 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

tie's 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

12DCLE 

1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

tie's 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

lie's 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

ns's 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

13DCP 

1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

ms's 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

13DMB 

1,3-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

MS'S 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

tig's 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

ms's 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

ms's 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

C13DCP 

CIS.l,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

tig's 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

tig's 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

ms's 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

ms's 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

tig's 

5.0 

PPB.94-03B 

BORE 

CSO 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0,23000000 

tie's 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

ms's 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

\xslg. 

5.0 

PPB-9403B 

BORE 

CSO 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

fig's 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

ms's 

5.0 

PPB.94-03B 

BORE 

CSO 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

vsis, 

5,0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

ms's 

5,0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

tig's 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

rig's 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

tie's 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

fig's 

5.0 

PP&.94^3B 

BORE 

CSO 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

tig's 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

ms's 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

ms's 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

ms's 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

ms's 

5.0 

PPB-94^3B 

BORE 

CSO 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

tie's 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

T13DCP 

TRANS-U-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

ms's 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

TCLEA 

l,U,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

fig's 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

ms's 

5.0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

ms's 

5,0 

PPB-94-03B 

BORE 

CSO 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

fig's 

5.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

tie's 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

112TCE 

1,1^-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

tig's 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

ms's 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

ms's 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

ms's 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

12DCLE 

U-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

ms's 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

12DCLP 

l,2.DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

ms's 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

ms's 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

13DCP 

1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

ms's 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

13DMB 

U-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

ms's 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.50000000 

ms's 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

ms's 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

ms's 

11.0 

Data 

Qua] 
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Transformer  PCB  Spill  (SWMU  32)  Phase  II  PI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  l>ata 

SitelD _ Type  Type _ Test  Name  Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  VOLATILES 


PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

ng/g 

11.0 

PPB.94-03C 

BORE 

CSO 

C13DCP 

CIS-U-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.60000000 

Hg/g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

Hg/g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

fig/g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

^g/g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

CCUF 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

Hg^g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

CC14 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

Mg'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

Mg/g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

Hg/g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0,96000000 

Mg/g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

Hg/g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

fig/g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

Mg/g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

fig/g 

11.0 

PPB-94^3C 

BORE 

CSO 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

v-tiz 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

vs/z 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

Hg/g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4,30000000 

v^z/z 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

Mg/g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

vz/z 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

Jig'g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

T13DCP 

TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

vz/z 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

TCLEA 

1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

v-z/z 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

Hg/g 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

zz/z 

11.0 

PPB-94-03C 

BORE 

CSO 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

fig/g 

11.0 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

zziz 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

112TCE 

1,1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

zz/z 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

zz/z 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

zz/z 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

zz/z 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

12DCLE 

1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

zz/z 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

zz/z 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.14000000 

zz/z 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

ISDCP 

1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.20000000 

zz/z 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

13DMB 

1,3-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

zz/z 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ether 

LT 

0.50000000 

zz/z 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

zz/z 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

LT 

2.00000000 

zz/z 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.20000000 

zz/z 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

C13DCP 

CIS-U-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0,60000000 

zz/z 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

1.00000000 

zz/z 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

LT 

1.80000000 

zz/z 

0.5 

PPB.94-O8A 

BORE 

CSO 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

LT 

0.64000000 

zz/z 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

C6H6 

BENZENE 

LT 

0.10000000 

zz/z 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

LT 

0.23000000 

zz/z 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.31000000 

zz/z 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

LT 

4.40000000 

zz/z 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

LT 

0.26000000 

zz/z 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

CSO 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

LT 

0.96000000 

zz/z 

0.5 
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SHelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  VOLATHJIS 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

ng/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

ng/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.60000000 

pg^g 

0.5 

R 

PPB.94-O8A 

BORE 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

pg/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

PPB-9408A 

BORE 

cso 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

pg/g 

0.5 

PPB-94^8A 

BORE 

cso 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

pg^g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

R 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

R 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

T13DCP 

TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

R 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

TCLEA 

14,2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.16000000 

pg/g 

0.5 

PPB-94-08A 

BORE 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

PPB»944)8A 

BORE 

cso 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

0.78000000 

pg/g 

0.5 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

lllTCE 

1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.20000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

112TCE 

1.1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.33000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94^8B 

BORE 

cso 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.27000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94^8B 

BORE 

cso 

IIDCLE 

1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.49000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

12DCE 

U-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

LT 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94^8B 

BORE 

cso 

12DCLE 

1^-DICHLOROETHANE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.53000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

ISDCLB 

U-dichlorobenzene 

LT 

0.14000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

13DCP 

U-dichloropropane 

LT 

0.20000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

13DMB 

1,3-DIMETHYLBENZENE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

2CLEVE 

24:hloroethylvinyl  ether 

LT 

0.50000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

ACET 

ACETONE 

LT 

3.30000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94^8B 

BORE 

cso 

ACRYL 

acrylonitrile 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

BRDCL 

bromodichloromethane 

LT 

0.20000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

C13DCP 

cis-u-dichloropropylene 

ND 

0.60000000 

pg/g 

5.0 

R 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

C2AVE 

acetic  acid  vinyl  ester 

ND 

1.00000000 

pg/g 

5.0 

R 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

C2H3CL 

chloroethene 

LT 

1.80000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

C2H5CL 

chloroethane 

LT 

0.64000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

C6H6 

benzene 

LT 

0.10000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

CCL3F 

trifluorochloromethane 

LT 

0.23000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

CCL4 

CARBON  tetrachloride 

LT 

0.31000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

CH2CL2 

methylene  chloride 

LT 

4.40000000 

pg^g 

5.0 

PPB.94^8B 

BORE 

cso 

CH3BR 

bromomethane 

LT 

0.26000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

CH3CL 

chloromethane 

LT 

0.96000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

CHBR3 

BROMOFORM 

LT 

0.20000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

CHCL3 

CHLOROFORM 

LT 

0.24000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

CLC6H5 

monochlorobenzene 

LT 

0.10000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

CS2 

CARBON  disulfide 

ND 

0.60000000 

pg'g 

5.0 

R 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.25000000 

pg/g 

5.0 

PPD-94-08B 

BORE 

cso 

DCLB 

dichlorobenzene  - 

LT 

0.20000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

0.19000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

4.30000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

0.63000000 

pg/g 

5.0 

PPB-94-08B 

BORE 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

pg/g 

5.0 

R 

Data 

Qual 
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Mens 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

ND 

0.60000000 

ms's 

5.0 

ND 

0.60000000 

ng/g 

5.0 

LT 

0.20000000 

ng/g 

5.0 

LT 

0.16000000 

ng/g 

5.0 

LT 

0.23000000 

Jlg/'g 

5.0 

LT 

0.78000000 

ms's 

5.0 

LT 

0.20000000 

MS^g 

13.0 

LT 

0.33000000 

JXg^g 

13.0 

LT 

0.27000000 

Mg/g 

13.0 

LT 

0.49000000 

Hg^g 

13.0 

LT 

0.32000000 

Pg^g 

13.0 

LT 

0.32000000 

pg/g 

13.0 

LT 

0.53000000 

f^g 

13.0 

LT 

0.14000000 

pg/g 

13.0 

LT 

0.20000000 

pg/g 

13.0 

LT 

0.23000000 

Pg'g 

13.0 

LT 

0.50000000 

pg/g 

13.0 

LT 

3.30000000 

pg/g 

13,0 

LT 

2.00000000 

pg/g 

13.0 

LT 

0.20000000 

pg/g 

13.0 

N0 

0.60000000 

pg/g 

13.0 

ND 

1.00000000 

pg/g 

13.0 

LT 

1.80000000 

pg/g 

13.0 

LT 

0.64000000 

pg/g 

13.0 

LT 

0.10000000 

pg/g 

13.0 

LT 

0.23000000 

pg/g 

13.0 

LT 

0.31000000 

pg/g 

13.0 

LT 

4.40000000 

pg/g 

13.0 

LT 

0.26000000 

pg/g 

13.0 

LT 

0.96000000 

pg/g 

13.0 

LT 

0.20000000 

pg/g 

13.0 

LT 

0.24000000 

pg/g 

13.0 

LT 

0.10000000 

pg/g 

13.0 

ND 

0.60000000 

pg/g 

13.0 

LT 

0.25000000 

pg/g 

13.0 

LT 

0.20000000 

pg/g 

13.0 

LT 

0.19000000 

pg/g 

13.0 

LT 

0.10000000 

pg/g 

13.0 

LT 

4.30000000 

pg/g 

13.0 

LT 

0.63000000 

pg/g 

13,0 

ND 

1.00000000 

pg/g 

13.0 

ND 

0.60000000 

pg/g 

13.0 

ND 

0.60000000 

pg/g 

13.0 

LT 

0.20000000 

pg/g 

13.0 

LT 

0.16000000 

pg/g 

13.0 

LT 

0.23000000 

pg/g 

13.0 

LT 

0.78000000 

pg/g 

13.0 

LT 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.33000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.27000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

Sitem 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Flae 

Code 


Data 

Qnal 


Chemical  Class:  VOLATILES 


PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

STYR 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

T13DCP 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

TCLEA 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

TCLEE 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

TRCLE 

PPB-94-08B 

BORE 

CSO 

XYLEN 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

lllTCE 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

112TCE 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

IIDCE 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

IIDCLE 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

12DCE 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

12DCLE 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

12DCLP 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

13DCLB 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

13DCP 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

13DMB 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

2CLEVE 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

ACET 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

ACRYL 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

BRDCL 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

C13DCP 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

C2AVE 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

C2H3CL 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

C2H5CL 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

C6H6 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

CCL3F 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

CCL4 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

CH2CU 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

CH3BR 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

CH3CL 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

CHBR3 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

CHCL3 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

CLC6H5 

PPB-944)8C 

BORE 

CSO 

CS2 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

DBRCL 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

DCLB 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

ETC6H5 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

MEC6H 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

MEK 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

MIBK 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

MNBK 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

STYR 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

T13DCP 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

TCLEA 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

TCLEE 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

TRCLE 

PPB-94-08C 

BORE 

CSO 

XYLEN 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

lllTCE 

PPS-944)5 

SURF 

CSO 

112TCE 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

IIDCE 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

IIDCLE 

PPS-94-05 

SURF 

CSO 

12DCE 

STYRENE 

TRANS-l,3-DICHLOROPROPENE 

1.1,2^-TETRACHLOROETHANE 

TETRACHLOROETHYLENE 

TRICHLOROETHYLENE 

XYLENE 

1.1.1- TRICHLOROETHANE 
l,U-TRICHLOROETHANE 

1.1- DICHLOROETHYLENE 

1.1- DICHLOROETHANE 
1>DICHIjOROETHYLENES  (CIS 
U-DICHLOROETHANE 
U-DICHLOROPROPANE 
13-DICHLOROBENZENE 
13-DICHLOROPROPANE 
1,3-DIMETHYLBENZENE 
2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 
ACETONE 
ACRYLONITRILE 
BROMODICHLOROMETHANE 
CIS-13-DICHLOROPROPYLENE 
ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 
CHLOROETHENE 
CHLOROETHANE 
BENZENE 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

CARBON  TETRACHLORIDE 

METHYLENE  CHLORIDE 

BROMOMETHANE 

CHLOROMETHANE 

BROMOFORM 

CHLOROFORM 

MONOCHLOROBENZENE 

CARBON  DISULFIDE 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

DICHLOROBENZENE  - 

ETHYLBENZENE 

TOLUENE 

METHYLETHYL  KETONE 
METHYLISOBUTYL  KETONE 
METHYL-N-BUTYL  KETONE 
STYRENE 

TRANS-l,3-DICHLOROPROPENE 

L1A2-TETRACHLOROETHANE 

TETRACHLOROETHYLENE 

TRICHLOROETHYLENE 

XYLENE 

Ll.l-TRICHLOROETHANE 

1,13-TRICHLOROETHANE 

1.1- DICHLOROETHYLENE 

1.1- DICHLOROETHANE 
U-DICHLOROETHYLENES  (CIS 


R 

R 


R 

R 


R 


R 

R 

R 
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Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie  Meas  Depth  Code  Qoal 


0.32000000  p©^g  0.5 

0.53000000  pg^g  0.5 

0.14000000  pg^g  0.5 

0.20000000  pg^g  0.5 

0.23000000  pg^g  0.5 

0.50000000  pg^g  0.5 

3.30000000  pg^g  0.5 

2.00000000  pg^g  0.5 

0.20000000  pg^g  0.5 

0.60000000  pg^g  0.5  R 

1.00000000  pg^g  0.5  R 

1.80000000  pg^g  0.5 

0.64000000  pg^g  0.5 

0.10000000  pg/g  0.5 

0.23000000  pg^g  0.5 

0.31000000  pg^g  0.5 

4,40000000  pg^g  0.5 

0,26000000  pg^g  0.5 

0.96000000  pg^g  0.5 

0.20000000  pg^g  0.5 

0.24000000  pg^g  0.5 

0.10000000  pg^g  0.5 

0.60000000  pg^g  0.5  R 

0.25000000  pg^g  0.5 

0.20000000  pg^g  0.5 

0.19000000  pg/g  0.5 

0.10000000  pg^g  0,5 

4.30000000  pg^g  0.5 

0.63000000  pg^g  0.5 

1.00000000  pg^g  0.5  R 

0.60000000  pg^g  0.5  R 

0.60000000  pg^g  0.5  R 

0.20000000  pg/g  0.5 

0.16000000  pg^g  0.5 

0.23000000  pg^g  0.5 

0.78000000  pg^g  0,5 


Chemical  Class:  VOLATILES _ 

PPS-94-05  SURF  CSO  UVCLE 

PPS-94-05  SURF  CSO  12DCLP 

PPS-94-05  SURF  CSO  13DCLB 

PPS-94-05  SURF  CSO  13DCP 

PPS-94.05  SURF  CSO  13DMB 

PPS-94-05  SURF  CSO  2CLEVE 

PPS-94-05  SURF  CSO  ACET 

PPS-94-05  SURF  CSO  ACRYL 

PPS-94-05  SURF  CSO  BRDCL 

PPS-94-05  SURF  CSO  C13DCP 

PPS.94-05  SURF  CSO  C2AVE 

PPS-94-05  SURF  CSO  C2H3CL 

PPS-94-05  SURF  CSO  C2H5CL 

PPS-94-05  SURF  CSO  C6H6 

PPS-94-05  SURF  CSO  CCL3F 

PPS.94-05  SURF  CSO  CCL4 

PPS-94-05  SURF  CSO  CH2CL2 

PPS-94-05  SURF  CSO  CH3BR 

PPS-94-05  SURF  CSO  CH3CL 

PPS-94-05  SURF  CSO  CHBR3 

PPS-94-05  SURF  CSO  CHCL3 

PPS-94-05  SURF  CSO  CLC6H5 

PPS-94-05  SURF  CSO  CS2 

PPS-94-05  SURF  CSO  DBRCL 

PPS-94-05  SURF  CSO  DCLB 

PPS-94-05  SURF  CSO  ETC6H5 

PPS-94-05  SURF  CSO  MEC6H 

PPS-94-05  SURF  CSO  MEK 

PPS-94-05  SURF  CSO  MIBK 

PPS-94-05  SURF  CSO  MNBK 

PPS-94-05  SURF  CSO  STYR 

PPS-94-05  SURF  CSO  T13DCP 

PPS-94-05  SURF  CSO  TCLEA 

PPS-94-05  SURF  CSO  TCLEE 

PPS-94-05  SURF  CSO  TRCLE 

PPS-94-05  SURF  CSO  XYLEN 


l,2.DICHLOROETHANE 

i;i-DICHLOROPROPANE 

13-DICHLOROBENZENE 

U-DICHLOROPROPANE 

U-DIMETHYLBENZENE 

2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

ACETONE 

ACRYLONITRILE 

BROMODICHLOROMETHANE 

CIS-1,3-DICHL0R0PR0PYLENE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

CHLOROETHENE 

CHLOROETHANE 

BENZENE 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

CARBON  TETRACHLORIDE 

METHYLENE  CHLORIDE 

BROMOMETHANE 

CHLOROMETHANE 

BROMOFORM 

CHLOROFORM 

MONOCHLOROBENZENE 

CARBON  DISULFIDE 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

DICHLOROBENZENE  - 

ETHYLBENZENE 

TOLUENE 

METHYLETHYL  KETONE 
METHYLISOBUTYL  KETONE 
METHYL-N-BUTYL  KETONE 
STYRENE 

TRANS-1,3‘DICHLOROPROPENE 

1,U,2-TETRACHU)R0ETHANE 

TETRACHLOROETHYLENE 

TRICHLOROETHYLENE 


695 


Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

WW-l 

WELL 

COW 

135TNB 

1,3,5-TRINlTROBENZENE 

LT 

0.21000000 

iig/i 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.21000000 

i*g/i 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.45800000 

pg/i 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800000 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

0.42600000 

pg/i 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.42600000 

ng/l 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

24DNT 

2,4.DINITROTOLUENE 

LT 

0.39700000 

Mg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39700000 

pg/1 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.60000000 

pg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.60000000 

Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

0.53300000 

Mg/1 

0.0 

WW-l 

WELL 

CGW 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

0.53300000 

Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.68200000 

Mg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.68200000 

Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

0.41600000 

Mg/1 

0.0 

7 

WW-1 

WELL 

CGW 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRA 

LT 

0.41600000 

Mg/1 

0.0 

D7 

WW-1 

WELL 

CGW 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

0.63100000 

Mg/I 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

TETRYL 

N-METHYIyN2,4,6-TETRANITROA 

LT 

0.63100000 

Mg/1 

0.0 

D 

Chemical  Class:  METALS 

WW-1 

WELL 

CGW 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000000 

Mg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000000 

Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000000 

Mg/1 

0.0 

F 

WW-1 

WELL 

CGW 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000000 

Mg/I 

0.0 

DF 

WW-1 

WELL 

CGW 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.0000000 

Mg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.0000000 

Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.0000000 

Mg/1 

0.0 

DF 

WW-1 

WELL 

CGW 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.0000000 

Mg/1 

0.0 

F 

WW-1 

WELL 

CGW 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.0000000 

Mg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

AS 

ARSENIC 

LT 

1 17.0000000 

Mg/1 

0.0 

DF 

WW-1 

WELL 

CGW 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.0000000 

Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

AS 

ARSENIC 

LT 

1 17.0000000 

Mg/I 

0.0 

F 

WW-1 

WELL 

CGW 

BA 

BARIUM 

45.60000000 

Mg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

BA 

BARRJM 

43.10000000 

Mg/1 

0.0 

F 

WW-1 

WELL 

CGW 

BA 

BARRJM 

44.50000000 

Mg/1 

0.0 

DF 

WW-1 

WELL 

CGW 

BA 

BARIUM 

44.20000000 

Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000000 

Mg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

1.12000000 

Mg/1 

0.0 

DF 

WW-1 

WELL 

CGW 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

1.12000000 

Mg/1 

0.0 

F 

WW-1 

WELL 

CGW 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

1.12000000 

Mg/I 

0.0 

D 

WW-l 

WELL 

CGW 

CA 

CALCRIM 

178000.0000 

Mg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

CA 

CALCIUM 

176000.0000 

Mg/I 

0.0 

DF 

WW-1 

WELL 

CGW 

CA 

CALCRIM 

173000.0000 

Mg/1 

0.0 

F 

WW-1 

WELL 

CGW 

CA 

CALCIUM 

177000.0000 

Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

CD 

CADMIUM 

LT 

6.78000000 

Mg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

CD 

CADMIUM 

LT 

6.78000000 

Mg/1 

0.0 

F 

WW-1 

WELL 

CGW 

CD 

CADMIUM 

LT 

6.78000000 

Mg/1 

0.0 

DF 

WW-1 

WELL 

CGW 

CD 

CADMIUM 

LT 

6.78000000 

Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

CO 

COBALT 

LT 

25.00000000 

Mg/1 

0.0 

WW-l 

WELL 

CGW 

CO 

COBALT 

LT 

25.00000000 

Mg/1 

0.0 

DF 

WW-l 

WELL 

CGW 

CO 

COBALT 

LT 

25.00000000 

Mg/I 

0.0 

F 

WW-1 

WELL 

CGW 

CO 

COBALT 

LT 

25.00000000 

Mg/1 

0,0 

D 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  II R1  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

WW-1 

WELL 

CGW 

CR 

CHROMIUM 

LT 

16.80000000 

ng/l 

0.0 

WW-1 

WELL 

COW 

CR 

CHROMRJM 

LT 

16.80000000 

ilg/l 

0.0 

DF 

WW-1 

WELL 

CGW 

CR 

CHROMIUM 

LT 

16.80000000 

Hg/1 

0.0 

F 

WW-1 

WELL 

CGW 

CR 

CHROMRJM 

LT 

16.80000000 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

ClI 

COPPER 

LT 

18.80000000 

Mg/l 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

cu 

COPPER 

LT 

18.80000000 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

cu 

COPPER 

LT 

18.80000000 

ng/l 

0.0 

F 

WW-1 

WELL 

CGW 

ClI 

COPPER 

LT 

18.80000000 

0.0 

DF 

WW-1 

WELL 

CGW 

FE 

IRON 

LT 

77.50000000 

Hg/1 

0.0 

WW-l 

WELL 

CGW 

FE 

IRON 

LT 

77.50000000 

Hg/l 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

FE 

IRON 

LT 

77.50000000 

0.0 

DF 

WW-1 

WELL 

CGW 

FE 

IRON 

LT 

77.50000000 

Mg/1 

0.0 

F 

WW-1 

WELL 

CGW 

HG 

MERCURY 

LT 

0.10000000 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

HG 

MERCURY 

LT 

0.10000000 

Hg/I 

0.0 

DF 

WW-1 

WELL 

CGW 

HG 

MERCURY 

LT 

0.10000000 

iig/1 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

HG 

MERCURY 

LT 

0.10000000 

Hg/I 

0.0 

F 

WW-1 

WELL 

CGW 

K 

POTASSIUM 

5460.000000 

0.0 

WW-l 

WELL 

CGW 

K 

KITASSRJM 

5620.000000 

ng/i 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

K 

KITASSRJM 

5310.000000 

Hg/1 

0.0 

DF 

WW-1 

WELL 

CGW 

K 

K)TASSRJM 

5280.000000 

0.0 

F 

WW-1 

WELL 

CGW 

MG 

MAGNESRJM 

77300.00000 

(ig'l 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

MG 

MAGNESRJM 

76800.00000 

0.0 

DF 

WW-1 

WELL 

CGW 

MG 

MAGNESRJM 

75700.00000 

Hg/1 

0.0 

F 

WW-1 

WELL 

CGW 

MG 

MAGNESRJM 

76900.00000 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.67000000 

Hg/I 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.67000000 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.67000000 

Hg/I 

0.0 

F 

WW-1 

WELL 

CGW 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.67000000 

Hg/I 

0.0 

DF 

WW-1 

WELL 

CGW 

NA 

SODRJM 

120000.0000 

Mg/I 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

NA 

SODRJM 

119000.0000 

Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

NA 

SODRJM 

118000.0000 

Mg/1 

0.0 

DF 

WW-1 

WELL 

CGW 

NA 

SODRJM 

1 17000.0000 

Mg/I 

0.0 

F 

WW-1 

WELL 

CGW 

NI 

NICKEL 

LT 

32.10000000 

Mg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

NI 

NICKEL 

LT 

32.10000000 

Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

NI 

NICKEL 

LT 

32.10000000 

Mg/1 

0.0 

DF 

WW-1 

WELL 

CGW 

NI 

NICKEL 

LT 

32.10000000 

Mg/1 

0.0 

F 

WW-1 

WELL 

CGW 

PB 

LEAD 

LT 

43.40000000 

Mg/I 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

PB 

LEAD 

LT 

43.40000000 

Mg/1 

0.0 

DF 

WW-1 

WELL 

CGW 

PB 

LEAD 

LT 

43.40000000 

Mg/1 

0-0 

F 

WW-1 

WELL 

CGW 

PB 

LEAD 

LT 

43.40000000 

Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000000 

Mg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000000 

Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60-00000000 

Mg/1 

0.0 

F 

WW-1 

WELL 

CGW 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000000 

Mg/1 

0.0 

DF 

WW-1 

WELL 

CGW 

SE 

SELENIUM 

LT 

97.10000000 

Mg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

SE 

SELENIUM 

LT 

97.10000000 

Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

SE 

SELENIUM 

LT 

97.10000000 

Mg/I 

0.0 

DF 

WW-1 

WELL 

CGW 

SE 

SELENIUM 

LT 

97.10000000 

Mg/1 

0.0 

F 

WW-1 

WELL 

CGW 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.0000000 

Mg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.0000000 

Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.0000000 

Mg/I 

0.0 

DF 

WW-1 

WELL 

CGW 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.0000000 

Mg/1 

0.0 

F 
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Site  ID 


Site 

Type 


fVasie  Water  Spreading  Area  (SWMIJ  35)  Phase  II RI  Data 


Media 

Type  Test  Name 


Meas 

Bool 


Chemical  Class:  METALS 


WW-1 

WELL 

CGW 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000000 

ng/l 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000000 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000000 

Hg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000000 

Mg/I 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

ZN 

ZINC 

LT 

18.00000000 

Mg/I 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

ZN 

ZINC 

LT 

18.00000000 

Mg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

ZN 

ZINC 

LT 

18.00000000 

Mg/I 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

ZN 

ZINC 

LT 

18.00000000 

Mg/1 

0.0 

WSS-94-12 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-12 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

19200.00000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-12 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

32.00000000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-12 

SURF 

CSO 

BA 

BARRJM 

179.0000000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-12 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

0.73600000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-12 

SURF 

CSO 

CA 

CALCRJM 

15700.00000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-12 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRIM 

1.32000000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-12 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

7.27000000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-12 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

18.90000000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-12 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

23.30000000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-12 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

20000.00000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-12 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-12 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

6850.000000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-12 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

10800.00000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-12 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

663.0000000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-12 

SURF 

CSO 

NA 

SODRIM 

252.0000000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-12 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

13.90000000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-12 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

69.00000000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-12 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-12 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-12 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-12 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

19.50000000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-12 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

139.0000000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-13 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-13 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

14000.00000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-13 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

16.30000000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-13 

SURF 

CSO 

BA 

BARRIM 

153.0000000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-13 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

0.62100000 

Mg/g 

0,5 

WSS-94-13 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

39000.00000 

Mg/g 

0.5 

WSS.94-13 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-13 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

5.78000000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-13 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRJM 

14.40000000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-13 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

17.70000000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-13 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

15800.00000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-13 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-13 

SURF 

CSO 

K 

POTASSRIM 

4960.000000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-13 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

9850.000000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-13 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

475.0000000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-13 

SURF 

CSO 

NA 

SODRIM 

221.0000000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-13 

SURF 

CSO 

Nl 

NICKEL 

1 1.80000000 

Mg/g 

0,5 

WSS-94-13 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

39.60000000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-13 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-13 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-13 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg/g 

0.5 

DF 

F 

D 

D 

DF 

F 


H 


fVasie  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  II RI  Data 


SHe  Media 

Site  ID _ Type  Type 

Chemical  Class:  METALS 


Test  Name 


WSS-94-13 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

17.30000000 

^g/g 

0.5 

WSS-94-13 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

75.20000000 

(ig/g 

0.5 

WSS-94.14 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

ng/g 

0.5 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

15100.00000 

fig/g 

0.5 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

19.10000000 

^g/g 

0.5 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

BA 

BARRIM 

162.0000000 

Hg/g 

0.5 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

0.65300000 

Hg/g 

0.5 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

23200.00000 

Jig/g 

0.5 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRIM 

1.43000000 

Hg/g 

0.5 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

6-11000000 

Hg/g 

0.5 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

16-00000000 

Hg/g 

0.5 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

22.50000000 

fig/g 

0.5 

WSS-94.14 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

17000.00000 

Hg/g 

0.5 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg/g 

0.5 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

K 

POTASSRJM 

5760.000000 

(ig/g 

0.5 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

9480.000000 

ng/g 

0.5 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

579.0000000 

Hg/g 

0.5 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

NA 

SODRIM 

244.0000000 

ng/g 

0.5 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

13.10000000 

^g/g 

0.5 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

59.50000000 

^g/g 

0.5 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

^g/g 

0.5 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

^g/g 

0.5 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

flg/g 

0.5 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

16.20000000 

ng/g 

0.5 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

125.0000000 

ng/g 

0.5 

WSS-94.15 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

^g/g 

0,5 

WSS-94.15 

SURF 

CSO 

AL 

ALinviINUM 

19500.00000 

ng'g 

0.5 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

15.60000000 

ng/g 

0.5 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

BA 

BARRIM 

195.0000000 

Jlg/g 

0.5 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

0.91800000 

ng/g 

0.5 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

CA 

CALCRIM 

43300.00000 

ng/g 

0.5 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000000 

Jlg/g 

0.5 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

7.80000000 

>lg/g 

0.5 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

19.80000000 

ng/g 

0.5 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

20.60000000 

flg/g 

0.5 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

20900.00000 

flg/g 

0.5 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Jlg/g 

0.5 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

7030.000000 

t*g'g 

0.5 

WSS.94-15 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

1 1700,00000 

ng/g 

0.5 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

564.0000000 

ng/g 

0.5 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

NA 

SODRIM 

269.0000000 

lig/g 

0.5 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

15.10000000 

Hg/g 

0.5 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

49.60000000 

Mg/g 

0.5 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg/g 

0.5 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRJM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

0.5 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000000 

v-slz 

0.5 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

V 

VANADRIM 

20.40000000 

Hg/g 

0.5 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

101.0000000 

Hg/g 

0.5 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS  _ 

WW-1  WELL  CGW  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT  0.00250000  jig/I  0,0 


700 


701 


Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


WSB-94-01 

AHOL 

CSO 

DBHC 

WSB-94-01 

AHOL 

CSO 

DLDRN 

WSB-94-01 

AHOL 

CSO 

ENDRN 

WSB-94-01 

AHOL 

CSO 

ENDRN 

WSB-94-01 

AHOL 

CSO 

ENDRN 

WSB-94-01 

AHOL 

CSO 

ESFS04 

WSB-94-01 

AHOL 

CSO 

GCLDA 

WSB-94-01 

AHOL 

CSO 

HPCL 

WSB-94-01 

AHOL 

CSO 

HPCLE 

WSB-94-01 

AHOL 

CSO 

ISODR 

WSB-94-01 

AHOL 

CSO 

LIN 

WSB-94-01 

AHOL 

CSO 

MEXCL 

WSB-94-01 

AHOL 

CSO 

PPDDD 

WSB-94-01 

AHOL 

CSO 

PPDDE 

WSB-94-01 

AHOL 

CSO 

PPDDT 

WSB-94-01 

AHOL 

CSO 

TXPHE 

WSB-94-05 

AHOL 

CSO 

ABHC 

WSB-94-05 

AHOL 

CSO 

ACLDA 

WSB-94-05 

AHOL 

CSO 

AENSLF 

WSB-94-05 

AHOL 

CSO 

ALDRN 

WSB-94-05 

AHOL 

CSO 

BBHC 

WSB-94-05 

AHOL 

CSO 

BENSLF 

WSB-94-05 

AHOL 

CSO 

CLDAN 

WSB-94-05 

AHOL 

CSO 

DBHC 

WSB-94-05 

AHOL 

CSO 

DLDRN 

WSB-94-05 

AHOL 

CSO 

ENDRN 

WSB-94-05 

AHOL 

CSO 

ENDRN 

WSB-94-05 

AHOL 

CSO 

ENDRN 

WSB-94-05 

AHOL 

CSO 

ESFS04 

WSB-94-05 

AHOL 

CSO 

GCLDA 

WSB-94-05 

AHOL 

CSO 

HPCL 

WSB-94-05 

AHOL 

CSO 

HPCLE 

WSB-94-05 

AHOL 

CSO 

ISODR 

WSB-94-05 

AHOL 

CSO 

LIN 

WSB-94-05 

AHOL 

CSO 

MEXCL 

WSB-94-05 

AHOL 

CSO 

PPDDD 

WSB-94-05 

AHOL 

CSO 

PPDDE 

WSB-94-05 

AHOL 

CSO 

PPDDT 

WSB-94-05 

AHOL 

CSO 

TXPHE 

WSB-94.06 

AHOL 

CSO 

ABHC 

WSB-94-06 

AHOL 

CSO 

ACLDA 

WSB-94-06 

AHOL 

CSO 

AENSLF 

WSB-94-06 

AHOL 

CSO 

ALDRN 

WSB-94-06 

AHOL 

CSO 

BBHC 

WSB-94-06 

AHOL 

CSO 

BENSLF 

WSB-94-06 

AHOL 

CSO 

CLDAN 

WSB.94-06 

AHOL 

CSO 

DBHC 

WSB-94-06 

AHOL 

CSO 

DLDRN 

WSB-94-06 

AHOL 

CSO 

ENDRN 

WSB-94-06 

AHOL 

CSO 

ENDRN 

WSB-94-06 

AHOL 

CSO 

ENDRN 

WSB-94-06 

AHOL 

CSO 

ESFS04 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 
DIELDRIN  LT 

ENDRIN  LT 

ENDRIN  ALDEHYDE  ND 

ENDRIN  KETONE  ND 

ENDOSULFAN  SULFATE  ND 

GAMMA-CHLORDANE  ND 

HEPTACHLOR  LT 

HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

ISODRIN  LT 

LINDANE  LT 

METHOXYCHLOR  LT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.  LT 

2.2- BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

2.2- BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l. 

TOXAPHENE  LT 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 
ALPHA  CHLORDANE  ND 

ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ALDRIN  LT 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 
BETA-ENDOSULFAN  LT 

CHLORDANE  LT 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 
DIELDRIN  LT 

ENDRIN  LT 

ENDRIN  ALDEHYDE  ND 

ENDRIN  KETONE  ND 

ENDOSULFAN  SULFATE  ND 

GAMMA-CHLORDANE  ND 

HEPTACHLOR  LT 

HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

ISODRIN  LT 

LINDANE  LT 

METHOXYCHLOR  LT 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,  LT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 
TOXAPHENE  LT 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 
ALPHA  CHLORDANE  ND 

ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ALDRIN  LT 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 
BETA-ENDOSULFAN  LT 

CHLORDANE  LT 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 
DIELDRIN  LT 

ENDRIN  LT 

ENDRIN  ALDEHYDE  ND 

ENDRIN  KETONE  ND 

ENDOSULFAN  SULFATE  ND 


0.00850000 

pg/g 

1.5 

M 

0.00160000 

pg/g 

1.5 

H 

M 

0.00650000 

pg^g 

1.5 

H 

M 

0.00050000 

pg/g 

1.5 

T 

M 

0.00050000 

pg/g 

1.5 

T 

M 

0.00050000 

pg/g 

1,5 

T 

M 

0.00400000 

pg/g 

1.5 

T 

M 

0.00220000 

pg/g 

1.5 

H 

M 

0.00130000 

pg/g 

1.5 

M 

0.00300000 

pg/g 

1.5 

M 

0.00100000 

pg/g 

1.5 

H 

M 

0.03590000 

pg/g 

1.5 

H 

M 

0.00270000 

pg/g 

1.5 

M 

0.00341000 

pg/g 

1.5 

C 

M 

0.00681000 

pg/g 

1.5 

CH 

M 

0.22600000 

pg/g 

1.5 

M 

0.00280000 

pg/g 

2.0 

M 

0.00400000 

pg/g 

2.0 

T 

M 

0.00100000 

pg/g 

2.0 

M 

0.00140000 

pg/g 

2.0 

H 

M 

0.00770000 

pg/g 

2.0 

M 

0.00070000 

pg/g 

2.0 

M 

0.06840000 

pg/g 

2.0 

M 

0.00850000 

pg/g 

2.0 

M 

0.00160000 

pg/g 

2.0 

H 

M 

0.00650000 

pg/g 

2.0 

H 

M 

0.00050000 

pg/g 

2.0 

T 

M 

0.00050000 

pg/g 

2.0 

T 

M 

0.00050000 

pg/g 

2.0 

T 

M 

0.00400000 

pg/g 

2.0 

T 

M 

0.00220000 

pg/g 

2.0 

H 

M 

0.00130000 

pg/g 

2.0 

M 

0.00300000 

pg/g 

2.0 

M 

0.00100000 

pg/g 

2.0 

H 

M 

0.03590000 

pg/g 

2.0 

H 

M 

0.00270000 

pg/g 

2.0 

M 

0.00972000 

pg/g 

2.0 

C 

M 

0.00805000 

pg/g 

2.0 

CH 

M 

0.22600000 

pg/g 

2.0 

M 

0.00280000 

pg/g 

3,0 

M 

0.00400000 

pg/g 

3.0 

T 

M 

0.00100000 

pg/g 

3.0 

M 

0.00140000 

pg/g 

3.0 

H 

M 

0.00770000 

pg/g 

3.0 

M 

0.00070000 

pg/g 

3.0 

M 

0.06840000 

pg/g 

3.0 

M 

0.00850000 

pg/g 

3.0 

M 

0.00160000 

pg/g 

3.0 

H 

M 

0.00650000 

pg/g 

3.0 

H 

M 

0.00050000 

pg/g 

3.0 

T 

M 

0.00050000 

pg/g 

3.0 

T 

M 

0.00050000 

pg/g 

3.0 

T 

M 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  II  HI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

WSB-94-06 

AHOL 

CSO 

CjCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

Hg/g 

3.0 

T 

M 

WSB-94-06 

AHOL 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

Hg/g 

3.0 

H 

M 

WSB-94-06 

AHOL 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000 

pg/g 

3.0 

M 

WSB-94-06 

AHOL 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000 

Hg/g 

3.0 

M 

WSB-94-06 

AHOL 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

pg/g 

3.0 

H 

M 

WSB-94-06 

AHOL 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

pg/g 

3.0 

H 

M 

WSB-94-06 

AHOL 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l. 

LT 

0.00270000 

pg/g 

3.0 

M 

WSB-94-06 

AHOL 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.00270000 

pg/g 

3.0 

M 

WSB-94-06 

AHOL 

CSO 

PPDDT 

2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.00350000 

Pg/g 

3.0 

H 

M 

WSB-94-06 

AHOL 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

pg/g 

3.0 

M 

WSP-944)3 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

pg/g 

3.0 

WSP-94-03 

EXCV 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

0.05980000 

pg/g 

3.0 

ZC 

WSP.94-03 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSIILFAN 

LT 

0.00100000 

pg/g 

3.0 

WSP-94-03 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

0.00194000 

pg/g 

3.0 

U 

WSP-94-03 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

pg/g 

3.0 

WSP-94-03 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSIILFAN 

LT 

0.00070000 

pg/g 

3.0 

WSP-94-03 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

pg/g 

3.0 

WSP-94-03 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

0.01030000 

pg/g 

3.0 

u 

WSP-94-03 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

pg/g 

3.0 

WSP-94-03 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000 

pg/g 

3.0 

WSP-94-03 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000 

pg/g 

3.0 

T 

WSP-94-03 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000 

pg/g 

3.0 

T 

WSP-94-03 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000 

Pg'g 

3-0 

T 

WSP-94-03 

EXCV 

CSO 

GCLDA 

OAMMA-CHLORDANE 

0.06660000 

pg/g 

3.0 

ZC 

WSP-94-03 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

pg/g 

3.0 

WSP-94-03 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000 

pg/g 

3.0 

WSP-94-03 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000 

pg/g 

3.0 

WSP-94-03 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

pg/g 

3.0 

WSP-94-03 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

pg/g 

3.0 

WSP-94-03 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.00270000 

pg/g 

3.0 

WSP-94-03 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.00270000 

pg/g 

3.0 

WSP-94-03 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.00350000 

pg/g 

3.0 

WSP-94-03 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

pg/g 

3.0 

WSP-94-04 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

pg/g 

3.0 

WSP-94-04 

EXCV 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

0.05980000 

pg/g 

3.0 

ZC 

WSP-94-04 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

pg/g 

3.0 

WSP-94-04 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000 

pg/g 

3.0 

WSP-94-04 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

pg/g 

3.0 

WSP-94-04 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000 

pg/g 

3.0 

WSP-94-04 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0-06840000 

pg/g 

3.0 

WSP-94-04 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

pg/g 

3.0 

WSP-94-04 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

pg/g 

3.0 

WSP-94-04 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000 

pg/g 

3.0 

WSP-94-04 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000 

pg/g 

3.0 

T 

WSP-94-04 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000 

pg/g 

3.0 

T 

WSP-94-04 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000 

pg/g 

3.0 

T 

WSP-94-04 

EXCV 

CSO 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

0.06010000 

pg/g 

3.0 

ZC 

WSP-94-04 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

pg/g 

3.0 

WSP-94-04 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000 

pg/g 

3.0 

WSP-94-04 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0-00300000 

pg/g 

3.0 

WSP-94-04 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

pg/g 

3.0 

WSP-94-04 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

pg/g 

3.0 
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IVaste  Water  Spreading  Area  (SWMIJ  35)  Phase  II RI  Data 

^te  "  Meas  Unit  Flag  ^ta~ 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qual 

Chemical  Class:  PESTICIPES/PCBS _ 


WSP-94-04 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

WSP-94-04 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

WSP-94-04 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

WSP-94-04 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

WSP-94-07 

EXCV 

CSO 

ABHC 

WSP-94-07 

EXCV 

CSO 

ACLDA 

WSP-94-07 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

WSP-94-07 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

WSP-94-07 

EXCV 

CSO 

BBHC 

WSP.94-07 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

WSP-94-07 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

WSP-94-07 

EXCV 

CSO 

DBHC 

WSP-94-07 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

WSP-94-07 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

WSP-944)7 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

WSP-94-07 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

WSP-94-07 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

WSP-94-07 

EXCV 

CSO 

GCLDA 

WSP-94-07 

EXCV 

CSO 

HPCL 

WSP-94-07 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

WSP-94-07 

EXCV 

CSO 

ISODR 

WSP-94-07 

EXCV 

CSO 

LIN 

WSP-94-07 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

WSP-94-07 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

WSP-944)7 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

WSP-94-07 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

WSP-94-07 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

WSP-94-08 

EXCV 

CSO 

ABHC 

WSP-94-08 

EXCV 

CSO 

ACLDA 

WSP-94-08 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

WSP-94-08 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

WSP-94-08 

EXCV 

CSO 

BBHC 

WSP-94-08 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

WSP-94-08 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

WSP-94-08 

EXCV 

CSO 

DBHC 

WSP-94-08 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

WSP-94-08 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

WSP-94-08 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

WSP-94-08 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

WSP-94-08 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

WSP-94-08 

EXCV 

CSO 

GCLDA 

WSP-94-08 

EXCV 

CSO 

HPCL 

WSP-94-08 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

WSP.94-08 

EXCV 

CSO 

ISODR 

WSP-94-08 

EXCV 

CSO 

LIN 

WSP-94-08 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

WSP-94-08 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

WSP-94-08 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

WSP-94-08 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

WSP.94-08 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

WSS-94-03 

SURF 

CSO 

ABHC 

WSS-94-03 

SURF 

CSO 

ACLDA 

2.2- BIS(PARA-CHLORaPHENyL)-l,  LT 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.  LT 

TOXAPHENE  LT 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ALPHA  CHLORDANE  ND 

ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ALDRIN  LT 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

BETA-ENDOSIILFAN  LT 

CHLORDANE  LT 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

DIELDRIN  LT 

ENDRIN  LT 

ENDRIN  ALDEHYDE  ND 

ENDRIN  KETONE  ND 

ENDOSULFAN  SULFATE  ND 

GAMMA-CHLORDANE  ND 

HEPTACHLOR  LT 

HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

ISODRIN  LT 

LINDANE  LT 

METHOXYCHLOR  LT 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  LT 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  LT 

2.2- BIS{PARA-CHLOROPHENYL)-l,  LT 

TOXAPHENE  LT 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ALPHA  CHLORDANE  ND 

ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ALDRIN  LT 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

BETA-ENDOSULFAN  LT 

CHLORDANE  LT 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

DIELDRIN  LT 

ENDRIN  LT 

ENDRIN  ALDEHYDE  ND 

ENDRIN  KETONE  ND 

ENDOSULFAN  SULFATE  ND 

GAMMA-CHLORDANE  ND 

HEPTACHLOR  LT 

HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

ISODRIN  LT 

LINDANE  LT 

METHOXYCHLOR  LT 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  LT 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  LT 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.  LT 

TOXAPHENE  LT 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ALPHA  CHLORDANE 


0.00270000 

Fg/g 

3.0 

0.00450000 

Fg/g 

3.0 

C 

0.00350000 

Fg/g 

3.0 

0.22600000 

Hg/g 

3.0 

0.00280000 

Fg/g 

3.0 

0.00400000 

Fg/g 

3.0 

T 

0.00100000 

Hg/g 

3.0 

0.00140000 

Fg/g 

3.0 

0.00770000 

Fg/g 

3.0 

0.00070000 

Fg/g 

3.0 

0.06840000 

Fg/g 

3.0 

0.00850000 

Fg/g 

3.0 

0.00160000 

Fg/g 

3.0 

0.00650000 

Fg/g 

3.0 

0.00050000 

Fg/g 

3.0 

T 

0.00050000 

Fg/g 

3.0 

T 

0.00050000 

Fg/g 

3.0 

T 

0.00400000 

Fg/g 

3.0 

T 

0.00220000 

Fg/g 

3.0 

0.00130000 

Fg/g 

3.0 

0.00300000 

Fg/g 

3.0 

0.00100000 

Fg/g 

3.0 

0.03590000 

Fg/g 

3.0 

0.00270000 

Fg/g 

3.0 

0.00270000 

Fg/g 

3.0 

0.00350000 

Fg/g 

3.0 

0.22600000 

Fg/g 

3.0 

0.00280000 

Fg/g 

3.0 

0.00400000 

Fg/g 

3.0 

T 

0.00100000 

Fg/g 

3.0 

0.00140000 

Fg/g 

3.0 

0.00770000 

Fg/g 

3.0 

0.00070000 

Fg/g 

3.0 

0.06840000 

Fg/g 

3.0 

0.00850000 

Fg/g 

3.0 

0.00160000 

Fg/g 

3.0 

0.00650000 

Fg/g 

3.0 

0.00050000 

Fg/g 

3.0 

T 

0.00050000 

Fg/g 

3.0 

T 

0.00050000 

Fg/g 

3.0 

T 

0.00400000 

Fg/g 

3.0 

T 

0.00220000 

Fg/g 

3.0 

0.00130000 

Fg/g 

3.0 

0.00300000 

Fg/g 

3.0 

0.00100000 

Fg/g 

3.0 

0.03590000 

Fg/g 

3.0 

0.00270000 

Fg/g 

3.0 

0.00270000 

Fg/g 

3.0 

0.00350000 

Fg/g 

3.0 

0.22600000 

Fg/g 

3.0 

0.00280000 

Fg/g 

0.5 

0.24300000 

Fg/g 

0.5 

ZC 

704 


JVaste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Mea$ 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

WSS-94-03 

SURF 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

0.01180000 

^S/g 

0.5 

U 

M 

WSS-94-03 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

0.01800000 

fig/e 

0.5 

CH 

M 

WSS-94-03 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

Hg/g 

0.5 

M 

WSS-94-03 

SURF 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

0.01800000 

Hg/g 

0.5 

U 

M 

WSS-94.03 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

0.5 

M 

WSS-94-03 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

0.03940000 

nefe 

0.5 

u 

M 

WSS-94-03 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.00282000 

Mg/g 

0.5 

UH 

M 

WSS-94-03 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

0.16000000 

Mg/g 

0.5 

CH 

M 

WSS-94-03 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

0.00650000 

^g/g 

0.5 

ZC 

M 

WSS-94-03 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

0.00059300 

Hg/g 

0.5 

ZU 

M 

WSS-94-03 

SURF 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

0.01600000 

fig/g 

0.5 

ZC 

M 

WSS-94-03 

SURF 

cso 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

0.20300000 

»ig/g 

0.5 

ZC 

M 

WSS-94-03 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

i^e 

0.5 

H 

M 

WSS-94-03 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

0.01410000 

Hg/g 

0.5 

C 

M 

WSS-94-03 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000 

Hg/g 

0.5 

M 

WSS-94-03 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

0.01400000 

Hg/g 

0.5 

CH 

M 

WSS-94-03 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

Hg/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-03 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2.BIS(PARA.CHLOROPHENYL)-l, 

0.01180000 

Hg/g 

0.5 

C 

M 

WSS-94-03 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHIjOROPHENYL>L 

0.03600000 

Hg/g 

0.5 

u 

M 

WSS-94-03 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L 

0.00976000 

Hg/g 

0.5 

CH 

M 

WSS-94^3 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

Hg/g 

0.5 

M 

WSS-94-04 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

Hg/g 

0.5 

M 

WSS-94-04 

SURF 

cso 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

Hg/g 

0.5 

T 

M 

WSS-94-04 

SURF 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

Hg/g 

0.5 

M 

WSS-94-04 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000 

Hg/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-04 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

Hg/g 

0.5 

M 

WSS-94-04 

SURF 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000 

Hg/g 

0.5 

M 

WSS-94-04 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

Hg/g 

0.5 

M 

WSS-94-04 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

Hg/g 

0.5 

M 

WSS-94-04 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

Hg/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-04 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000 

Hg/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-04 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000 

Hg/g 

0.5 

T 

M 

WSS-94-04 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000 

Hg/g 

0.5 

T 

M 

WSS-94-04 

SURF 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000 

Hg/g 

0.5 

T 

M 

WSS-944)4 

SURF 

cso 

CjCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

Hg/g 

0.5 

T 

M 

WSS-94-04 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

Hg/g 

0.5 

H 

M 

WSS.94-04 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000 

Hg/g 

0.5 

M 

WSS-94-04 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000 

Hg/g 

0.5 

M 

WSS-944)4 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

Hg/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-04 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

Hg/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-04 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L 

0.00477000 

Hg/g 

0.5 

C 

M 

WSS-94-04 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

0.02840000 

Hg/g 

0.5 

c 

M 

WSS-94-04 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2.BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L 

0.01520000 

Hg/g 

0.5 

CH 

M 

WSS-94-04 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

Hg/g 

0.5 

M 

WSS-94-05 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

Hg/g 

0.5 

M 

WSS-94-05 

SURF 

cso 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

Hg/g 

0.5 

T 

M 

WSS-94-05 

SURF 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

Hg/g 

0.5 

M 

WSS-94-05 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000 

Hg/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94.05 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

Hg/g 

0.5 

M 

WSS-94-05 

SURF 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000 

Hg/g 

0.5 

M 

WSS-94-05 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

Hg/g 

0.5 

M 

WSS-94-05 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

Hg/g 

0.5 

M 

705 


Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

UnH 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

Chemical  Class:  PESTICIDE  S/P  CBS 

WSS-94-05 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

HS/& 

0.5 

H 

M 

WSS-94-05 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000 

^g'g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-05 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000 

ng/g 

0.5 

T 

M 

WSS-94-05 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000 

Mg/g 

0.5 

T 

M 

WSS-94-05 

SURF 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000 

|ig/g 

0.5 

T 

M 

WSS-94-05 

SURF 

CSO 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

t^e/e 

0.5 

T 

M 

WSS-94^5 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

Hg/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-05 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000 

nsfg 

0.5 

M 

WSS-94-05 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000 

Hg/g 

0.5 

M 

WSS-94-05 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-05 

SURF 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

ng/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-05 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>I. 

0.006S7000 

Fg/g 

0.5 

C 

M 

WSS-94-05 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

0.06180000 

pg/g 

0.5 

C 

M 

WSS-94-05 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l. 

0.03650000 

ns/g 

0.5 

CH 

M 

WSS-94-05 

SURF 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

(ig/g 

0.5 

M 

WSS-94-06 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

Fg/g 

0.5 

M 

WSS-94-06 

SURF 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

0.05120000 

lig/z 

0.5 

ZC 

M 

WSS-94-06 

SURF 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

0.00267000 

ne/g 

0.5 

U 

M 

WSS-94-06 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000 

Mg/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-06 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

ng/g 

0.5 

M 

WSS-94-06 

SURF 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000 

ng/g 

0.5 

M 

WSS-94.06 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

Fg/g 

0.5 

M 

WSS-94-06 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

l^s/g 

0.5 

M 

WSS-94-06 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

n$/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-06 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

0.01900000 

0.5 

CH 

M 

WSS-94-06 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000 

gg/g 

0.5 

T 

M 

WSS-94-06 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000 

Hg/g 

0.5 

T 

M 

WSS-94-06 

SURF 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000 

tlgtg 

0.5 

T 

M 

WSS-94-06 

SURF 

CSO 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

0.03650000 

pg/g 

0.5 

ZC 

M 

WSS-94-06 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

llgfg 

0.5 

H 

M 

WSS-94-06 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

0.00954000 

ng/g 

0.5 

C 

M 

WSS-94-06 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000 

tigfg 

0.5 

M 

WSS.94-06 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-06 

SURF 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0-03590000 

ng/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-06 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l. 

0.01430000 

Fg'g 

0.5 

C 

M 

WSS-94-06 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l. 

1.30000000 

Fg/g 

0.5 

c 

M 

WSS-94-06 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l. 

0.07520000 

Fg/g 

0.5 

CH 

M 

WSS-94-06 

SURF 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

Hg/g 

0.5 

M 

WSS-94-07 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

Fg/g 

0.5 

M 

WSS-94-07 

SURF 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

0.18700000 

Hg/g 

0.5 

ZC 

M 

WSS-94-07 

SURF 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

0.38000000 

Hg/g 

0.5 

u 

M 

WSS-94-07 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000 

Hg/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-07 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

0.16000000 

Hg/g 

0.5 

C 

M 

WSS-94-07 

SURF 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000 

Hg/g 

0.5 

M 

WSS-94-07 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

Mg/g 

0.5 

M 

WSS-94-07 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

2.40000000 

Pg/g 

0.5 

u 

M 

WSS-94-07 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.03350000 

Mg/g 

0.5 

UH 

M 

WSS-94-07 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

4.00000000 

Hg/g 

0.5 

CH 

M 

WSS-94-07 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

0.01600000 

Mg/g 

0.5 

ZU 

M 

WSS-94-07 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

0.00930000 

Mg^g 

0.5 

ZU 

M 

WSS-94-07 

SURF 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

0.03700000 

ng/g 

0.5 

ZU 

M 

WSS-94-07 

SURF 

CSO 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

0.15800000 

Fg/g 

0.5 

ZC 

M 
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fVas^e  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  II  Rl  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

UnH 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

WSS-94-07 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.15000000 

Hg/g 

0.5 

UH 

M 

WSS-94-07 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

0.25000000 

^&'g 

0.5 

C 

M 

WSS-94-07 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000 

Hg/g 

0.5 

M 

WSS-94-07 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

0.04080000 

^g/g 

0.5 

CH 

M 

WSS-94-07 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

^g/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-07 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l , 

0.11000000 

(tg/g 

0.5 

C 

M 

WSS-94.07 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

0.68000000 

Hg/g 

0.5 

u 

M 

WSS-94-07 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

0.02550000 

Hg/g 

0.5 

CH 

M 

WSS-94-07 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

Mg/g 

0.5 

M 

WSS-94.08 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

^g/g 

0.5 

M 

WSS-94-08 

SURF 

cso 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

0.10500000 

^&'g 

0.5 

ZC 

M 

WSS-94-08 

SURF 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

0.00600000 

^g/g 

0.5 

u 

M 

WSS-94.08 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000 

^g/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-08 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

^g/g 

0.5 

M 

WSS-94-08 

SURF 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000 

t»g/'g 

0.5 

M 

WSS-94-08 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

Hg/g 

0.5 

M 

WSS.94-08 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

H&'g 

0.5 

M 

WSS-94-08 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.00717000 

Hg/g 

0.5 

UH 

M 

WSS-94-08 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

0.04240000 

^g/g 

0.5 

UH 

M 

WSS-94-08 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000 

^g/g 

0.5 

T 

M 

WSS-94-08 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000 

^g/g 

0.5 

T 

M 

WSS.94-08 

SURF 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000 

^g/g 

0.5 

T 

M 

WSS-94-08 

SURF 

cso 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

0.07750000 

Hg/g 

0.5 

ZC 

M 

WSS-94-08 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

Mg/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-08 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

0.00656000 

Mg/g 

0.5 

C 

M 

WSS.94.O8 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000 

Mg/g 

0.5 

M 

WSS-94-08 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

Mg/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-08 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0-03590000 

Mg/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-08 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.00270000 

Mg/g 

0.5 

M 

WSS.94-O8 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA<:HL0R0PHENYL)-L 

0.02020000 

Mg/g 

0.5 

C 

M 

WSS-94.08 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

0.00659000 

Mg/g 

0.5 

CH 

M 

WSS-94-08 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

Mg/g 

0.5 

M 

WSS.94.09 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

Mg/g 

0.5 

M 

WSS-94-09 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

Mg/g 

0.5 

D 

M 

WSS-94.09 

SURF 

cso 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

0.00776000 

Mg/g 

0.5 

ZC 

M 

WSS-94.09 

SURF 

cso 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

0.00935000 

Mg/g 

0.5 

ZCD 

M 

WSS.94-09 

SURF 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

Mg/g 

0.5 

M 

WSS-94-09 

SURF 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

Mg/g 

0.5 

D 

M 

WSS.94.09 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000 

Mg/g 

0.5 

H 

M 

WSS.94-09 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000 

Mg/g 

0.5 

DH 

M 

WSS-94.09 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

Mg/g 

0.5 

M 

WSS-94-09 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

Mg/g 

0.5 

D 

M 

WSS-94.09 

SURF 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000 

Mg/g 

0.5 

M 

WSS-94-09 

SURF 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000 

Mg/g 

0.5 

D 

M 

WSS-94-09 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

Mg/g 

0.5 

M 

WSS-94-09 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

Mg/g 

0.5 

D 

M 

WSS.94-09 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

Mg/g 

0.5 

M 

WSS-94-09 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

Mg/g 

0.5 

D 

M 

WSS.94-09 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

Mg/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-09 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

Mg/g 

0.5 

DH 

M 

WSS-94-09 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000 

Mg/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94.09 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000 

Mg/g 

0.5 

DH 

M 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  II RI  Data 


Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


WSS-94-09 

SURF 

CSO 

WSS-94-09 

SURF 

CSO 

WSS-94-09 

SURF 

CSO 

WSS-94-09 

SURF 

CSO 

WSS-94-09 

SURF 

CSO 

WSS-94-09 

SURF 

CSO 

WSS-94-09 

SURF 

CSO 

WSS-94-09 

SURF 

CSO 

WSS-94-09 

SURF 

CSO 

WSS-94-09 

SURF 

CSO 

WSS-94-09 

SURF 

CSO 

WSS-94-09 

SURF 

CSO 

WSS-94-09 

SURF 

CSO 

WSS-94-09 

SURF 

CSO 

WSS.94-09 

SURF 

CSO 

WSS-94-09 

SURF 

CSO 

WSS-94-09 

SURF 

CSO 

WSS-94-09 

SURF 

CSO 

WSS-94-09 

SURF 

CSO 

WSS-94-09 

SURF 

CSO 

WSS-94-09 

SURF 

CSO 

WSS-94-09 

SURF 

CSO 

WSS-94-09 

SURF 

CSO 

WSS-94-09 

SURF 

CSO 

WSS-94-09 

SURF 

CSO 

WSS-94-09 

SURF 

CSO 

WSS-94-10 

SURF 

CSO 

WSS-94-10 

SURF 

CSO 

WSS-94-10 

SURF 

CSO 

WSS-94-10 

SURF 

CSO 

WSS-94-10 

SURF 

CSO 

WSS-94-10 

SURF 

CSO 

WSS-94-10 

SURF 

CSO 

WSS-94-10 

SURF 

CSO 

WSS-94-10 

SURF 

CSO 

WSS-94-10 

SURF 

CSO 

WSS-94-10 

SURF 

CSO 

WSS-94-10 

SURF 

CSO 

WSS-94-10 

SURF 

CSO 

WSS-94-10 

SURF 

CSO 

WSS-94-10 

SURF 

CSO 

WSS-94-10 

SURF 

CSO 

WSS-94-10 

SURF 

CSO 

WSS-94-10 

SURF 

CSO 

WSS-94-10 

SURF 

CSO 

WSS-94-10 

SURF 

CSO 

WSS-94-10 

SURF 

CSO 

WSS-94-10 

SURF 

CSO 

WSS-94-10 

SURF 

CSO 

WSS-94-11 

SURF 

CSO 

WSS-94-11 

SURF 

CSO 

WSS-94-11 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRN 

ENDRN 

ENDRN 

ESFS04 

ESFS04 

GCLDA 

GCLDA 

HPCL 

HPCL 

HPCLE 

HPCLE 

ISODR 

ISODR 

LIN 

LIN 

MEXCL 

MEXCL 

PPDDD 

PPDDD 

PPDDE 

PPDDE 

PPDDT 

PPDDT 

'DCPHE 

TXPHE 

ABHC 

ACLDA 

AENSLF 

ALDRN 

BBHC 

BENSLF 

CLDAN 

DBHC 

DLDRN 

ENDRN 

ENDRN 

ENDRN 

ESFS04 

GCLDA 

HPCL 

HPCLE 

ISODR 

LIN 

MEXCL 

PPDDD 

PPDDE 

PPDDT 

TXPHE 

ABHC 

ACLDA 

AENSLF 


Test  Name 


ENDRIN  ALDEHYDE 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ENDRIN  KETONE 

ENDRIN  KETONE 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ENDOSULFAN  SULFATE 

GAMMA^HLORDANE 

GAMMA-CHLORDANE 

HEPTACHLOR 

HEPTACHLOR 

HEPTACHLOREPOXIDE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

ISODRIN 

ISODRIN 

LINDANE 

LINDANE 

METHOXYCHLOR 

METHOXYCHLOR 


2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL>L 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

TOXAPHENE  LT 

TOXAPHENE  LT 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ALPHA  CHLORDANE  ND 

ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ALDRIN  LT 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

BETA-ENDOSULFAN  LT 

CHLORDANE  LT 

DELTA*BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

DIELDRIN  LT 

ENDRIN  LT 

ENDRIN  ALDEHYDE  ND 

ENDRIN  KETONE  ND 

ENDOSULFAN  SULFATE  ND 

GAMMA-CHLORDANE  ND 

HEPTACHLOR  LT 

HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

ISODRIN  LT 

LINDANE  LT 

METHOXYCHLOR  LT 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL>L  LT 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

TOXAPHENE  LT 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ALPHA  CHLORDANE  ND 

ALPHA-ENDOSULFAN  LT 


Meas  Unit 

Bool  Value  Meas 


ND 

0.00050000 

0.5 

T 

M 

ND 

0.00050000 

0.5 

TD 

M 

ND 

0.00050000 

fig/g 

0.5 

T 

M 

ND 

0.00050000 

fig/g 

0.5 

TD 

M 

ND 

0.00050000 

fig/g 

0.5 

T 

M 

ND 

0.00050000 

Mg/g 

0.5 

TD 

M 

0.00569000 

fig/g 

0.5 

ZC 

M 

0.00686000 

ng/g 

0.5 

ZCD 

M 

LT 

0.00220000 

Jlg/g 

0.5 

H 

M 

LT 

0.00220000 

flg/g 

0.5 

DH 

M 

LT 

0.00130000 

flg/g 

0.5 

M 

0.00181000 

Mg/g 

0.5 

CD 

M 

LT 

0.00300000 

Hg/g 

0.5 

M 

LT 

0.00300000 

Hg/g 

0.5 

D 

M 

LT 

0.00100000 

Jig/g 

0.5 

H 

M 

LT 

0.00 1 00000 

^g/g 

0.5 

DH 

M 

LT 

0.03590000 

ne/e. 

0.5 

H 

M 

LT 

0.03590000 

lig/t 

0.5 

DH 

M 

LT 

0.00270000 

i^g/S 

0.5 

M 

LT 

0.00270000 

^g/g 

0.5 

D 

M 

0.00567000 

^g/g 

0.5 

C 

M 

0.00709000 

^g^g 

0.5 

CD 

M 

0.00562000 

^g/g 

0.5 

CH 

M 

0.00703000 

Hg/g 

0.5 

CDH 

M 

LT 

0.22600000 

Hg/g 

0.5 

M 

LT 

0.22600000 

^g/g 

0.5 

D 

M 

LT 

0.00280000 

Hg/g 

0.5 

M 

ND 

0.00400000 

^g/g 

0.5 

T 

M 

LT 

O.OOIOOOOO 

^g/g 

0.5 

M 

LT 

0.00140000 

^g/g 

0.5 

H 

M 

LT 

0.00770000 

^g/g 

0.5 

M 

LT 

0.00070000 

^&'g 

0.5 

M 

LT 

0.06840000 

fi&'g 

0.5 

M 

LT 

0.00850000 

Hg/g 

0.5 

M 

LT 

0.00160000 

Hg/g 

0.5 

H 

M 

LT 

0.00650000 

^g'g 

0.5 

H 

M 

ND 

0.00050000 

^g/g 

0.5 

T 

M 

ND 

0.00050000 

^g/g 

0.5 

T 

M 

ND 

0.00050000 

flg/g 

0.5 

T 

M 

ND 

0.00400000 

^g'g 

0.5 

T 

M 

LT 

0.00220000 

Mg/g 

0.5 

H 

M 

LT 

0.00130000 

ng/g 

0.5 

M 

LT 

0.00300000 

^g/g 

0.5 

M 

LT 

0.00100000 

Mg/g 

0.5 

H 

M 

LT 

0.03590000 

Itg/g 

0.5 

H 

M 

LT 

0.00270000 

|ig/g 

0.5 

M 

0.01900000 

(ig'g 

0.5 

C 

M 

0.00761000 

ng/g 

0.5 

CH 

M 

LT 

0.22600000 

^g/g 

0.5 

M 

LT 

0.00280000 

^&'g 

0.5 

M 

ND 

0.00400000 

ng/g 

0.5 

T 

M 

LT 

0.00100000 

^g/g 

0.5 

M 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  II R1  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

UnH 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

I>ata 

Qual 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

WSS-94-11 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000 

ng/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-11 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

pg/g 

0.5 

M 

WSS-94-11 

SURF 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000 

Mg/g 

0.5 

M 

WSS-94.11 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06S40000 

Hg/g 

0.5 

M 

WSS-94-11 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00S50000 

Pg/g 

0.5 

M 

WSS-94-11 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

Pg/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-11 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000 

pg/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-11 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

M 

WSS-94-11 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000 

Pg/g 

0.5 

T 

M 

WSS-94.11 

SURF 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

M 

WSS-94-11 

SURF 

cso 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

pg/g 

0.5 

T 

M 

WSS-94-11 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

Pg/g 

0.5 

H 

M 

WSS.94-11 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000 

pg/g 

0.5 

M 

WSS-94-11 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000 

pg/g 

0.5 

M 

WSS-94.11 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

H 

M 

WSS.94-11 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

pg/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-11 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.00270000 

pg/g 

0.5 

M 

WSS-94-11 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l , 

LT 

0.00270000 

pg/g 

0.5 

M 

WSS-94.11 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA.CHLOROPHENYL)-L 

LT 

0.00350000 

pg/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-11 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

pg/g 

0.5 

M 

WSS-94-12 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

pg/g 

0.5 

M 

WSS.94-12 

SURF 

cso 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

pg/g 

0.5 

T 

M 

WSS.94-12 

SURF 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

M 

WSS-94-12 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000 

pg/g 

0.5 

H 

M 

WSS.94.12 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

pg/g 

0.5 

M 

WSS-94-12 

SURF 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000 

pg/g 

0.5 

M 

WSS-94-12 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

pg/g 

0.5 

M 

WSS-94-12 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

pg/g 

0.5 

M 

WSS.94-12 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

pg/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-12 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000 

pg/g 

0.5 

H 

M 

WSS.94-12 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

M 

WSS-94-12 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

M 

WSS-94-12 

SURF 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

M 

WSS-94-12 

SURF 

cso 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

pg/g 

0.5 

T 

M 

WSS-94-12 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

pg/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-12 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000 

pg/g 

0.5 

M 

WSS-94-12 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000 

pg/g 

0.5 

M 

WSS-94-12 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-12 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

pg/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-12 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2.BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.00270000 

pg/g 

0.5 

M 

WSS-94-12 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

0.01490000 

pg/g 

0.5 

C 

M 

WSS-94-12 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

0.01610000 

pg/g 

0.5 

CH 

M 

WSS-94-12 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

pg/g 

0.5 

M 

WSS-94-13 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

pg/g 

0.5 

M 

WSS-94-13 

SURF 

cso 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

pg/g 

0.5 

T 

M 

WSS-94-13 

SURF 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

M 

WSS-94-13 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000 

pg/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94.13 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

pg/g 

0.5 

M 

WSS-94.13 

SURF 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000 

pg/g 

0.5 

M 

WSS-94-13 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

pg/g 

0,5 

M 

WSS-94-13 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

pg/g 

0.5 

M 

WSS-94-13 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

pg/g 

0.5 

H 

M 

709 


Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  II RI  Data 

ij;  ivfcdta  ^ 

SitelP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Itepth  Code  Qnrf 

Chemical  Class:  PESUCIDES/PCBS 


WSS-94-13 

SURF 

CSO 

ENDRN 

WSS-94-13 

SURF 

CSO 

ENDRN 

WSS.94-13 

SURF 

CSO 

ENDRN 

WSS-94-13 

SURF 

CSO 

ESFS04 

WSS-94-13 

SURF 

CSO 

GCLDA 

WSS-94-13 

SURF 

CSO 

HPCL 

WSS-94.13 

SURF 

CSO 

HPCLE 

WSS-94-13 

SURF 

CSO 

ISODR 

WSS-94-13 

SURF 

CSO 

LIN 

WSS-94-13 

SURF 

CSO 

MEXCL 

WSS-94-13 

SURF 

CSO 

PPDDD 

WSS-94-13 

SURF 

CSO 

PPDDE 

WSS-94-13 

SURF 

CSO 

PPDDT 

WSS-94-13 

SURF 

CSO 

TXPHE 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

ABHC 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

ACLDA 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

AENSLF 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

ALDRN 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

BBHC 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

BENSLF 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

CLDAN 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

DBHC 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

DLDRN 

WSS-94.14 

SURF 

CSO 

ENDRN 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

ENDRN 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

ENDRN 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

ESFS04 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

GCLDA 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

HPCL 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

HPCLE 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

ISODR 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

LIN 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

MEXCL 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

PPDDD 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

PPDDE 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

PPDDT 

WSS-94-14 

SURF 

CSO 

TXPHE 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

ABHC 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

ACLDA 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

AENSLF 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

ALDRN 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

BBHC 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

BENSLF 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

CLDAN 

WSS.94-15 

SURF 

CSO 

DBHC 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

DLDRN 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

ENDRN 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

ENDRN 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

ENDRN 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

ESFS04 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

GCLDA 

WSS-94-15 

SURF 

CSO 

HPCL 

ENDRIN  LT 

ENDRIN  ALDEHYDE  ND 

ENDRIN  KETONE  ND 

ENDOSULFAN  SULFATE  ND 

GAMMA-CHLORDANE  ND 

HEPTACHLOR  LT 

HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

ISODRIN  LT 

LINDANE  LT 

METHOXYCHLOR  LT 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.  LT 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.  LT 

2.2- BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l,  LT 

TOXAPHENE  LT 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 
ALPHA  CHLORDANE  ND 

ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ALDRIN  LT 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 
BETA-ENDOSULFAN  LT 

CHLORDANE  LT 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 
DIELDRIN  LT 

ENDRIN  LT 

ENDRIN  ALDEHYDE  ND 

ENDRIN  KETONE  ND 

ENDOSULFAN  SULFATE  ND 

GAMMA-CHLORDANE  ND 

HEPTACHLOR  LT 

HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

ISODRIN  LT 

LINDANE  LT 

METHOXV"CHLOR  LT 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  LT 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l , 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l. 

TOXAPHENE  LT 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 
ALPHA  CHLORDANE  ND 

ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ALDRIN  LT 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 
BETA-ENDOSULFAN  LT 

CHLORDANE  LT 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 
DIELDRIN  LT 

ENDRIN  LT 

ENDRIN  ALDEHYDE  ND 

ENDRIN  KETONE  ND 

ENDOSULFAN  SULFATE  ND 

GAMMA-CHLORDANE  ND 

HEPTACHLOR  LT 


0.00650000 

pg/g 

0.5 

H 

M 

0.00050000 

Mg/g 

0.5 

T 

M 

0.00050000 

Pg/g 

0.5 

T 

M 

0.00050000 

Hg/g 

0.5 

T 

M 

0.00400000 

Jig/g 

0.5 

T 

M 

0.00220000 

Mg/g 

0.5 

H 

M 

0.00130000 

Pg/g 

0.5 

M 

0.00300000 

^g/g 

0.5 

M 

0.00100000 

Pg/g 

0.5 

H 

M 

0.03590000 

pg/g 

0.5 

H 

M 

0.00270000 

pg/g 

0.5 

M 

0.00270000 

Pg/g 

0.5 

M 

0.00350000 

Pg/g 

0.5 

H 

M 

0.22600000 

pg/g 

0.5 

M 

0.00280000 

Pg/g 

0.5 

M 

0.00400000 

Pg/g 

0.5 

T 

M 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

M 

0.00140000 

pg/g 

0.5 

H 

M 

0.00770000 

pg/g 

0.5 

M 

0.00070000 

pg/g 

0.5 

M 

0.06840000 

pg/g 

0.5 

M 

0.00850000 

pg/g 

0.5 

M 

0.00160000 

pg/g 

0.5 

H 

M 

0.00650000 

pg/g 

0.5 

H 

M 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

M 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

M 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

M 

0.00400000 

pg/g 

0.5 

T 

M 

0.00220000 

pg/g 

0.5 

H 

M 

0.00130000 

pg/g 

0.5 

M 

0.00300000 

pg/g 

0.5 

M 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

H 

M 

0.03590000 

pg/g 

0.5 

H 

M 

0.00270000 

pg/g 

0.5 

M 

0.00898000 

pg/g 

0.5 

C 

M 

0.01110000 

pg/g 

0.5 

CH 

M 

0.22600000 

pg/g 

0.5 

M 

0.00280000 

pg/g 

0.5 

M 

0.00400000 

pg/g 

0.5 

T 

M 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

M 

0.00140000 

pg/g 

0.5 

H 

M 

0.00770000 

pg/g 

0.5 

M 

0.00070000 

pg/g 

0.5 

M 

0.06840000 

pg/g 

0.5 

M 

0.00850000 

pg/g 

0.5 

M 

0.00160000 

pg/g 

0.5 

H 

M 

0.00650000 

pg/g 

0.5 

H 

M 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

M 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

M 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

M 

0.00400000 

pg/g 

0.5 

T 

M 

0.00220000 

pg/g 

0.5 

H 

M 

JVasie  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  II RJ  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

UnH 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qnal 

Chemical  Class:  PESTICEDES/PCBS 

WSS-94-15 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000 

Mg/g 

0.5 

M 

WSS-94-15 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000 

Pg/g 

0.5 

M 

WSS-94-15 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

t»g/g 

0.5 

H 

M 

WSS.94.15 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

Mg/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-15 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L 

LT 

0.00270000 

Mg/g 

0.5 

M 

WSS-94-15 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l , 

LT 

0.00270000 

Mg/g 

0.5 

M 

WSS-94.15 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.00350000 

Mg/g 

0.5 

H 

M 

WSS-94-15 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

Mg/g 

0.5 

M 

Chemical  Class:  SEMIVOLAITLES 

WW-l 

WELL 

CGW 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

5.80000000 

Mg/I 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

5.80000000 

Mg/I 

0.0 

D 

WW-l 

WELL 

CGW 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

2.40000000 

Mg/I 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

124TCB 

1,2,4-TRICHIjOROBENZENE 

LT 

2.40000000 

Mg/I 

0.0 

D 

WW-l 

WELL 

CGW 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.20000000 

Mg/I 

0.0 

WW-l 

WELL 

CGW 

12DCLB 

1 ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.20000000 

Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

12DPH 

1 ,2-DIPHEN  YLHYDRAZINE 

LT 

13.00000000 

Mg/I 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

13.00000000 

Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

13DCLB 

1 ,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

3-40000000 

Mg/I 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

3.40000000 

Mg/I 

0.0 

D 

WW-l 

WELL 

CGW 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

10.00000000 

Mg/I 

0.0 

R 

WW-1 

WELL 

CGW 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

10.00000000 

Mg/I 

0.0 

DR 

WW-1 

WELL 

CGW 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

1.50000000 

Mg/I 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

14DCLB 

1,4-DlCHLOROBENZENE 

LT 

1.50000000 

Mg/1 

0.0 

D 

WW-l 

WELL 

CGW 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

1.70000000 

Mg/I 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

1.70000000 

Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

2.80000000 

Mg/I 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

2.80000000 

Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

3.60000000 

Mg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

3.60000000 

Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

8.40000000 

Mg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

8.40000000 

Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

4.40000000 

Mg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

24DMP 

2,4.DIMETHYLPHENOL 

LT 

4.40000000 

Mg/I 

0.0 

D 

WW-l 

WELL 

CGW 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

180.0000000 

Mg/I 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

180.0000000 

Mg/l 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

5.80000000 

Mg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

5.80000000 

Mg/l 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

8.80000000 

Mg/l 

0.0 

WW-l 

WELL 

CGW 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

8.80000000 

Mg/l 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

6.70000000 

Mg/l 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

6.70000000 

Mg/I 

0.0 

D 

WW-I 

WELL 

CGW 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

2-80000000 

Mg/l 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

2.80000000 

Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

2.60000000 

Mg/I 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

2.60000000 

Mg/l 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

1.30000000 

Mg/I 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

1.30000000 

Mg/l 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

3.60000000 

Mg/l 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

3.60000000 

Mg/I 

0.0 

D 

WW-l 

WELL 

CGW 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

31.00000000 

Mg/l 

0.0 

R 

WW-1 

WELL 

CGW 

2NAN1L 

2-NITROANILINE 

ND 

31.00000000 

Mg/l 

0.0 

DR 

711 


Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  II RI  Data 


SHelD 


Site 

Type 


Media 

Type 


Test  Name 


Meas 
Bool  Vahie 


Unit 

Meas 


Flag 

Depth  Code 


Data 

Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


WW-1 

WELL 

CGW 

2NP 

WW-1 

WELL 

CGW 

2NP 

WW-1 

WELL 

CGW 

33DCBD 

WW-1 

WELL 

CGW 

33DCBD 

WW-1 

WELL 

CGW 

35DNA 

WW-1 

WELL 

CGW 

35DNA 

WW-1 

WELL 

CGW 

3NANIL 

WW-1 

WELL 

CGW 

3NAN1L 

WW-1 

WELL 

CGW 

3NT 

WW-1 

WELL 

CGW 

3NT 

WW-1 

WELL 

CGW 

46DN2C 

WW-1 

WELL 

CGW 

46DN2C 

WW-1 

WELL 

CGW 

4BRPPE 

WW-1 

WELL 

CGW 

4BRPPE 

WW-1 

WELL 

CGW 

4CANIL 

WW-1 

WELL 

CGW 

4CANIL 

WW-l 

WELL 

CGW 

4CL3C 

WW-1 

WELL 

CGW 

4CL3C 

WW-1 

WELL 

CGW 

4CLPPE 

WW-1 

WELL 

CGW 

4CLPPE 

WW-1 

WELL 

CGW 

4MP 

WW-1 

WELL 

CGW 

4MP 

WW-1 

WELL 

CGW 

4NANIL 

WW-1 

WELL 

CGW 

4NANIL 

WW-1 

WELL 

CGW 

4NP 

WW-1 

WELL 

CGW 

4NP 

WW-1 

WELL 

CGW 

ABHC 

WW-1 

WELL 

CGW 

ABHC 

WW-1 

WELL 

CGW 

AENSLF 

WW-1 

WELL 

CGW 

AENSLF 

WW-1 

WELL 

CGW 

ALDRN 

WW-1 

WELL 

CGW 

ALDRN 

WW-1 

WELL 

CGW 

ANAPN 

WW-1 

WELL 

CGW 

ANAPN 

WW-1 

WELL 

CGW 

ANAPY 

WW-1 

WELL 

CGW 

ANAPY 

WW-1 

WELL 

CGW 

ANIL 

WW-1 

WELL 

CGW 

ANIL 

WW-1 

WELL 

CGW 

ANTRC 

WW-1 

WELL 

CGW 

ANTRC 

WW-1 

WELL 

CGW 

ATZ 

WW-l 

WELL 

CGW 

ATZ 

WW-1 

WELL 

CGW 

B2CEX 

WW-1 

WELL 

CGW 

B2CEX 

WW-1 

WELL 

CGW 

B2CIPE 

WW-1 

WELL 

CGW 

B2CIPE 

WW-1 

WELL 

CGW 

B2CLEE 

WW-1 

WELL 

CGW 

B2CLEE 

WW-1 

WELL 

CGW 

B2EHP 

WW-1 

WELL 

CGW 

B2EHP 

WW-1 

WELL 

CGW 

BAANT 

WW-1 

WELL 

CGW 

BAANT 

2-NITROPHENOL  LT 

2- NITROPHENOL  L.T 

3,3-CICHLOROBENZIDINE  LT 

3,3-CICHLOROBENZIDINE  LT 

3.5- DINrrROANILINE  LT 

3.5- DINITROANILINE  LT 

3- NITROANILINE  LT 

3-NITROANILINE  LT 

3-NITROTOLUENE  LT 

3- NlTROTOLUENE  LT 

4.6- DINITRO-2-CRESOL  ND 

4.6- DINITRO-2-CRESOL  ND 

4- BROMOPHENYLPHENyL  ETHER  LT 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER  LT 
4-CHLOROANILINB  ND 

4-CHLOROANILINE  ND 

4-CHLORO-3-CRESOL  LT 

4-CHLORa3-CRESOL  LT 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  LT 

4-CHLOROPHENYLPHENyL  LT 

4-METHYLPHENOL  LT 

4-METHYLPHENOL  LT 

4-NrrROANILINE  ND 

4-NlTROANILlNE  ND 

4-NrrROPHENOL  LT 

4-NrrROPHENOL  LT 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 
ALPHA-BENZENEHEXACHLORJDE  LT 
ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ALDRIN  LT 

ALDRIN  LT 

ACENEPHTHENE  LT 

ACENEPHTHENE  LT 

ACENAPHTHYLENE  LT 

ACENAPHTHYLENE  LT 

ANE.INE  ND 

ANILINE  ND 

ANTHRACENE  LT 

ANTHRACENE  LT 

ATRAZINE  LT 

ATRAZINE  LT 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  LT 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  LT 

BIS  LT 

BIS  LT 

BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER  LT 

BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER  LT 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE  LT 
BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE  LT 
BENZO  lA]  ANTHRACENE  LT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE  LT 


8.20000000 

Mg/l 

0.0 

8.20000000 

0.0 

D 

5.00000000 

0.0 

5.00000000 

^g/l 

0.0 

D 

21.00000000 

iigfi 

0.0 

21.00000000 

0.0 

D 

15.00000000 

Hg/1 

0.0 

15.00000000 

Hg/1 

0.0 

D 

2.90000000 

Hg/1 

0.0 

2.90000000 

gg/l 

0.0 

D 

50.00000000 

0.0 

R 

50.00000000 

fig/l 

0.0 

DR 

22.00000000 

0.0 

22.00000000 

gg/1 

0.0 

D 

1. 00000000 

0.0 

R 

1.00000000 

Pg^ 

0.0 

DR 

8.50000000 

pg/1 

0.0 

8.50000000 

pg/l 

0.0 

D 

23.00000000 

Pg1 

0.0 

23.00000000 

Pg^ 

0.0 

D 

2.80000000 

pg/1 

0.0 

2.80000000 

pg/1 

0.0 

D 

31.00000000 

pg/1 

0.0 

R 

31.00000000 

pg/1 

0.0 

DR 

96.00000000 

Pg/I 

0.0 

96.00000000 

pg/1 

0.0 

D 

5.30000000 

pg/1 

0.0 

5.30000000 

pg/1 

0.0 

D 

23.00000000 

pg/1 

0.0 

23.00000000 

pg/1 

0.0 

D 

13.00000000 

pg/1 

0.0 

13.00000000 

Pg/I 

0.0 

D 

5.80000000 

Pg/I 

0.0 

5.80000000 

pg/1 

0.0 

D 

5.10000000 

pg/1 

0.0 

5.10000000 

pg/1 

0.0 

D 

2.00000000 

pg/1 

0.0 

R 

2.00000000 

pg/1 

0.0 

DR 

5.20000000 

pg/1 

0.0 

5.20000000 

pg/1 

0.0 

D 

5.90000000 

pg/1 

0.0 

5.90000000 

pg/1 

0.0 

D 

6.80000000 

pg/1 

0.0 

6.80000000 

Pg/I 

0.0 

D 

5.00000000 

pg/1 

0.0 

5.00000000 

pg/1 

0.0 

D 

0.68000000 

pg/1 

0.0 

0.68000000 

pg/1 

0.0 

D 

7.70000000 

pg/1 

0.0 

7.70000000 

pg/1 

0.0 

D 

9.80000000 

pg/1 

0.0 

9.80000000 

pg/1 

0.0 

D 

Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  II  HI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATBLES 

WW-1 

WELL 

CGW 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

14.00000000 

tig/i 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

14.00000000 

Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000000 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000000 

flg/1 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

17.00000000 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

17.00000000 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

28.00000000 

Hg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

28.00000000 

Pg/I 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

42.00000000 

Pg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

42.00000000 

fign 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

2.00000000 

Hg/1 

0.0 

R 

WW-l 

WELL 

CGW 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

2.00000000 

pg/J 

0.0 

DR 

WW-1 

WELL 

CGW 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

0.0 

R 

WW-1 

WELL 

CGW 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

nen 

0.0 

DR 

WW-1 

WELL 

CGW 

BGHIPY 

BENZO  IG,H,I]  PERYLENE 

LT 

15.00000000 

Hg/i 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

BGHIPY 

BENZO  [GMl\  PERYLENE 

LT 

15.00000000 

pg/i 

0.0 

D 

WW-l 

WELL 

CGW 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

10.00000000 

Hg/I 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

BKFAN 

BENZO  [K]  RUORANTHENE 

LT 

10.00000000 

tig/i 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

BRMCIL 

BROMACIL 

LT 

2-90000000 

pg/i 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

BRMCIL 

BROMACIL 

LT 

2.90000000 

Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

4.00000000 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

4.00000000 

Mg/i 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

7.40000000 

fig/i 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

7.40000000 

pg/i 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

12.00000000 

Mg/I 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

12.00000000 

P8/I 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

54.00000000 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

54.00000000 

pg/1 

.  0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

8.30000000 

pg/I 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

CL6ET 

HEXACHLOROETHAISTE 

LT 

8.30000000 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

37.00000000 

pg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

37.00000000 

pg/1 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

10.00000000 

pg/l 

0.0 

WW-l 

WELL 

CGW 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

10.00000000 

pg/l 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

15.00000000 

pg/I 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

15.00000000 

pg/I 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

5.30000000 

pg/l 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

5.30000000 

pg/l 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

12.00000000 

pg/l 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

12.00000000 

pg/l 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

12.00000000 

pg/l 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

12.00000000 

pg/l 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ND 

3.00000000 

pg/l 

0.0 

R 

WW-1 

WELL 

CGW 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ND 

3.00000000 

pg/l 

0.0 

DR 

WW-1 

WELL 

CGW 

DBZRI 

DIBENZORIRAN 

LT 

5.10000000 

pg/l 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

DBZRI 

DIBENZORJRAN 

LT 

5.10000000 

pg/l 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

5.50000000 

pg/l 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

5.50000000 

pg/l 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

DDVP 

VAPONA 

LT 

8.50000000 

pg/l 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

DDVP 

VAPONA 

LT 

8.50000000 

pg/l 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

5.90000000 

pg/l 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

5.90000000 

pg/l 

0.0 

D 

713 


Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  II RI  Data  _ 

- ^  ~  ^  ^  ^ 

Sfteip _ Type  Type _  Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depfli  Code  Qual 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


WW-1 

WELL 

CGW 

DIMP 

WW-1 

WELL 

CGW 

DIMP 

WW-1 

WELL 

CGW 

DITH 

WW-1 

WELL 

CGW 

DITH 

WW-1 

WELL 

CGW 

DLDRN 

WW-1 

WELL 

CGW 

DLDRN 

WW-1 

WELL 

CGW 

DMMP 

WW-1 

WELL 

CGW 

DMMP 

WW-1 

WELL 

CGW 

DMP 

WW-1 

WELL 

CGW 

DMP 

WW-1 

WELL 

CGW 

DNBP 

WW-1 

WELL 

CGW 

DNBP 

WW-l 

WELL 

CGW 

DNOP 

WW-1 

WELL 

CGW 

DNOP 

WW-1 

WELL 

CGW 

ENDRN 

WW-1 

WELL 

CGW 

ENDRN 

WW-1 

WELL 

CGW 

ENDRN 

WW-1 

WELL 

CGW 

ENDRN 

WW-1 

WELL 

CGW 

ENDRN 

WW-1 

WELL 

CGW 

ENDRN 

WW-1 

WELL 

CGW 

ESFS04 

WW-1 

WELL 

CGW 

ESFS04 

WW-1 

WELL 

CGW 

FAMPH 

WW-1 

WELL 

CGW 

FAMPH 

WW-1 

WELL 

CGW 

FANT 

WW-1 

WELL 

CGW 

FANT 

WW-1 

WELL 

CGW 

FLRENE 

WW-1 

WELL 

CGW 

FLRENE 

WW-1 

WELL 

CGW 

HCBD 

WW-1 

WELL 

CGW 

HCBD 

WW-1 

WELL 

CGW 

HPCL 

WW-1 

WELL 

CGW 

HPCL 

WW-l 

WELL 

CGW 

HPCLE 

WW-1 

WELL 

CGW 

HPCLE 

WW-1 

WELL 

CGW 

ICDPYR 

WW-1 

WELL 

CGW 

ICDPYR 

WW-1 

WELL 

CGW 

ISODR 

WW-1 

WELL 

CGW 

ISODR 

WW-1 

WELL 

CGW 

ISOPHR 

WW-1 

WELL 

CGW 

ISOPHR 

WW-1 

WELL 

CGW 

KEP 

WW-1 

WELL 

CGW 

KEP 

WW-1 

WELL 

CGW 

LIN 

WW-1 

WELL 

CGW 

LIN 

WW-1 

WELL 

CGW 

MEXCL 

WW-1 

WELL 

CGW 

MEXCL 

WW-1 

WELL 

CGW 

MIREX 

WW-1 

WELL 

CGW 

MIREX 

WW-1 

WELL 

CGW 

MLTHN 

WW-1 

WELL 

CGW 

MLTHN 

WW-1 

WELL 

CGW 

NAP 

WW-1 

WELL 

CGW 

NAP 

DIISOPROPYL  LT 

DIISOPROPYL  LT 

DITHIANE  LT 

DITHIANE  LT 

DIELDRIN  LT 

DIELDRIN  LT 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE  LT 

DIMETHYL  METHYLPHOSPHATE  LT 

DIMETHYL  PHTHALATE  LT 

DIMETHYL  PHTHALATE  LT 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE  LT 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE  LT 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE  LT 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE  LT 

ENDRIN  LT 

ENDRIN  LT 

ENDRIN  ALDEHYDE  LT 

ENDRIN  ALDEHYDE  LT 

ENDRIN  KETONE  ND 

ENDRIN  KETONE  ND 

ENDOSULFAN  SULFATE  LT 

ENDOSULFAN  SULFATE  LT 

FAMOPHOS  ND 

FAMOPHOS  ND 

FLUORANTHENE  LT 

FLUORANTHENE  LT 

FLUORENE  LT 

FLUORENE  LT 

HEXACHLOROBUTADIENE  LT 

HEXACHLOROBUTADIENE  LT 

HEPTACHLOR  LT 

HEPTACHLOR  LT 

HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

INDENO  [1.2^-C,D1  PYRENE  LT 

INDENO  [1,23-C,D]  PYRENE  LT 

ISODRIN  LT 

ISODRIN  LT 

ISOPHORONE  LT 

ISOPHORONE  LT 

KEPONE  ND 

KEPONE  ND 

LINDANE  LT 

LINDANE  LT 

METHOXYCHLOR  LT 

METHOXYCHLOR  LT 

l,lA^,2,3,3A.4,5.5,5A.5a6-DECACH,  LT 
L1A.2,2,3,3A.4.5,5,5A.5B.6-DECACH  LT 
MALATHION  LT 

MALATHION  LT 

NAPHTHALENE  LT 

NAPHTHALENE  LT 


21.00000000 

pg/i 

0.0 

21.00000000 

ng/l 

0.0 

D 

3.30000000 

pg/1 

0.0 

3.30000000 

lig/l 

0.0 

D 

26.00000000 

pg/l 

0.0 

26.00000000 

Hg/1 

0.0 

D 

130.0000000 

Hg/I 

0.0 

130.0000000 

iig/l 

0.0 

D 

2.20000000 

0.0 

2.20000000 

pg/l 

0.0 

D 

33.00000000 

pg/1 

0.0 

33.00000000 

Pg/1 

0.0 

D 

1.50000000 

Pg/1 

0.0 

1.50000000 

pg/1 

0.0 

D 

18.00000000 

pg/l 

0.0 

18.00000000 

Pg/I 

0.0 

D 

5.00000000 

pg/1 

0.0 

5.00000000 

pg/1 

0.0 

D 

6.00000000 

Pg/I 

0.0 

R 

6.00000000 

Pg/1 

0.0 

DR 

50.00000000 

pg/1 

0.0 

50.00000000 

Pg/l 

0.0 

D 

20.00000000 

Pg/I 

0.0 

R 

20.00000000 

pg/l 

0.0 

DR 

24.00000000 

pg/1 

0.0 

24.00000000 

Pg/I 

0.0 

D 

9.20000000 

Pg/I 

0.0 

9.20000000 

pg/l 

0.0 

D 

8.70000000 

Pg/1 

0.0 

8.70000000 

Pg/I 

0.0 

D 

38.00000000 

pg/l 

0.0 

38.00000000 

pg/l 

0.0 

D 

28.00000000 

0.0 

28.00000000 

pg/I 

0.0 

D 

21.00000000 

pg/1 

0.0 

21.00000000 

Pg'l 

0.0 

D 

7.80000000 

Pg^ 

0.0 

7.80000000 

pg/1 

0.0 

D 

2.40000000 

Pg/I 

0.0 

2.40000000 

Pg/I 

0.0 

D 

20.00000000 

pg/I 

0.0 

R 

20.00000000 

pg/1 

0.0 

DR 

7.20000000 

pg/I 

0.0 

7.20000000 

pg/I 

0.0 

D 

11.00000000 

pg/I 

0.0 

11.00000000 

pg/I 

0.0 

D 

24.00000000 

pg/I 

0.0 

24.00000000 

pg/I 

0.0 

D 

21.00000000 

pg/I 

0.0 

21.00000000 

pg/I 

0.0 

D 

0.50000000 

pg/1 

0.0 

0.50000000 

pg/1 

0.0 

D 

Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

SHe 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

llnH 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qoal 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

WW-1 

WELL 

CGW 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

3.70000000 

Hg/l 

0.0 

WW-I 

WELL 

CGW 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

3.70000000 

Hg/1 

0.0 

D 

WW-l 

WELL 

CGW 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

9.70000000 

Hg/I 

0.0 

WW-l 

WELL 

CGW 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

9.70000000 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

6.80000000 

Hg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

6.80000000 

Mg1 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

3.70000000 

Mg/I 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

3.70000000 

Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

27.00000000 

Mg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

27.00000000 

Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

PCB016 

PCB  1016 

ND 

9.10000000 

Mg/1 

0.0 

R 

WW-1 

WELL 

CGW 

PCB016 

PCB  1016 

ND 

9.10000000 

Mg/1 

0.0 

DR 

WW-1 

WELL 

CGW 

PCB221 

KILYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

9.10000000 

Mg/1 

0.0 

R 

WW-1 

WELL 

CGW 

PCB221 

K)LYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

9.10000000 

Mg/1 

0.0 

DR 

WW-1 

WELL 

CGW 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

9.10000000 

Mg/1 

0.0 

R 

WW-1 

WELL 

CGW 

PCB232 

KILYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

9.10000000 

Mg/1 

0.0 

DR 

WW-1 

WELL 

CGW 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

9.10000000 

Mg/1 

0.0 

R 

WW-1 

WELL 

CGW 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

9.10000000 

Mg/1 

0.0 

DR 

WW-1 

WELL 

CGW 

PCB248 

K)LYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

9.10000000 

Mg/1 

0.0 

R 

WW-1 

WELL 

CGW 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

9.10000000 

Mg/1 

0.0 

DR 

WW-1 

WELL 

CGW 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

9.10000000 

Mg/1 

0.0 

R 

WW-1 

WELL 

CGW 

PCB254 

K^LYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

9.10000000 

Mg/I 

0.0 

DR 

WW-1 

WELL 

CGW 

PCB260 

PCB  1260 

ND 

13.00000000 

Mg/1 

0.0 

R 

WW-l 

WELL 

CGW 

PCB260 

PCB  1260 

ND 

13.00000000 

Mg/I 

0.0 

DR 

WW-1 

WELL 

CGW 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

9.10000000 

Mg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

9.10000000 

Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

9.90000000 

Mg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

9.90000000 

Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

PHENO 

PHENOL 

LT 

2.20000000 

Mg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

PHENO 

PHENOL 

LT 

2.20000000 

Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

18.00000000 

Mg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

18.00000000 

Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>L 

LT 

14.00000000 

Mg/I 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

14.00000000 

Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

18.00000000 

Mg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

18.00000000 

Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

37.00000000 

Mg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

37.00000000 

Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

PYR 

PYRENE 

LT 

17.00000000 

Mg/I 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

PYR 

PYRENE 

LT 

17.00000000 

Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

SIIPON 

2-CHLORO-l  -(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

19.00000000 

Mg/I 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

SIIPON 

2-CHLORO-l  -(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

19.00000000 

Mg/1 

0.0 

D 

WW-l 

WELL 

CGW 

TXPHE 

TOXAPHENE 

ND 

17.00000000 

Mg/I 

0.0 

R 

WW-1 

WELL 

CGW 

TXPHE 

TOXAPHENE 

ND 

17.00000000 

Mg/I 

0.0 

DR 

WW-1 

WELL 

CGW 

IJNK530 

UNKNOWN 

5.00000000 

Mg/I 

0.0 

S 

WW-1 

WELL 

CGW 

UNK530 

UNKNOWN 

7.00000000 

Mg/I 

0.0 

DS 

Chemical  Class:  VOLATILES 

WW-1 

WELL 

CGW 

lllTCE 

l,l,l.TRICHLOROETHANE 

1.40000000 

Mg/1 

0.0 

B 

WW-l 

WELL 

CGW 

lllTCE 

LLl-TRICHLOROETHANE 

LT 

1.00000000 

Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

112TCE 

1,1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

1. 00000000 

Mg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

112TCE 

1, 1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

1.00000000 

Mg/1 

0.0 

D 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  II RI  Data 


SkUi  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Meas 

Bool  Value 


Unit 

Meas 


Depth 


Flag 

Code 


IHta 

Qual 


Chemical  Class:  VOLATILES 


WW-1 

WELL 

CGW 

IIDCE 

1,1-DICHLOROETHYLENE 

WW-1 

WELL 

CGW 

IIDCE 

I.l-DICHLOROETHYLENE 

WW-1 

WELL 

CGW 

IIDCLE 

1,1-DlCHLOROETHANE 

WW-1 

WELL 

CGW 

IIDCLE 

l.l-DICHLOROETHANE 

WW-1 

WELL 

CGW 

12DCE 

1.2-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

WW-1 

WELL 

CGW 

12DCE 

1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS 

WW-1 

WELL 

CGW 

12DCLE 

l,2-DICHlX)ROEmANE 

WW-l 

WELL 

CGW 

12DCLE 

1,2-DlCHLOROETHANE 

WW-1 

WELL 

CGW 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

WW-1 

WELL 

CGW 

12DCLP 

1,2-DICHLOROPROPANE 

WW-1 

WELL 

CGW 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

WW-1 

WELL 

CGW 

13DCLB 

1,3-DlCHLOROBENZENE 

WW-1 

WELL 

CGW 

13DCP 

1,3-DICHLOROPROPANE 

WW-l 

WELL 

CGW 

13DCP 

1,3-DICHLOROPROPANE 

WW-1 

WELL 

CGW 

13DMB 

1>DIMETHYLBENZENE 

WW-1 

WELL 

CGW 

13DMB 

1,3-DIMETHYLBENZENE 

WW-1 

WELL 

CGW 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVlNYL  ETHER 

WW-1 

WELL 

CGW 

2CLEVE 

2-CHLOROETHYLVINyL  ETHER 

WW-l 

WELL 

CGW 

ACET 

acetone 

WW-1 

WELL 

CGW 

ACET 

ACETONE 

WW-1 

WELL 

CGW 

ACRYL 

ACRYU)NrrRlLE 

WW-1 

WELL 

CGW 

ACRYL 

ACRYLONITRILE 

WW-1 

WELL 

CGW 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

WW-1 

WELL 

CGW 

BRDCL 

BROMODICHLOROMETHANE 

WW-1 

WELL 

CGW 

C13DCP 

CIS-l>DICHLOROPROPYLENE 

WW-1 

WELL 

CGW 

C13DCP 

CIS-1  .3-DICH1jOROPROPYLENE 

WW-1 

WELL 

CGW 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

WW-1 

WELL 

CGW 

C2AVE 

ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

WW-1 

WELL 

CGW 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

WW-1 

WELL 

CGW 

C2H3CL 

CHLOROETHENE 

WW-1 

WELL 

CGW 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

WW-1 

WELL 

CGW 

C2H5CL 

CHLOROETHANE 

WW-1 

WELL 

CGW 

C6H6 

BENZENE 

WW-1 

WELL 

CGW 

C6H6 

BENZENE 

WW-1 

WELL 

CGW 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

WW-1 

WELL 

CGW 

CCL3F 

TRIFLUOROCHLOROMETHANE 

WW-1 

WELL 

CGW 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

WW-1 

WELL 

CGW 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

WW-1 

WELL 

CGW 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

WW-1 

WELL 

CGW 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

WW-1 

WELL 

CGW 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

WW-1 

WELL 

CGW 

CH3BR 

BROMOMETHANE 

WW-1 

WELL 

CGW 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

WW-1 

WELL 

CGW 

CH3CL 

CHLOROMETHANE 

WW-1 

WELL 

CGW 

CHBR3 

BROMOFORM 

WW-1 

WELL 

CGW 

CHBR3 

BROMOFORM 

WW-1 

WELL 

CGW 

CHCL3 

CHLOROFORM 

WW-l 

WELL 

CGW 

CHCL3 

CHLOROFORM 

WW-1 

WELL 

CGW 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

WW-1 

WELL 

CGW 

CLC6H5 

MONOCHLOROBENZENE 

WW-1 

WELL 

CGW 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

WW-1 

WELL 

CGW 

CS2 

CARBON  DISULFIDE 

LT 

1.00000000 

Hg/1 

0.0 

LT 

1.00000000 

pg/I 

0.0 

D 

LT 

1.00000000 

(lg/1 

0.0 

LT 

1.00000000 

0.0 

D 

LT 

5.00000000 

ng/l 

0.0 

LT 

5.00000000 

pg/1 

0.0 

D 

LT 

1.00000000 

0.0 

LT 

1.00000000 

pg/1 

0.0 

D 

LT 

1.00000000 

pg/1 

0.0 

LT 

1.00000000 

pg/1 

0.0 

D 

LT 

1.00000000 

pg/1 

0.0 

LT 

1.00000000 

pg/1 

0.0 

D 

LT 

4.80000000 

pg/I 

0.0 

LT 

4.80000000 

pg/1 

0.0 

D 

LT 

1.00000000 

pg^ 

0.0 

LT 

1.00000000 

pg/1 

0.0 

D 

LT 

3.50000000 

pg^ 

0.0 

LT 

3.50000000 

pg/> 

0.0 

D 

LT 

8.00000000 

pg/l 

0.0 

LT 

8.00000000 

pg/I 

0.0 

D 

LT 

8.40000000 

pg/l 

0.0 

LT 

8.40000000 

pg/1 

0.0 

D 

LT 

1.00000000 

pg/l 

0.0 

LT 

1.00000000 

pg/1 

0.0 

D 

ND 

5.00000000 

pg/1 

0.0 

R 

ND 

5.00000000 

pg/l 

0.0 

DR 

ND 

1. 00000000 

pg/1 

0.0 

R 

ND 

1.00000000 

pg/1 

0.0 

DR 

LT 

12.00000000 

pg/1 

0.0 

LT 

12.00000000 

pg/l 

0.0 

D 

LT 

8.00000000 

pg/1 

0.0 

LT 

8.00000000 

pg/I 

0.0 

D 

LT 

1.00000000 

pg/1 

0.0 

LT 

1.00000000 

pg/1 

0.0 

D 

LT 

1.00000000 

pg/1 

0.0 

LT 

1.00000000 

pg/1 

0.0 

D 

LT 

1.00000000 

pg/1 

0.0 

LT 

1.00000000 

pg/I 

0.0 

D 

LT 

1. 00000000 

pg/l 

0.0 

LT 

1.00000000 

pg/l 

0.0 

D 

LT 

14.00000000 

pg/1 

0.0 

LT 

14.00000000 

pg/1 

0.0 

D 

LT 

1.20000000 

pg/1 

0.0 

LT 

1.20000000 

pg/l 

0.0 

D 

LT 

11.00000000 

pg/1 

0.0 

LT 

11.00000000 

pg/1 

0.0 

D 

LT 

1.00000000 

pg/1 

0.0 

LT 

1.00000000 

pg/1 

0.0 

D 

LT 

1.00000000 

pg/1 

0.0 

LT 

1.00000000 

pg/1 

0.0 

D 

ND 

5.00000000 

pg/1 

0.0 

R 

ND 

5.00000000 

pg/I 

0.0 

DR 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  II RI  Data 


Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

HI 

Chemical  Class:  VOLATILES 

WW-1 

WELL 

CGW 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

LOOOOOOOO 

Hg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

DBRCL 

DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

LOOOOOOOO 

pg/> 

0.0 

D 

WW-l 

WELL 

CGW 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

2.00000000 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

DCLB 

DICHLOROBENZENE  - 

LT 

2.00000000 

0.0 

D 

WW-l 

WELL 

CGW 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

1.00000000 

tlg/l 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

LT 

1.00000000 

Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

1.00000000 

Mg/I 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

MEC6H 

TOLUENE 

LT 

1.00000000 

Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

10.00000000 

Mg/I 

0.0 

WW-l 

WELL 

CGW 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

LT 

10.00000000 

Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

1.40000000 

Mg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

LT 

1.40000000 

Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

Mg/I 

0.0 

R 

WW-1 

WELL 

CGW 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

1.00000000 

Mg/I 

0.0 

DR 

WW-1 

WELL 

CGW 

STYR 

STYRENE 

ND 

5.00000000 

Mg/1 

0.0 

R 

WW-1 

WELL 

CGW 

STYR 

STYRENE 

ND 

5.00000000 

Mg/I 

0.0 

DR 

WW-l 

WELL 

CGW 

T13DCP 

TRANS- L3-DICHLOROPROPENE 

ND 

5.00000000 

Mg/1 

0.0 

R 

WW-1 

WELL 

CGW 

T13DCP 

TRANS-L3-DICHLOROPROPENE 

ND 

5.00000000 

Mg/1 

0.0 

DR 

WW-1 

WELL 

CGW 

TCLEA 

1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

1.50000000 

Mg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

TCLEA 

1,  l,2,2-TETRACHU)ROETHANE 

LT 

1.50000000 

Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

1.00000000 

Mg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

1.00000000 

Mg/1 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

1.00000000 

Mg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

1.00000000 

Mg/I 

0.0 

D 

WW-1 

WELL 

CGW 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

2.00000000 

Mg/1 

0.0 

WW-1 

WELL 

CGW 

XYLEN 

XYLENE 

LT 

2.00000000 

Mg/1 

0.0 

D 
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Old  Bum  Staging  Area  (SWMU  36)  Phase  II  El  Data 

SHe  Media  Meas  Unit  Flas  Bata 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahaie  Meas  Depth  Code  Qoal 

Chemical  Class:  METALS _ 


OSP-94-01A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

0.5 

OSP-94-01A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

1410.000000 

v^z 

0.5 

OSP-94-01A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.80000000 

vz/z 

0.5 

OSP-94-01A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

24.70000000 

vz/z 

0.5 

OSP-94-01A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vz/z 

0.5 

OSP-94-01A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

65000.00000 

Mg'g 

0.5 

OSP-94-01A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

MS^g 

0.5 

OSP.94-GIA 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

¥ZlZ 

0.5 

OSP-94-01A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

3.14000000 

vztz 

0.5 

OSP.94-OIA 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

3.53000000 

Z^Z 

•  0.5 

OSP-94-01A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

5440.000000 

V^Z 

0.5 

OSP-94-01A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

vzfz 

0.5 

OSP-94-01A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

221.0000000 

0.5 

OSP-94-01A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

6780.000000 

v^z/z 

0.5 

OSP-94-01A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

94.10000000 

vziz 

0.5 

OSP-94-01A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

92.20000000 

vz/z 

0.5 

OSP-94-01A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

3.80000000 

vz/z 

0.5 

OSP-94-01A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

vz/z 

0.5 

OSP-94-01A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vz/z 

0.5 

OSP-94-01A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vz/z 

0.5 

OSP-94-01A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vz/z 

0.5 

OSP-94-01A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

4.94000000 

vz/z 

0.5 

OSP-94-01A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

15.40000000 

Mg'g 

0.5 

OSP-94^1B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vz/z 

3.0 

OSP-94-01B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

1290.000000 

vzIz 

3.0 

OSP-94-01B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.56000000 

vztz 

3.0 

OSP-94-01B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

28.50000000 

vztz 

3.0 

OSP.9«lB 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vz/z 

3.0 

OSP-94^1B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

45000.00000 

v^z 

3.0 

OSP-94-01B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vz/z 

3.0 

OSP-94-01B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

vz/z 

3.0 

OSP-94-01B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

3.65000000 

vz/z 

3.0 

OSP-94-01B 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

LT 

2.84000000 

vz/z 

3.0 

OSP-94-01B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

5160.000000 

vz/z 

3.0 

0SP-944)1B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

vz/z 

3.0 

OSP-94-01B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

261.0000000 

vz/z 

3.0 

OSP-94-01B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3640.000000 

vz/z 

3.0 

OSP-94-01B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

87.70000000 

vz/z 

3.0 

OSP-94-01B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

127.0000000 

vz/z 

3.0 

0SP-944)1B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

4.22000000 

vz/z 

3.0 

OSP-94-01B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

vz/z 

3.0 

OSP.94-OIB 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vz/z 

3.0 

OSP.94-OIB 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vz/z 

3.0 

OSP-94-01B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vz/z 

3.0 

OSP-94-01B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

6.43000000 

vz/z 

3.0 

OSP-94-01B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

11.80000000 

vz/z 

3.0 

OSP-94-01C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vz/z 

5.0 

OSP-94-01C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

993.0000000 

vz/z 

5.0 

OSP-94-01C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000000 

vz/z 

5.0 

OSP-94-01C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

17.10000000 

vz/z 

5.0 

OSP-94-01C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vz/z 

5.0 

OSP-94-01C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

35700.00000 

vz/z 

5.0 
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Old  Bum  Staging  Area  (SWMU  36)  Phase  11 RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  D^a 

Site  ID  T3T>e  Type  Test  Name  Bool  Valoe  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


OSP.94-01C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  ng/g 

5.0 

OSP-94-01C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  MS^g 

5.0 

OSP-94-01C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

2.55000000  \Lslz 

5.0 

OSP-94-01C 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

LT 

2.84000000 

5.0 

OSP-94-01C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

3520.000000  fig^g 

5.0 

OSP-94-01C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  fig/g 

5.0 

OSP-94-01C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

186.0000000  Mg^g 

5.0 

OSP-94-01C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2800.000000  fig^g 

5.0 

OSP-94-01C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

53.00000000  ^g/g 

5.0 

OSP-94-01C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

69.80000000  ftg^g 

5.0 

OSP-94-01C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

3.39000000  fig^g 

5.0 

OSP-94-01C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000  ^ig^g 

5.0 

OSP-94-01C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  ng^g 

5.0 

OSP-94-01C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ^g^g 

5,0 

OSP-94-01C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ^g^g 

5.0 

OSP-94-01C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

4.44000000  fig/g 

5,0 

OSP-94-01C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

9.24000000 

5.0 

OSP-94-02A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  fig^g 

0.5 

OSP-94-02A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2930.000000  ^g/g 

0.5 

OSP-94-02A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.27000000  ng/g 

0.5 

OSP-94-02A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

41.90000000  fig/g 

0.5 

OSP-94-02A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  jig^g 

0.5 

OSP-94-02A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

63000.00000  |ig^g 

0.5 

OSP-94-02A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

0.5 

OSP-94-02A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  fig^g 

0.5 

OSP-94-02A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

4.60000000  fig/g 

0.5 

OSP-94-02A 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

10.30000000  jig/g 

0.5 

OSP-94-02A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

6110.000000  fig/g 

0.5 

OSP-94-02A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  Mg^g 

0.5 

OSP-94-02A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

614.0000000  ^g/g 

0.5 

OSP-94-02A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

6450.000000  fig^g 

0.5 

OSP.94-02A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

124.0000000  ^g^g 

0.5 

OSP-94-02A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

116.0000000  Mg^g 

0.5 

OSP-94-02A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

4.15000000  fig^g 

0.5 

OSP-94-02A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

20.90000000  jig^g 

0.5 

OSP-94-02A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  fxg^g 

0.5 

OSP-94-02A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  \k^z 

0.5 

OSP-94^2A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  fig^g 

0.5 

OSP-94-02A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

6.92000000  ^g/g 

0.5 

OSP-94-02A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

45.20000000  Hg^g 

0.5 

OSP-94-02B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  Mg^g 

3.0 

OSP-94-02B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

1600.000000  fig^g 

3.0 

OSP-94-02B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.09000000  Mg^g 

3.0 

OSP-94-02B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

29.40000000  ng^g 

3.0 

OSP-94-02B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  Mg^g 

3.0 

OSP-94-02B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

63000.00000  fig^g 

3.0 

OSP-94-02B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  ng^g 

3.0 

OSP-94-02B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  jig/g 

3.0 

OSP-94-02B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

3.78000000  fig^g 

3.0 

OSP-94-02B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

LT 

2.84000000  ^g^g 

3.0 

OSP.94-02B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

4870.000000  ng^g 

3.0 

OSP-94-02B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  fig^g 

3.0 
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Old  Bum  Staging  Area  (SWMU  36)  Phase  II  RIData 

Site  Media  Meas  Unit  Flat  ]>ata 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


OSP.94-02B 

EXCV 

CSC 

K 

POTASSIUM 

322.0000000 

itg/g 

3.0 

OSP.94-02B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3870.000000 

iig/g 

3.0 

OSP-9«2B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

91.00000000 

fig/g 

3.0 

OSP-94-02B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

157.0000000 

(ig/g 

3.0 

OSP-94^2B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

4.43000000 

3.0 

OSP.944)2B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Mg/g 

3.0 

OSP.944)2B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

f>g/g 

3.0 

OSP-94-02B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

3.0 

OSP-94-02B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

(ig'g 

3.0 

OSP-94-02B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

6.41000000 

tig/g 

3.0 

OSP-94^2B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

14.50000000 

ve/z 

3.0 

OSP.94^2C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

ve/z 

5.0 

OSP-94-02C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

877.0000000 

vziz 

5.0 

OSP-94-02C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.54000000 

vziz 

5,0 

OSP-94-02C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

21.40000000 

vz/z 

5.0 

OSP.94^2C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vz/z 

5.0 

OSP.94-02C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

66000.00000 

vz/z 

5.0 

OSP-94-02C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vz/z 

5.0 

OSP.94^2C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

vz/z 

5.0 

OSP-94-02C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

2.99000000 

Hg/g 

5.0 

OSP-94^2C 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

LT 

2.84000000 

vz/z 

5.0 

OSP-94-02C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

4070.000000 

flg/g 

5.0 

OSP-94-02C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

tiziz 

5.0 

OSP-9«2C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

210.0000000 

z^z 

5.0 

OSP-94-02C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3710.000000 

v^z 

5,0 

OSP-94-02C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

77.20000000 

vzIz 

5.0 

OSP-94-02C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

64.50000000 

vzIz 

5.0 

OSP-94-02C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

3.77000000 

v^z 

5.0 

OSP-94-02C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

zz/z 

5.0 

OSP-94-02C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

zz/z 

5.0 

OSP-94-02C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

zz/z 

5.0 

OSP-94-02C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

3430000000 

vz/z 

5.0 

OSP-94-02C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

4.78000000 

vziz 

5.0 

OSP-944)2C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

11.00000000 

vziz 

5.0 

OSP-94-03A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vz/z 

0.5 

OSP-94-03A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

4360.000000 

vziz 

0.5 

OSP-94-03A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.13000000 

vz/z 

0.5 

OSP-94-03A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

58.80000000 

vziz 

0.5 

OSP-94-03A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vz/z 

0.5 

OSP-94-03A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

40800.00000 

vz/z 

0.5 

OSP-94-03A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vziz 

0.5 

OSP-944)3A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

vziz 

0.5 

OSP-94-03A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

6.72000000 

vziz 

0.5 

OSP-94-03A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

17.90000000 

vziz 

0.5 

OSP-94-03A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

9100.000000 

vziz 

0.5 

OSP-94^3A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

vz/z 

0.5 

OSP-94-03A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

942.0000000 

vziz 

0.5 

OSP.94-03A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

6280.000000 

vz/z 

0.5 

OSP-94-03A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

146.0000000 

vz/z 

0.5 

OSP-94-03A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

171.0000000 

vz/z 

0.5 

OSP-94-03A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

5.83000000 

vz/z 

0.5 

OSP-94-03A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

17.70000000 

vz/z 

0.5 

721 


Old  Bum  Staging  Area  (SWMU  36)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

SUc 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool  Value 

Untt 

Meas 

Depth 

Chemical  Class:  METALS 

OSP-9«3A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

ftg^g 

0.5 

OSP-94-03A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

v^z 

0.5 

OSP-94-03A 

EXCV 

cso 

XL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

OSP-94-03A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

8.16000000 

pg^g 

0.5 

OSP-94-03A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

108.0000000 

pg/g 

0.5 

OSP-94-03B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pgl'g 

3.0 

OSP-94-03B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

1450.000000 

pg/g 

3.0 

OSP-94-03B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.86000000 

PB'g 

3.0 

OSP-94^3B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

34.60000000 

pg^g 

3.0 

OSP-94-03B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

3.0 

OSP-9«3B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

45700.00000 

pg/g 

3.0 

OSP.94-03B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Pg'g 

3.0 

OSP-94-03B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

Pg'g 

3.0 

OSP-94-03B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

3.14000000 

pg/g 

3.0 

OSP-94^3B 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

LT 

2.84000000 

pg/'g 

3.0 

OSP.94^3B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

4480.000000 

pg^g 

3.0 

OSP-94-03B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg'g 

3.0 

OSP-94-03B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

297.0000000 

pg'g 

3.0 

OSP.94^3B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4090.000000 

pg'g 

3.0 

OSP-94-03B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

80.00000000 

pg'g 

3.0 

OSP-94-03B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

167.0000000 

pg'g 

3.0 

OSP-94-03B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

3,69000000 

pg'g 

3.0 

OSP-94-03B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg'g 

3.0 

OSP.94-03B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg'g 

3.0 

OSP-94^3B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg'g 

3.0 

OSP-94-03B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg'g 

3.0 

OSP-94-03B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

5.09000000 

pg'g 

3.0 

OSP-94^3B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

13.60000000 

pg'g 

3.0 

OSP-94-03C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg'g 

5.0 

OSP-94-03C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

1050.000000 

pg'g 

5.0 

OSP-94-03C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.33000000 

pg'g 

5.0 

OSP-94^3C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

28.40000000 

pg'g 

5.0 

OSP-94-03C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg'g 

5.0 

OSP-94-03C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

37200.00000 

pg'g 

5.0 

OSP-94^3C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg'g 

5.0 

OSP-94^3C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg'g 

5.0 

OSP-94-03C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

2.52000000 

pg'g 

5.0 

OSP-94-03C 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

LT 

2.84000000 

pg'g 

5.0 

OSP-94-03C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

3410.000000 

pg'g 

5.0 

OSP-94-03C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg'g 

5.0 

OSP-944)3C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

171.0000000 

pg'g 

5.0 

OSP.94-03C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3100.000000 

pg'g 

5.0 

OSP-94^3C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

65.20000000 

pg'g 

5.0 

OSP-94-03C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

96.30000000 

pg'g 

5.0 

OSP-94^3C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

3.52000000 

pg'g 

5.0 

OSP-94^3C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg'g 

5.0 

OSP-94-03C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg'g 

5.0 

OSP-94^C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg'g 

5.0 

OSP-94-03C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg'g 

5.0 

OSP-94^3C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

3,80000000 

pg'g 

5.0 

OSP-944)3C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

11.00000000 

pg'g 

5.0 

OSP-94^A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg'g 

0.5 

Old  Bum  Staging  Area  (SWMU  36)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


OSP-94-04A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2110.000000 

Mg'g 

0.5 

OSP-94-04A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.63000000 

|ig/g 

0.5 

OSP-94-04A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

49.90000000 

Hg'g 

0.5 

OSP-94-04A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

PS'g 

0.5 

OSP>94-04A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

34900.00000 

Hg/g 

0.5 

OSP.94-04A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

1‘g'g 

0.5 

OSP-94-04A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

Mg'g 

0.5 

OSP-94-04A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

3.73000000 

(tg'g 

0.5 

OSP-94-04A 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

9.65000000 

Mg^g 

0.5 

OSP-94-04A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

4620.000000 

M&'g 

0.5 

OSP.94-04A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

ptg/g 

0.5 

OSP-94-04A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

409.0000000 

0.5 

OSP-94-04A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3820.000000 

V^% 

0.5 

OSP-94-04A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

90.80000000 

Mg'g 

0.5 

OSP-94^4A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

229.0000000 

M»'g 

0.5 

OSP-94-04A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

3.96000000 

V%l% 

0.5 

OSP-94-04A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

21.10000000 

(ig^g 

0.5 

OSP-944MA 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

(ig/g 

0.5 

OSP.94-04A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

0.5 

OSP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

lig/g 

0.5 

OSP-94-04A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

4.86000000 

0.5 

OSP-94-04A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

38.50000000 

^g'g 

0.5 

OSP-94-04B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

f»g'g 

3.0 

OSP-94-04B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

1760.000000 

fig^g 

3.0 

OSP-94-04B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.90000000 

|tg/g 

3.0 

OSP.94-04B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

37.30000000 

(ig% 

3.0 

OSP-94^B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

lig'g 

3.0 

OSP-94-04B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

43800.00000 

|tg/g 

3.0 

OSP-94-04B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg'g 

3.0 

OSP-94-04B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

Hg/g 

3.0 

OSP-94-04B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

2.94000000 

3.0 

0SP.9404B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

LT 

2.84000000 

v^elz 

3.0 

OSP-94^4B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

4100.000000 

vz/s 

3.0 

OSP-94-04B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.09070000 

(ig'g 

3.0 

OSP-94-04B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

223.0000000 

M&'g 

3.0 

OSP.94-04B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3910.000000 

Mg'g 

3.0 

OSP-94-04B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

77.80000000 

vz/z 

3.0 

OSP-94-04B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

236.0000000 

Mg'g 

3.0 

OSP-94-04B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

3.47000000 

Mg/g 

3.0 

OSP-94-04B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Hg'g 

3.0 

OSP-94-04B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg^g 

3.0 

OSP.94-04B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

|tg/g 

3.0 

OSP-94-04B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg^g 

3.0 

OSP-94-04B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

4.69000000 

|»g/g 

3.0 

OSP.94-04B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

12.30000000 

vz/z 

3.0 

OSP-94-04C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vzfz 

5.0 

OSP.94-04C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vz/z 

5.0 

OSP.94-04C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

1670.000000 

vziz 

5.0 

OSP-94-04C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

1460.000000 

zziz 

5.0 

OSP-94-04C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.97000000 

vz/z 

5.0 

OSP-94-04C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.72000000 

zz/z 

5.0 

OSP-94-04C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

35,50000000 

^g^g 

5.0 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Unit 

Meas 

Depth 

FIsig 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

OSP-94-04C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

30,10000000 

pg/g 

5.0 

D 

OSP-94-04C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/'g 

5.0 

OSP-94-04C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

5.0 

D 

OSP.94-04C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

63000.00000 

pg'g 

5.0 

OSP-94-04C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

44500.00000 

pg/g 

5.0 

D 

OSP-94-04C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg% 

5.0 

OSP-94-04C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

D 

OSP-94-04C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/g 

5.0 

OSP-94-04C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg'g 

5.0 

D 

OSP-94.04C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

4.23000000 

pg'g 

5.0 

OSP-94.04C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

3.66000000 

pg/g 

5.0 

D 

OSP-94.04C 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

LT 

2.84000000 

pg'g 

5.0 

OSP-94-04C 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

LT 

2.84000000 

pg'g 

5.0 

D 

OSP-94-04C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

4990.000000 

pg^g 

5.0 

OSP-94-04C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

5040.000000 

pg/g 

5.0 

D 

OSP-94-04C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg'g 

5.0 

OSP-94-04C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg'g 

5.0 

D 

OSP-94-04C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

218.0000000 

pg^g 

5.0 

OSP-94-04C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

230.0000000 

pg'g 

5.0 

D 

OSP-94-04C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4310.000000 

pg/g 

5.0 

OSP-94-04C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3750.000000 

pg/g 

5.0 

D 

OSP-94-04C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

88.90000000 

pg^g 

5.0 

OSP-94.04C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

72.50000000 

pg'g 

5,0 

D 

OSP-94-04C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

195.0000000 

pg/'g 

5.0 

OSP.94-04C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

125.0000000 

pg/'g 

5.0 

D 

OSP-94-04C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

4.10000000 

pg'g 

5.0 

OSP-94-04C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

3.69000000 

pg/g 

5.0 

D 

OSP-94-04C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg^g 

5.0 

OSP-94-04C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg'g 

5,0 

D 

OSP-94-04C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19,60000000 

pg'g 

5.6 

7 

OSP-94-04C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg^g 

5.0 

D7 

OSP-94-04C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/'g 

5.0 

OSP-94-04C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg^g 

5.0 

D 

OSP-94-04C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pgfe 

5.0 

OSP-94-04C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

5.0 

D 

OSP-94-04C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

6.84000000 

pg'g 

5.0 

OSP.94-04C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

5.76000000 

pg^g 

5.0 

D 

OSP-94-04C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

13.50000000 

pg/g 

5.0 

OSP.94-04C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

12.60000000 

pg/g 

5.0 

D 

OSP-94-05A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg^g 

0.5 

OSP-944)5A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

14800.00000 

pg/g 

0.5 

OSP-94-05A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.57000000 

pg/g 

0.5 

OSP-94-05A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

147.0000000 

pg/g 

0.5 

OSP.94-05A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.64700000 

pg/g 

0.5 

OSP-94-05A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

5950.000000 

pg/g 

0.5 

OSP-9«5A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

OSP-94-05A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

4.99000000 

pg/g 

0.5 

OSP.94-05A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

18.20000000 

pg/g 

0.5 

OSP-94-05A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

21.90000000 

pg/g 

0.5 

OSP-94-05A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

15200.00000 

pg/g 

0.5 

OSP.94-05A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

OSP.94-05A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

4040.000000 

pg/g 

0.5 
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Old  Bum  Sta^ng  Area  (SWMU  36)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


OSP-94-05A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4860.000000 

Re's 

0.5 

OSP-94-05A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

369,0000000 

vs/z 

0.5 

OSP-94-05A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

328.0000000 

vs/z 

0.5 

OSP-94-05A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

8.05000000 

vziz 

0.5 

OSP-94-05A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

57.40000000 

vz/z 

0.5 

OSP-94-05A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONy 

LT 

19.60000000 

vdz 

0.5 

OSP-94-05A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vziz 

0.5 

OSP-94-05A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vz/z 

0.5 

OSP-94-05A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

22.60000000 

vz/z 

0.5 

OSP-94-05A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

78.20000000 

vz/z 

0.5 

OSP-94-05B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vz/z 

3.0 

OSP-94-05B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

6820.000000 

vz/z 

3.0 

OSP-94-05B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.28000000 

vz/z 

3.0 

OSP-94-05B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

64.20000000 

vz/z 

3.0 

OSP-94-05B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vz/z 

3,0 

OSP-94-05B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

13700.00000 

vz/z 

3,0 

OSP-94-05B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vz/z 

3.0 

OSP-94-05B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.32000000 

vz/z 

3,0 

OSP.94-05B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

9.30000000 

vz/z 

3.0 

OSP-94-05B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

6,39000000 

vz/z 

3.0 

OSP-94-05B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

9300.000000 

vz/z 

3.0 

OSP.94-05B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

vz/z 

3.0 

OSP-94-05B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1330.000000 

vz/z 

3,0 

OSP.94-05B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2450.000000 

vz/z 

3.0 

OSP-94-05B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

168.0000000 

vz/z 

3.0 

OSP-94-05B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

207.0000000 

v^z 

3.0 

OSP-94-05B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

5.58000000 

vz/z 

3.0 

OSP-94-05B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

vz/z 

3.0 

OSP-94-05B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vz/z 

3.0 

OSP-94-05B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vz/z 

3.0 

OSP-94-05B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vz/z 

3.0 

OSP-94-05B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

14.50000000 

vz/z 

3.0 

OSP-94-05B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

30.60000000 

vz/z 

3.0 

OSP-94-05C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vz/z 

5.0 

OSP-94-05C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALXMiNUM 

3160.000000 

vz/z 

5.0 

OSP-94-05C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

2.95000000 

vz/z 

5.0 

OSP-94-05C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

34.20000000 

vz/z 

5.0 

OSP-94-05C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vz/z 

5.0 

OSP.94^5C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

29200.00000 

vz/z 

5.0 

OSP.94-05C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vz/z 

5.0 

OSP-94-05C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

vz/z 

5.0 

OSP-94-05C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

6,95000000 

vz/z 

5.0 

OSP-94-05C 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

3.21000000 

vz/z 

5.0 

OSP-94-05C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

6790.000000 

vz/z 

5.0 

OSP-94-05C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

vz/z 

5.0 

OSP-94-05C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

456.0000000 

vz/z 

5.0 

OSP-94-05C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3620.000000 

vz/z 

5.0 

OSP-94-05C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

99.00000000 

vz/z 

5.0 

OSP-94-05C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

227.0000000 

vz/z 

5.0 

OSP-94-05C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

3.17000000 

vz/z 

5.0 

OSP-94-05C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

vz/z 

5.0 

OSP-94-05C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vz/z 

5.0 

725 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Chemical  Class:  METALS 

OSP-94-05C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

OSP-94-05C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

OSP-94-05C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

OSP-94^5C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

OSP-94^6A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

OSP-94-06A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

OSP-944)6A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

OSP.94-06A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

OSP-94-06A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

OSP-94-06A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

OSP-94-06A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

OSP-94-06A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

OSP-94-06A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

OSP-94-06A 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

OSP-94^A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

OSP-94-06A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

OSP-94-06A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

OSP-94-06A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

OSP-94-06A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

OSP-94-06A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

OSP.94-06A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

OSP.94-06A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

OSP-94-06A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

OSP-94-06A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

OSP-94-06A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

OSP-94-06A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

OSP-94-06A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

OSP-94-06B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

OSP-94-06B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

OSP-94-06B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

OSP-9«6B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

OSP-94-06B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

OSP-94-06B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

OSP-94-06B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

OSP-94-06B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

OSP-94-06B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

OSP-94-06B 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

OSP.94-06B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

OSP-94-06B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

OSP-94-06B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

OSP-94-06B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

OSP-94-06B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

OSP-94-06B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

OSP.94-06B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

OSP-94-06B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

OSP-94-06B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

OSP-94-06B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

OSP-94-06B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

OSP-94-06B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

OSP-94-06B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

OSP-94-06C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

OSP-94-06C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

Meas 

Bool  Value 


Unit 

Meas  Depth 


LT 

0.44900000  ng/g 

5.0 

LT 

34.30000000  fig/g 

5.0 

11.10000000 

5.0 

21.00000000 

5.0 

LT 

0.80300000  ^g^g 

0.5 

14300.00000  fig^g 

0.5 

5.10000000  Mg^g 

0.5 

120.0000000  fig/g 

0.5 

0.59300000  fig^g 

0.5 

4830.000000 

0.5 

LT 

1.20000000  jig^g 

0.5 

4.67000000  Mg/g 

0.5 

17.10000000  /ig/g 

0.5 

16.70000000  fig^g 

0.5 

14000.00000  pg/g 

0.5 

LT 

0.05000000  fig/g 

0.5 

3880.000000  ^g^g 

0.5 

4470.000000  Mg^g 

0.5 

339.0000000  Mg/g 

0.5 

292.0000000  Mg^g 

0.5 

7.14000000  ng/g 

0.5 

30.60000000  iig/g 

0.5 

LT 

19.60000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.44900000  ^tg^g 

0.5 

LT 

34.30000000  pg/g 

0.5 

21.90000000  fig/g 

0.5 

66.00000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.80300000  jig^g 

3.0 

5850.000000  }ig/g 

3.0 

3.89000000  ng/g 

3.0 

56.90000000  \ig/g 

3.0 

LT 

0.42700000  ^g^g 

3.0 

15000.00000  iig/g 

3.0 

LT 

1.20000000  yig/g 

3.0 

3.26000000  [Lg/g 

3.0 

8.45000000  yig/g 

3.0 

7.21000000  jig/g 

3.0 

9540.000000  \ig/g 

3.0 

LT 

0.05000000  \igfg 

3.0 

1040.000000  ng^g 

3.0 

2280.000000  yig/g 

3.0 

142.0000000  |ig^g 

3,0 

155.0000000  ^ig^g 

3.0 

5.43000000  yig/g 

3.0 

LT 

7.44000000  \ig/g 

3.0 

LT 

19.60000000  Mg^g 

3.0 

LT 

0.44900000  fig^g 

3.0 

LT 

34.30000000  yig/g 

3.0 

14.20000000  yg/g 

3.0 

28.50000000  fig^g 

3.0 

LT 

0.80300000  yg/g 

5.0 

1890.000000  ^g^g 

5.0 

Flag 

Code 


7 


7 


7 


Data 

Qn^ 
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Old  Bum  Staging  Area  (SWMU  36)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


OSP-944)6C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.56000000 

(ig/g 

5.0 

OSP.94-06C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

32.60000000 

ng/g 

5.0 

OSP-94-06C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

5.0 

OSP-94-06C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

42800.00000 

ng/g 

5.0 

OSP-94-06C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

ve/e. 

5.0 

OSP-94-06C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

2.62000000 

Hg/g 

5.0 

OSP-94-06C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

11.70000000 

Hg/g 

5.0 

OSP-94-06C 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

LT 

2.84000000 

Hg/^g 

5.0 

OSP-94-06C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

7940.000000 

5.0 

OSP-94-06C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

ve/i 

5.0 

OSP.94-06C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

252.0000000 

Mg'g 

5.0 

OSP-94-06C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3760.000000 

Hg/^g 

5.0 

OSP-94-06C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

86.50000000 

5.0 

OSP.94-O6C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

174,0000000 

5.0 

OSP-94-06C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

3.93000000 

Mg^g 

5.0 

OSP-94-06C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

i»e^g 

5.0 

OSP-94-06C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Mg/g 

5.0 

OSP-94-06C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

itg/g 

5.0 

OSP-94-06C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg'g 

5.0 

OSP-94-06C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

17.70000000 

Hg/g 

5.0 

OSP-94-06C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

16.60000000 

(Ig/g 

5.0 

OSS-94-01 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

ng/g 

0.5 

OSS-94-01 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2360.000000 

v%/z 

0.5 

OSS-94-01 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.04000000 

(tg'g 

0.5 

OSS.94-01 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

55.50000000 

vetz 

0.5 

OSS-94-01 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg'g 

0.5 

OSS-94-01 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

40400,00000 

(tg^g 

0.5 

OSS-94-01 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg/'g 

0.5 

OSS-94-01 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

velz 

0.5 

OSS-94-01 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

4.34000000 

niz 

0.5 

OSS-94-01 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

17.30000000 

vziz 

0.5 

OSS-94-01 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

5370.000000 

vzlz 

0.5 

OSS-94.01 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

vziz 

0.5 

OSS-94-01 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

472.0000000 

vziz 

0.5 

OSS-94-01 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4370.000000 

vz/z 

0.5 

OSS-94-01 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

109.0000000 

vz/z 

0.5 

OSS-94-01 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

70.20000000 

zzfz 

0.5 

OSS-94-01 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

2.74000000 

vz/z 

0.5 

OSS-94-01 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

20.30000000 

vziz 

0.5 

OSS-94-01 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vz/z 

0.5 

OSS-94-01 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vz/z 

0.5 

OSS-94-01 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vz/z 

0.5 

OSS-94-01 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

5.63000000 

vz/z 

0.5 

OSS-94-01 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

31.80000000 

vz/z 

0.5 

OSS-94-02 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0,80300000 

vziz 

0.5 

OSS-94-02 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

3880.000000 

zz/z 

0.5 

OSS-94-02 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.19000000 

zz/z 

0.5 

OSS-94-02 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

63.30000000 

vztz 

0.5 

OSS-94-02 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vz/z 

0.5 

OSS-94-02 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

51900.00000 

vziz 

0.5 

OSS-94-02 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

zz/z 

0.5 

OSS-94-02 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

vz/z 

0.5 
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Old  Bum  Staging  Area  (SWMU  36)  Phase  11 RI  Data 

SHe  Media  Meas  Unit  FUs  Data 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


OSS-94-02 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

5.49000000 

Hg/s 

0.5 

OSS-94-02 

SURF 

CSO 

cu 

COPPER 

11.00000000 

ligtg 

0.5 

OSS-94-02 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

7460.000000 

iis/e 

0.5 

OSS-94-02 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg/g 

0.5 

OSS-94-02 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

913.0000000 

Hgtg 

0.5 

OSS-94-02 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

10200.00000 

nsfg 

0.5 

OSS-94-02 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

172.0000000 

Hgg 

0.5 

OSS-94-02 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

94.90000000 

ne/e 

0.5 

OSS-94-02 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

4.39000000 

velz 

0.5 

OSS-944)2 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

26.10000000 

mb's 

0.5 

OSS-94-02 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94-02 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

ms's 

0.5 

OSS-94-02 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

yigig 

0.5 

OSS-94-02 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

6.97000000 

^g/g 

0.5 

OSS-94-02 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

39.10000000 

^s'g 

0.5 

OSS-944)3 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

^g'g 

0.5 

OSS-94-03 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

23300.00000 

YLg/g 

0.5 

OSS-94-03 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.51000000 

Jlg'g 

0.5 

OSS-94-03 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

204.0000000 

Hg/g 

0.5 

OSS-94.03 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.98900000 

ng/g 

0,5 

OSS-94-03 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

43000.00000 

»lg/g 

0.5 

OSS-94-03 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

0.5 

OSS-94-03 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

7.40000000 

^g/g 

0.5 

OSS-94-03 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

23.10000000 

Hg'g 

0.5 

OSS-94-03 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

32.30000000 

0.5 

OSS-94-03 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

22600.00000 

Hg^g 

0.5 

OSS-94-03 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

(ig'g 

0.5 

OSS-94-03 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

6920.000000 

^g'g 

0.5 

OSS-94-03 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

14400.00000 

\itl% 

0.5 

OSS-94-03 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

482.0000000 

Mg'g 

0.5 

OSS-94-03 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

332.0000000 

(ig/g 

0.5 

OSS-94-03 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

14.40000000 

(>g% 

0.5 

OSS-94-03 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

28.80000000 

0.5 

OSS-94-03 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

0.5 

OSS-94-03 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

llg/g 

0.5 

OSS-94-03 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94-03 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

27.50000000 

Hg/g 

0.5 

OSS-94-03 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

105.0000000 

Hg/g 

0.5 

OSS-94.04 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

0.5 

OSS-94-04 

SURF 

CSO 

AL 

ALLJMINUM 

3890.000000 

^g% 

0.5 

OSS-94-04 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

7.32000000 

Hg^g 

0.5 

OSS-94-04 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

198.0000000 

HB'g 

0.5 

OSS-94-04 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg'g 

0.5 

OSS-94-04 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

44100.00000 

Mg'g 

0.5 

OSS-94-04 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

1.59000000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94-04 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

3.97000000 

fig/g 

0.5 

OSS-94-04 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

11.60000000 

fig'g 

0.5 

OSS-94-04 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

39.40000000 

fig'g 

0.5 

OSS-94-04 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

26100.00000 

(ig^g 

0.5 

OSS-94-04 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg^g 

0.5 

OSS-94-04 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

895.0000000 

Mg^g 

0.5 

OSS-94-04 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

5500.000000 

Mg^g 

0.5 
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Old  Bum  Staging  Area  (SWMU  36)  Phase  II RI  Data 


Site  Media  Meas  UiiH  Flas  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  METALS 


OSS-94-04 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

218.0000000 

(ig/g 

0.5 

OSS-94-04 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

119.0000000 

l^sfs 

0.5 

OSS-94-04 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

5.63000000 

ne/g 

0.5 

OSS-94-04 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

112.0000000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94-04 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19,60000000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94-04 

SURF 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

tlg/g 

0.5 

OSS-94-04 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg'g 

0.5 

OSS-94-04 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

7.79000000 

Mg'g 

0.5 

OSS-94-04 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

122.0000000 

Mg^g 

0.5 

OSS-94-05 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

tigfs 

0.5 

OSS-94-05 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2140.000000 

^g'g 

0.5 

OSS-94-05 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4,41000000 

Itgtg 

0.5 

OSS-94-05 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

49.30000000 

l»g/g 

0.5 

OSS-94-05 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0,42700000 

Hg/g 

0.5 

OSS-94-05 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

42900.00000 

Mg/g 

0.5 

OSS-944)5 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

tig/g 

0.5 

OSS-94-05 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

Mg^g 

0.5 

OSS-94-05 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

4.66000000 

figfg 

0.5 

OSS-94-05 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

12.70000000 

Hg/g 

0.5 

OSS-944)5 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

6970.000000 

lig/g 

0.5 

OSS-94-05 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

iig/g 

0.5 

OSS-94-05 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

288.0000000 

figfg 

0.5 

OSS-94-05 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4470.000000 

figfg 

0.5 

OSS-94-05 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

115.0000000 

figfg 

0.5 

OSS-94-05 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

88.70000000 

figfg 

0.5 

OSS-94-05 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

4.14000000 

figfg 

0.5 

OSS-94-05 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

31.10000000 

figfg 

0.5 

OSS-94-05 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

figfg 

0.5 

OSS-94-05 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

figfg 

0.5 

OSS-94-05 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34,30000000 

figfg 

0.5 

OSS-94-05 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

5,77000000 

figfg 

0.5 

OSS-94-05 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

52.30000000 

fig/g 

0.5 

OSS-94-06 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0,80300000 

figfg 

0.5 

OSS-94-06 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

5150.000000 

figfg 

0.5 

OSS-94-06 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.91000000 

figfg 

0.5 

OSS-94-06 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

81.30000000 

figfg 

0.5 

OSS-94-06 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

figfg 

0.5 

OSS-94-06 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

58000.00000 

figfg 

0.5 

OSS-94-06 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1,20000000 

figfg 

0.5 

OSS-94-06 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

figfg 

0.5 

OSS-94-06 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

9.20000000 

figfg 

0.5 

OSS-94-06 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

20.00000000 

figfg 

0.5 

OSS-94-06 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

9870.000000 

figfg 

0.5 

OSS-94-06 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

figfg 

0.5 

OSS-94-06 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1190.000000 

figfg 

0.5 

OSS-94-06 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

7350.000000 

figfg 

0.5 

OSS-94-06 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

177.0000000 

figfg 

0.5 

OSS-94-06 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

185.0000000 

figfg 

0.5 

OSS-94-06 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

6.85000000 

figfg 

0.5 

OSS-94-06 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

34.60000000 

figfg 

0.5 

OSS-94-06 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

figfg 

0.5 

OSS-94-06 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

figfg 

0.5 
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Old  Bum  Staging  Area  (SWMU  36)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flac 

Code 

Data 

Qaal 

Chemical  Class:  METALS 

OSS-94-06 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

i^g 

0.5 

OSS-94-06 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

13.40000000 

fii/g 

0.5 

OSS-94-06 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

122.0000000 

(ig/g 

0.5 

OSS-94-07 

SURF 

CSO 

AG 

SERVER 

LT 

0.80300000 

(ig'g 

0.5 

OSS-94-07 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2940.000000 

(ig'g 

0.5 

OSS-94-07 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.59000000 

vi/e 

0.5 

OSS-94-07 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

60.60000000 

v.s/% 

0.5 

OSS-94-07 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vf/e. 

0.5 

OSS-94-07 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

40200,00000 

Hg'g 

0.5 

OSS-94-07 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

)tg/'g 

0.5 

OSS-94-07 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

2.57000000 

0.5 

OSS-94-07 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

8.03000000 

Vf/Z 

0.5 

OSS-94-07 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

27.40000000 

v^z 

0.5 

OSS-94^7 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

14000.00000 

^s'g 

0.5 

OSS-94-07 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

niz 

0.5 

OSS-944)7 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

589.0000000 

v-tiz 

0.5 

OSS-94-07 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4390.000000 

^zlz 

0.5 

OSS-94-07 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

155.0000000 

Hg^g 

0.5 

OSS-94-07 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

116.0000000 

Hg'g 

0.5 

OSS-94-07 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

6.59000000 

Hg/g 

0.5 

OSS-94-07 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

19,70000000 

ng/fe 

0.5 

OSS-94-07 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19,60000000 

ng/'g 

0.5 

OSS-94-07 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

flg/'g 

0.5 

OSS-94-07 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vz/z 

0.5 

OSS-94-07 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

7.11000000 

vz/z 

0.5 

OSS-94-07 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

84.10000000 

vz/z 

0.5 

OSS-94-08 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vz/z 

0.5 

OSS-94-08 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2530.000000 

vz/z 

0.5 

OSS-94-08 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

9.21000000 

vz/z 

0.5 

OSS-94-08 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

42.00000000 

vz/z 

0.5 

OSS-94-08 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

zz/z 

0.5 

OSS-94-08 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

68000.00000 

vz/z 

0.5 

OSS-94-08 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vz/z 

0.5 

OSS-94-08 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

vz/z 

0.5 

OSS-94-08 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

5.73000000 

vz/z 

0.5 

OSS-94-08 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

13.10000000 

vz/z 

0.5 

OSS-94-08 

SURF 

CSO 

FE 

.  IRON 

11800.00000 

vz/z 

0.5 

OSS-94-08 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

vz/z 

0.5 

OSS-94-08 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

629.0000000 

vz/z 

0.5 

OSS-94-08 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

10800.00000 

vz/z 

0.5 

OSS-94^8 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

196.0000000 

vz/z 

0.5 

OSS-94-08 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

67.20000000 

vz/z 

0.5 

OSS-94-08 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

6.89000000 

vz/z 

0.5 

OSS-94-08 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

26.20000000 

vz/z 

0.5 

OSS-94-08 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vz/z 

0.5 

OSS-94-08 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vz/z 

0.5 

OSS-94-08 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vz/z 

0.5 

OSS-94-08 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

5.84000000 

vz/z 

0-5 

OSS-94-08 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

61.90000000 

vz/z 

0.5 

OSS-944)9 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vz/z 

0.5 

OSS-94-09 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vz/z 

0.5 

D 

OSS-94-09 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

1580.000000 

yz/z 

0.5 

730 


OldBttm  Staging  Area  (SWMU  36)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Untt 

Meas 

Depth 

Flas 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

1170,000000 

pg/g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.17000000 

Mg's 

0.5 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.15000000 

lig/g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

55,60000000 

fig/g 

0.5 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

63.70000000 

PS'g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

0.5 

OSS.94-09 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Mg/g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

70000.00000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

64000.00000 

pg^g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

lig/g 

0.5 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

lig/g 

0.5 

D 

OSS-94^9 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/'g 

0.5 

OSS-94^9 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

Hg/g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

3.06000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

3.06000000 

pg/g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

cu 

COPPER 

4.95000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

cu 

COPPER 

5.12000000 

pg/g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

6810.000000 

pg/g 

0-5 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

6500.000000 

Pg/g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg'g 

0.5 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

169.0000000 

Pg/g 

0.5 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

158.0000000 

Pg/g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

6930.000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

6810.000000 

pg/g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

101.0000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

266.0000000 

pg/g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

65.60000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

47.80000000 

pg/g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

4.53000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

6.53000000 

pg/g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

8.91000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

12.60000000 

pg/g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Pg'g 

0.5 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Pg'g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/'g 

0.5 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

5.53000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

6.45000000 

pg/g 

0.5 

D 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

26.90000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-09 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

26.20000000 

pg/g 

0.5 

D 

OSS-94-10 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Pg'g 

0,5 

OSS-94-10 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

2150.000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-10 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.65000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-10 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

24.40000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-10 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-10 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

59000.00000 

pg/g 

0.5 

OSS-94.10 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-10 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-10 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

3.44000000 

pg/g 

0.5 

731 


Old  Bum  Staging  Area  (SWMU  36)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flaj  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Borf  Vriue  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


OSS-94-10 

SURF 

CSO 

cu 

COPPER 

5.93000000 

i^sfe 

0.5 

OSS-94-10 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

6070.000000 

^g/g 

0.5 

OSS-94-10 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

iigig 

0.5 

OSS-94-10 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

264.0000000 

Hg/g 

0.5 

OSS-94-10 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

6470.000000 

^g/g 

0.5 

OSS-94-10 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

107.0000000 

iig/g 

0.5 

OSS-94-10 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

61.30000000 

V'tl% 

0.5 

OSS-94-10 

SURF 

CSO 

MI 

NICKEL 

4.51000000 

iig/g 

0.5 

OSS-94-10 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

PS's 

0.5 

OSS-94.10 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

(ig/g 

0.5 

OSS-94-10 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-10 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-10 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

5.54000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-10 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

20.40000000 

pg'g 

0.5 

OSS-94-11 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg'g 

0.5 

OSS-94-11 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

5530.000000 

pg^g 

0.5 

OSS-94-11 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.70000000 

pg'g 

0.5 

OSS-94-11 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

63.70000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-11 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-11 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

38600.00000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-11 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-11 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-11 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

8.39000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-11 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

9.71000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-11 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

9490.000000 

pg/g 

0,5 

OSS-94-11 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-11 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1400.000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-11 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

6080.000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-11 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

166.0000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-11 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

133.0000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-11 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

5.88000000 

pg/g 

0.5 

OSS.94-11 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

11.60000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-11 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-11 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-11 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-11 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

11.50000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-11 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

44.00000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-12 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-12 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2710.000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-12 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.86000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-12 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

262.0000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-12 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-12 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

70000.00000 

pg/g 

0,5 

OSS-94-12 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-12 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-12 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

6.77000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-12 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

139.0000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-12 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

10700.00000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-12 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-12 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

514.0000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-12 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

6380.000000 

pg/g 

0.5 

OSS-94-12 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

170.0000000 

pg/g 

0.5 

732 


Old  Bum  Staging  Area  (SWMU  36)  Phase  II RI  Data 


Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  METALS 


OSS-94-12 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

89.30000000 

iig/g 

0.5 

OSS-94-12 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

5.84000000 

Hg/g 

0.5 

OSS-94-12 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

1400,000000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94-12 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

|»g/g 

0.5 

OSS-94-12 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Me'g 

0.5 

OSS-94-12 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

1‘g'g 

0.5 

OSS-94-12 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

6.92000000 

Hg'g 

0.5 

OSS-94-12 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

172.0000000 

0.5 

OSS-94-13 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

|»g/g 

0.5 

OSS-94-13 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

7350.000000 

flg/g 

0.5 

OSS-94-13 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.41000000 

|»g% 

0.5 

OSS-94-13 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

85.90000000 

0.5 

OSS-94-13 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Mg'g 

0.5 

OSS-94-13 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

37000.00000 

Mg/g 

0.5 

OSS.94-13 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94-13 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

2.92000000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94-13 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

8.52000000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94-13 

SURF 

CSO 

cu 

COPPER 

13.20000000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94-13 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

11900.00000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94-13 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94-13 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1960.000000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94-13 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

6760.000000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94-13 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

230.0000000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94-13 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

139.0000000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94-13 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

6.13000000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94-13 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

29.70000000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94-13 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94-13 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94.13 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg/g 

0.5 

088-94-13 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

13.60000000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94-13 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

63.20000000 

Mg/g 

0.5 

088-94-14 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94.14 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

12500.00000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94.14 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.78000000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94.14 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

138.0000000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94.14 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.54000000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94-14 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

7180.000000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94-14 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94-14 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

4.35000000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94-14 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

15.70000000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94-14 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

25.30000000 

Mg/g 

0.5 

OSS.94-14 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

15400.00000 

Mg'g 

0.5 

OSS-94-14 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94-14 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3410.000000 

Mg/g 

0.5 

OSS.94-14 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4770.000000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94.14 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

377.0000000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94-14 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

173.0000000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94-14 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

8.56000000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94-14 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

41,80000000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94-14 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94-14 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg/g 

0.5 

OSS-94-14 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg/g 

0.5 
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Old  Bum  Staging  Area  (SWMU  36)  Phase  II  HI  Data 


Site  Media 

ate  ID  Type  Type 


Chemical  Class:  METALS 


Test  Name 


OSS-94-14 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

OSS-94-14 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

OSS-94-15 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

OSS-94-15 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

OSS-94-15 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

OSS.94-15 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

OSS-94-15 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

OSS-94-15 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

OSS-94-15 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

OSS-94-15 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

OSS-94-15 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

OSS-94-15 

SURF 

CSO 

cu 

COPPER 

OSS-94-15 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

OSS-94-15 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

OSS-94-15 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

OSS-94-15 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

OSS-94-15 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

OSS-94-15 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

OSS-94-15 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

OSS-94-15 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

OSS-94-15 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

OSS-94-15 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

OSS-94-15 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

OSS-94-15 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

OSS-94-15 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

OSS-94-16 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

OSS-94-16 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

OSS-94-16 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

OSS-94-16 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

OSS-94-16 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

OSS-94-16 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

OSS-94-16 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

OSS-94-16 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

OSS-94-16 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

OSS-94-16 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

OSS-94-16 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

OSS-94-16 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

OSS-94-16 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

OSS-94.16 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

OSS-94-16 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

OSS-94-16 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

OSS-94-16 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

OSS-94-16 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

OSS-94-16 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

OSS-94-16 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

OSS-94-16 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

OSS-94-16 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

OSS-94-16 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

Meas  Unit 

Bool  Vahie  Meas 


20.00000000  ng/'g 
76.10000000  jig/g 

0.80300000  Hg/g 
13300.00000  fig/g 
4.78000000  |tg/g 
113.0000000  Hg/g 
0.57000000  iig/g 
3840.000000  Hg/g 

1.20000000  H^g 
4.48000000  HS''g 

15.70000000  HS^g 

13.40000000  Hg^g 
15200.00000  Hg^g 

0.05000000  Hg^g 
3540.000000  Hg'g 

4580.000000  He's 
358.0000000  Hg^g 
164.0000000  Hg/g 
8.64000000  Hg'g 

16.40000000  Hg'g 
19.60000000  fig/g 

0.44900000  Hg/g 
34.30000000  Hg% 

19.60000000  Hg'g 

52.40000000  Hg'g 
0.80300000  Hg'g 

11700.00000  figfg 
4.53000000  Hg/g 
116.0000000  Hg'g 
0.58000000  Hg'g 
4370.000000  Hg'g 

1.20000000  Hg^g 

4.98000000  fLg/g 

16.20000000  Hg'g 

14.70000000  Hg'g 
15600.00000  Hg'g 

0.05350000  Hg'g 
3140.000000  Hg'g 
4660.000000  Hg^g 
362.0000000  Hg^g 
130.0000000  Hg^g 
9.18000000  Hg^g 
25.10000000  Hg^g 

19.60000000  Hg'g 
0.44900000  Hg^g 

34.30000000  Hg^g 
17.50000000  iig/g 

57.60000000  Hg'g 


Flag  Data 

Deptii  Code  Qoal 
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AED  Test  Range  (SWMU40)  Phase  II RI  Data 


sate  Media 

Site  D)  Type  Type _ 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ARP-94-02C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-02C 

EXCV 

cso 

ARP-94-02C 

EXCV 

CSO 

ARP.94-03A 

EXCV 

cso 

ARP.94-03A 

EXCV 

cso 

ARP-94-03A 

EXCV 

cso 

ARP-94-03A 

EXCV 

cso 

ARP.94-03A 

EXCV 

cso 

ARP-94-03A 

EXCV 

cso 

ARP-94-03A 

EXCV 

cso 

ARP.94-03A 

EXCV 

cso 

ARP-94-03A 

EXCV 

cso 

ARP-94-03B 

EXCV 

cso 

ARP-94-03B 

EXCV 

cso 

ARP-94-03B 

EXCV 

cso 

ARP-94-03B 

EXCV 

cso 

ARP-94-03B 

EXCV 

cso 

ARP-94-03B 

EXCV 

cso 

ARP-94-03B 

EXCV 

cso 

ARP-94-03B 

EXCV 

cso 

ARP-94-03B 

EXCV 

cso 

ARP-94-03C 

EXCV 

cso 

ARP-94-03C 

EXCV 

cso 

ARP-94-03C 

EXCV 

cso 

ARP-94-03C 

EXCV 

cso 

ARP-94-03C 

EXCV 

cso 

ARP-94-03C 

EXCV 

cso 

ARP-94-03C 

EXCV 

cso 

ARP-94-03C 

EXCV 

cso 

ARP-94^3C 

EXCV 

cso 

ARP-94-04A 

EXCV 

cso 

ARP-94-04A 

EXCV 

cso 

ARP.94-04A 

EXCV 

cso 

ARP-94-04A 

EXCV 

cso 

ARP-94-04A 

EXCV 

cso 

ARP-94-04A 

EXCV 

cso 

ARP.94-04A 

EXCV 

cso 

ARP-94-04A 

EXCV 

cso 

ARP.94-04A 

EXCV 

cso 

ARP-94-04B 

EXCV 

cso 

ARP-94-04B 

EXCV 

cso 

ARP-94-04B 

EXCV 

cso 

ARP.94-04B 

EXCV 

cso 

ARP-94-04B 

EXCV 

cso 

Test  Name 


NITROBENZENE 


ARP-94-04B 

ARP-94-04B 

ARP-944)4B 

ARP-94-04B 

ARI>-94-04C 

ARP-94-04C 

ARP-94-04C 


TETRYL  N-METHYL-N2A6-TETRANrrROA  LT 
135TNB  1,3,5-TRINrrROBENZENE  LT 

13DNB  U-DINTTROBENZENE  LT 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE  LT 

24DNT  2,4-DINrrROTOLi;ENE  LT 

26DNT  2.6-DINrrROTOLUENE  LT 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRA  LT 
NB  NITROBENZENE  LT 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA  LT 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A  LT 
135TNB  1A5-TRINITROBENZENE  LT 

13DNB  U-DINTTROBENZENE  LT 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE  LT 

24DNT  2.4-DINrrROTOLUENE  LT 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE  LT 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRA  LT 
NB  NITROBENZENE  LT 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA  LT 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A  LT 
135TNB  1,3.5-TRINrrROBENZENE  LT 

13DNB  U-DINTTROBENZENE  LT 

246TNT  2,4,6-trinitrotoluene  LT 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE  LT 

26DNT  2.6-DINITROTOLUENE  LT 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRA  LT 
NB  NITROBENZENE  LT 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRmrrRA  LT 
TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANrrROA  LT 

135TNB  U,5-TRINrrROBENZENE  LT 

13DNB  1,3-DINnROBENZENE  LT 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE  LT 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE  LT 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE  LT 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRA  LT 
NB  NITROBENZENE  LT 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA  LT 
TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANrrROA  LT 
135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE  LT 

13DNB  I^-DINTTROBENZENE  LT 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE  LT 

24DNT  2,4-DINnROTOLUENE  LT 

26DNT  2.6-DINITROTOLUENE  LT 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRA  LT 
NB  NITROBENZENE  LT 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRA  LT 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA  LT 
135TNB  lAS-TRINITROBENZENE  LT 

13DNB  1,3-DINrrROBENZENE  LT 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE  LT 


Meas 

Bool 

Unit 

Vahie  Meas 

Depth 

LT 

1.14000000  )ig^g 

5.0 

.  LT 

1.2SOOOOOO 

5.0 

LT 

2.11000000  ftg/g 

5.0 

LT 

0.92200000  ftg/g 

0.5 

LT 

0,50400000  }ig/g 

0.5 

LT 

2.00000000  ng/g 

0.5 

LT 

2.50000000 

0.5 

LT 

2.00000000  ng/g 

0.5 

LT 

2.00000000  \ig/g 

0.5 

LT 

1.14000000  ^g/g 

0.5 

LT 

1.28000000  iig^g 

0.5 

LT 

ZllOOOOOO  ng/g 

0.5 

LT 

0.92200000  fig/g 

3.0 

LT 

0.50400000  Mg'g 

3.0 

LT 

ZOOOOOOOO  fig/g 

3.0 

LT 

2.50000000  [ig/g 

3.0 

LT 

2.00000000  ng/g 

3.0 

LT 

2.00000000  fig^g 

3.0 

LT 

1.14000000  iig/g 

3.0 

LT 

1.28000000  iig/g 

3.0 

LT 

2.11000000 

3.0 

LT 

0.92200000  iigfg 

5.0 

LT 

0.50400000  ng/g 

5.0 

LT 

ZOOOOOOOO  iig/g 

5.0 

LT 

Z50000000  ftg/g 

5.0 

LT 

2.00000000  figig 

5.0 

LT 

2.00000000  ng/g 

5.0 

LT 

1.14000000  fig/g 

5.0 

LT 

1.28000000  |ig/g 

5.0 

LT 

2.11000000  figig 

5.0 

LT 

0.92200000  ng/g 

0.5 

LT 

0.50400000  fig/g 

0.5 

LT 

2.00000000  (ig/g 

0.5 

LT 

2.50000000  iig/g 

0.5 

LT 

2.00000000  fig/g 

0.5 

LT 

2.00000000  iigig 

0.5 

LT 

1.14000000  iig/g 

0.5 

LT 

1Z8000000  (ig/g 

0.5 

LT 

2.11000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.92200000  iig/g 

3.0 

LT 

0.50400000  |ig/g 

3.0 

LT 

2.00000000  ngi'g 

3.0 

LT 

2.50000000  (ig/g 

3.0 

LT 

2.00000000  ng/g 

3.0 

LT 

2.00000000  ngfg 

3.0 

LT 

1.14000000  fig/g 

3.0 

LT 

1.28000000  fg/g 

3,0 

LT 

2.11000000  iigi'g 

3.0 

LT 

0.92200000  fig/g 

5.0  ' 

LT 

0.50400000  fg/g 

5.0 

LT 

2.00000000  (ig/g 

5,0 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Meas  Unit  Hag  Data 

Booi  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ARP-94-04C 

ARP-9«4C 

ASP-94-04C 

ARP-94-04C 

AIU>-94^4C 

ARP-94-04C 

AKP-94-05A 

ARP.94-05A 

AIU‘-94-05A 

AIiP-94-05A 

Aia'-94-0JA 

ARP-94-05A 

ARP-94-05A 

ARP-94-05A 

ARP-9«5A 

ARP-94-05B 

ARP-94-05B 

AIU'-94-05B 

ARP-94-05B 

ARP-94-05B 

AKP-94-0SB 

ARP.94-05B 

ARP-94-05B 


EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 


CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 


EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 


24DNT  2,4-DINrrROTOLl)ENE 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

HMX  CVCLOTETRAMETHYLENETETRA 

NB  NITROBENZENE 

RDX  CVCIOTIUMETHYtENETRINnRA 

TETRYL  N-METHYL.N2,4,6-TETRANITR0A 

135TNB  U.5-TRINnROBENZENE 

13DNB  U-DINTTROBENZENE 

246TNT  2,4.6-TRINITROTOLUENE 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

HMX  CYCLOTETRAMETHVLENETETRA 

NB  NITROBENZENE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENEnUNTTRA 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

135TNB  l,3>TRINITROBENZENE 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

246TNT  2.4,6-TRINrrROTOLUENE 

24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

HMX  CYCIXJTETRAMETHYLENETETRA 

NB  NITROBENZENE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRA 


ARP-94-05B 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL.N2,4,6-TETRANITROA 

ARP-944)5C 

EXCV 

CSO 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

ARP-94-05C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

13-DINnROBENZENE 

ARP-94-05C 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

ARP.94-OSC 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

ARP-94-05C 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

ARP-94-05C 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

ARP-94.05C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

ARP-94-05C 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

ARP-94-05C 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANnROA 

ARP-94-06A 

EXCV 

CSO 

135TNB 

13,5-TRINTrROBENZENE 

ARP-94-06A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

13-DINrrROBENZENE 

AEP-94-06A 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4.6-TRINITROTOLUENE 

ARP-944)6A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

ARP-944)6A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

ARP-94-06A 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

ARP-94-06A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

ARP-94-06A 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTOIMETHYLENETRINrrRA 

ARP-944)6A 

EXCV 

CSO 

TLTRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

ARP-94-06B 

EXCV 

CSO 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

ARP-94-06B 

EXCV 

CSO 

13DNB 

I3-DINITROBENZENE 

ARP-944>6B 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

ARP-94-06B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

ARP-94-06B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6.DINITROTOLUENE 

ARP-94-06B 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

ARP-94.O6B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

ARP-94-06B 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

ARP-94-06B 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANnROA 

LT 

2.50000000  ^g^g 

5.0 

LT 

2.00000000  yig/% 

5.0 

LT 

2.00000000 

5.0 

LT 

1.14000000  fig/g 

5.0 

LT 

1.28000000  ^g/g 

5.0 

LT 

2.11000000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.92200000  iig/^g 

0.5 

LT 

0.50400000  ng^g 

0.5 

LT 

2.00000000  fig/g 

0.5 

LT 

2.50000000  fig/g 

0.5 

LT 

2.00000000  ^g^g 

0.5 

LT 

2.00000000  fig/g 

0.5 

LT 

1.14000000  fig/g 

0.5 

LT 

1.28000000  fig/g 

0,5 

LT 

2.11000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.92200000  fig/g 

3.0 

LT 

0.50400000  fig/g 

3.0 

LT 

2.00000000  fig/g 

3.0 

LT 

2.50000000  fig/g 

3.0 

LT 

2.00000000  fig/g 

3.0 

LT 

2.00000000  fig/g 

3.0 

LT 

1.14000000  fig/g 

3.0 

LT 

1.28000000  fig/g 

3.0 

LT 

2.11000000  fig/g 

3,0 

LT 

0.92200000  fig/g 

5.0 

LT 

0.50400000  fig/g 

5.0 

LT 

2.00000000  fig/g 

5.0 

LT 

2.50000000  fig/g 

5.0 

LT 

2.00000000  fig/g 

5.0 

LT 

2.00000000  fig/g 

5.0 

LT 

1.14000000  fig/g 

5.0 

LT 

1.28000000  fig/g 

5.0 

LT 

2.11000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.92200000  fig/g 

0.5 

LT 

0.50400000  fig/g 

0.5 

LT 

2.00000000  fig/g 

0.5 

LT 

2.50000000  fig/g 

0.5 

LT 

2.00000000  fig/g 

0.5 

LT 

2.00000000  fig/g 

0.5 

LT 

1.14000000  fig/g 

0.5 

LT 

1.28000000  fig/g 

0.5 

LT 

2.11000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.92200000  fig/g 

3.0 

LT 

0.50400000  fig/g 

3.0 

LT 

2.00000000  fig/g 

3.0 

LT 

2.50000000  fig/g 

3.0 

LT 

2.00000000  ft^g 

3.0 

LT 

2.00000000  fig/g 

3.0 

LT 

1.14000000  fig/g 

3.0 

LT 

1.28000000  fig/g 

3.0 

LT 

2.11000000  fig/g 

3.0 
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Site  ID 


She 

Type 


AED  Test  Range  (SWMU40)  Phase  II RI  Data 

Media  Meas  Unit  Flaj 

Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depfli  Code 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ARP.94-0^ 

EXCV 

CSO 

135TNB  U,5-TRINITROBENZENE 

LT 

ARP-94-06C 

EXCV 

cso 

13DNB 

l^-DINTTROBENZENE 

LT 

ARP-94-06C 

EXCV 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLTJENE 

LT 

ARP-94-06C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

ARP-94-06C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

ARP-94-06C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

ARP-94-06C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

AKP-94-06C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

ARP-94-05C 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

ARP.94-07A 

EXCV 

cso 

135rNB 

1  lAS-TRINTTROBENZENE 

LT 

ARP-94-07A 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

ARP-94-07A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6.TRINITROTOLUENE 

LT 

ARP-94-07A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

ARP-94-07A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

ARP-94-07A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

ARP-94-07A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

ARP-94-07A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

ARP-94-07A 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL.N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

ARP-94-07B 

EXCV 

cso 

135TNB 

1^,5-TRINITROBENZENE 

LT 

ARP-94-07B 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

ARP-94-07B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

ARP-94-07B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

ARP-94-07B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINTrROTOLUENE 

LT 

ARP-94-07B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

ARP-94-07B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

ARP-94-07B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

ARP-94-07B 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

ARP.94-07C 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

ARP-94-07C 

EXCV 

cso 

13DNB 

l^DINTTROBENZENE 

LT 

ARP-94-07C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINrnROTOLUENE 

LT 

ARP-94-07C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

ARP-94-07C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

ARP-94-07C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

ARP.94-07C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

ARP-94-07C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRA 

LT 

ARP-94-07C 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

ARP-94-08A 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

ARP-94-08A 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-dinttrobenzene 

LT 

ARP-94-08A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

ARP-94-08A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

ARP-94-08A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

ARP-94-08A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

ARP-94-08A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

ARP-94-08A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRA 

LT 

ARP-94^8A 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2.4,6-TETRANrrROA 

LT 

ARP-94-08B 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

ARP-94-08B 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

ARP-94-08B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

ARP-94-08B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

ARP-94-08B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

ARP.94-08B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

0.92200000  fig/g 
0.50400000  fig/g 
2.00000000  yig/z 

2.50000000  ^ig/g 

2.00000000  fig/g 
2.00000000  pg/g 

1.14000000  pg^g 

1.28000000  pg^g 

2.11000000  pg/g 

0,92200000  pg/g 
0.50400000  pg^g 

2.00000000  pg/g 

2.50000000  pg/g 

2.00000000  pg/g 
2.00000000  pg/g 

1.14000000  pg/g 

1.28000000  pg/g 

2.11000000  pg/g 

0.92200000  pg/g 
0.50400000  pg/g 

2.00000000  pg/g 

2.50000000  pg/g 

2.00000000  pg/g 
2.00000000  pg/g 

1.14000000  pg/g 

1.28000000  pg/g 

2.11000000  pg/g 

0.92200000  pg/g 
0.50400000  pg/g 

2.00000000  pg/g 

2.50000000  pg/g 

2.00000000  pg/g 
2.00000000  pg/g 

1.14000000  pg/g 

1.28000000  pg/g 

2.11000000  pg/g 

0.92200000  pg/g 
0.50400000  pg/g 

2.00000000  pg/g 

2.50000000  pg/g 

2.00000000  pg/g 
2.00000000  pg/g 

1.14000000  pg/g 

1.28000000  pg/g 

2.11000000  pg/g 

0.92200000  pg/g 
0.50400000  pg/g 

2.00000000  pg/g 

2.50000000  pg/g 

2.00000000  pg/g 
2.00000000  pg/g 


5.0  7 

5.0 


5.0 

5.0 

5.0 

5.0 


5.0 

5.0 

5.0 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 


0.5 


0.5 


3.0 


3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

0.5 

0.5 

0.5 

0,5 

0,5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 


3.0 

3.0 


Data 

Qnal 
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AED  Test  Range  (SWMU40)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Meas  Unit 

Bool  Vahie  Meas  I>e 


Flag  Data 

Code  Qnal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ARP-94-08B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

ARP-94^8B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRA 

LT 

ARP-94-08B 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETIIANITR0A 

LT 

ARP.94-08C 

EXCV 

CSO 

135TNB 

ias-trinttrobenzene 

LT 

ARP-94-08C 

EXCV 

cso 

13DNB 

i^-dinitrobenzene 

LT 

ARP-94-08C 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

ARP.94-08C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

ARP-94-08C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2.6-DINrrROTOLUENE 

LT 

ARP.94^8C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

ARP-94-08C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

ARP-94^8C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

ARP-94-08C 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

,  N-METHYL-N2,4,6-TETRANTIR0A 

LT 

ARP-94-09A 

EXCV 

cso 

135TNB 

13.5-TRINIIROBENZENE 

LT 

ARP-94-09A 

EXCV 

cso 

135TNB 

lA5-TRINirROBENZENE 

LT 

ARP-94-09A 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINIIROBENZENE 

LT 

ARP-94^9A 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINirROBENZENE 

LT 

ARP-94-09A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINirROTOLUENE 

LT 

ARP-94-09A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4.6-TRINnROTOLUENE 

LT 

ARP-94-09A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINTrROTOLUENE 

LT 

ARP.94-09A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINTrROTOLUENE 

LT 

ARP.94-09A 

EXCV 

cso 

26DNT 

XC-DINTIROTOLUENE 

LT 

ARP.944)9A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2.6-DINTrROTOLUENE 

LT 

ARP-94^9A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

ARP-94-09A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

ARP.94-09A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

ARP.94-09A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

ARP-94-09A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRA 

LT 

ARP-94-09A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

ARP-94-09A 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANTTR0A 

LT 

ARP-94-09A 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRAN]TROA 

LT 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

135TNB 

13.5-TRINTTROBENZENE 

LT 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

135TNB 

13.5-TRINITROBENZENE 

LT 

ARP-94*4)9B 

EXCV 

cso 

13DNB 

W-DINITROBENZENE 

LT 

ARP.94^9B 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINTIROBENZENE 

LT 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINTTROTOHJENE 

LT 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TIUNITROTOLUENE 

LT 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINTTROTOLt)ENE 

LT 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

ARP.94-09B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

ARP-944)9B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

ARP.94-09B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRA 

LT 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrTRA 

LT 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

TETRYL 

1 

I 

LT 

ARP-944)9B 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4.6-TETRANITR0A 

LT 

ARP-94-09C 

EXCV 

cso 

135TNB 

U.3-TRINTTROBENZENE 

LT 

ARP.94^9C 

EXCV 

cso 

135TNB 

1A5-TR1NITROBENZENE 

LT 

ARP.94-09C 

EXCV 

cso 

13DNB 

l^DINTIROBENZENE 

LT 

1.14000000  pg^g 

1.28000000  pg/g 

2.11000000  pg/g 

0.92200000  pg/g 
0.50400000  pg/g 

2.00000000  pg/g 

2.50000000  pg'g 

2.00000000  pg/g 
2.00000000  pg/g 

1.14000000  pg/g 

1.28000000  pg/g 

2.11000000  pg/g 

0.92200000  pg/g 
0.92200000  pg/g 
0.50400000  pg/g 
0.50400000  pg/g 

2.00000000  pg/g 
2.00000000  pg/g 

2.50000000  pg/g 

2.50000000  pg/g 

2.00000000  pg/g 
2.00000000  pg/g 
2.00000000  pg/g 
2.00000000  pg/g 

1.14000000  pg/g 

1.14000000  pg/g 

1.28000000  pg/g 

1.28000000  pg/g 

2.11000000  pg/g 

2.11000000  pg/g 

0.92200000  pg/g 
0.92200000  pg/g 
0.50400000  pg/g 
0.50400000  pg/g 

2.00000000  pg/g 
2.00000000  pg/g 

2.50000000  pg/g 

2.50000000  pg/g 

2.00000000  pg/g 
2.00000000  pg/g 
2.00000000  pg/g 
2.00000000  pg/g 

1.14000000  pg/g 

1.14000000  pg/g 

1.28000000  pg/g 

1.28000000  pg/g 

2.11000000  pg/g 

2.11000000  pg/g 

0.92200000  pg/g 
0.92200000  pg/g 
0.50400000  pg/g 


3.0 

3.0 

3.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 


5.0 

0.5 

0.5 

D 

0.5 

0.5 

D 

0.5 

0.5 

D 

0.5 

0.5 

D 

0.5 

0.5 

D 

0.5 

0.5 

D 

0.5 

0.5 

D 

0,5 

0.5 

D 

0.5 

0.5 

D 

3.0 

3.0 

D 

3.0 

3.0 

D 

3.0 

3.0 

D 

3.0 

3.0 

D 

3.0 

3.0 

D 

3.0 

3.0 

D 

3.0 

3.0 

D 

3,0 

3.0 

D 

3.0 

3.0 

D 

5.0 

5.0 

D 

5.0 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Type  Type  Test  Name  Boal  Value  Meas  Depth  Code  Qua! 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ARP-94-09C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  pg^g 

5.0 

D 

ARP-94-09C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6.TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  pg/g 

5.0 

ARP-94-09C 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  pg/g 

5.0 

D 

ARP-94-09C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000  pg/g 

5.0 

ARP-94-09C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000  pg/g 

5.0 

D 

ARP-94-09C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  pg/g 

5.0 

ARP-9«9C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6.DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  pg/g 

5.0 

D 

ARP-94-09C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000  pg/g 

5.0 

ARP.9«9C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000  pg/g 

5.0 

D 

ARP-94-09C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  pg/g 

5.0 

ARP-94-09C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  pg/g 

5.0 

D 

ARP-94-09C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000  pg/g 

5.0 

ARP-94-09C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTIOMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000  pg/g 

5.0 

D 

ARP-94-09C 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000  pg/g 

5.0 

ARP-94^9C 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000  pg/g 

5.0 

D 

ARP-94-10A 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  pg/g 

0.5 

ARP-94-10A 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000  pg/g 

0,5 

ARP-94-10A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

ARP-94-10A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4.DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  pg/g 

0.5 

ARP-94-10A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

ARP.94-IOA 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

ARP-94-10A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  pg/g 

0.5 

ARP-94-10A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000  pg/g 

0,5 

ARP-94-10A 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6.TETRANITROA 

LT 

2.11000000  pg/g 

0.5 

ARP-94-10B 

EXCV 

cso 

135TNB 

1.3,5.TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  pg/g 

3.0 

ARP-94-10B 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  pg/g 

3.0 

ARP-94-10B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  pg/g 

3.0 

ARP-94-10B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4.DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  pg/g 

3.0 

ARP-94.IOB 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  pg/g 

3.0 

ARP-94-10B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000  pg/g 

3.0 

ARP-94-10B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  pg/g 

3.0 

ARP-94-10B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000  pg/g 

3.0 

ARP-94-10B 

EXCV 

cso 

TETRYL 

1 

1 

1 

LT 

2.11000000  pg/g 

3.0 

ARP-94-10C 

EXCV 

cso 

135TNB 

U,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  pg/g 

5.0 

ARP-94-10C 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DBSflTROBENZENE 

LT 

0.50400000  pg/g 

5.0 

ARP.94-IOC 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  pg/g 

5.0 

ARP-94.IOC 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000  pg/g 

5.0 

ARP-94-10C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6.DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  pg/g 

5.0 

ARP-94-10C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000  pg/g 

5.0 

ARP-94-10C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  pg/g 

5.0 

ARP-94-10C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000  pg/g 

5.0 

ARP-94.IOC 

EXCV 

cso 

TETRYL 

1 

1 

LT 

2.11000000  pg/g 

5.0 

AKP-94-11A 

EXCV 

cso 

135TNB 

l,3,5.TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  pg/g 

0.5 

ARP-94-11  A 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  pg/g 

0.5 

ARP-94-11  A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

ARP-94-11A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000  pg/g 

0,5 

ARP-94-11  A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

ARP-94-11  A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

ARP-94-11  A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  pg/g 

0.5 

ARP-94.11  A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000  pg/g 

0.5 

ARP-94-11  A 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000  pg/g 

0.5 

740 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 

Site  ID  Type  _ 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


Test  Name 


ARP-94-1  IB 
ARP-94-1  IB 
ARP-94-1  IB 
ARP-94-1  IB 
ARP-94-1  IB 
ARP-94-1  IB 
ARP-94-1  IB 


ARP-94-1  IB 

EXCV 

CSO 

ARP-94-1  IB 

EXCV 

CSO 

ARP-94-11C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-1 1C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-1 1C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-1 1C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-1 1C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-1 1C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-1 1C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-1 1C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-11C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-12A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-12A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-12A 

EXCV 

CSO 

ARP.94-12A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-12A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-12A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-12A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-12A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-12A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-12B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-12B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-12B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-12B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-12B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-12B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-12B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-12B 

EXCV 

CSO 

ARP.94-12B 

EXCV 

CSO 

ARP.94-12C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-12C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-12C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-12C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-12C 

EXCV 

CSO 

ARP.94-12C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-12C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-12C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-12C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13A 

EXCV 

CSO 

ARP.94-13A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13A 

EXCV 

CSO 

135TNB  U.5-TRINrrR0BENZENE  LI 

13DNB  U-DINITROBENZENE  LI 

246TNT  2,4.6-TRINrrROTOLUENE  LI 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE  LI 

26DNT  2.6-DINrrROTOLUENE  LI 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRA  U 

MB  NITROBENZENE  LI 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA  LI 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA  LI 

135TNB  lAS-TRINTTROBENZENE  LI 

13DNB  U-DINTTROBENZENE  LI 

246TNT  2.4,6-TRlNrrROTOLUENE  LI 

24DNT  2,4-DINrrROTOLLIENE  LI 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE  LI 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRA  LT 
NB  NITROBENZENE  LT 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINIIRA  LT 
TETRYL  N-METHYL-N2A6-TETRANTrROA  LT 
135TNB  lAS-TRINITROBENZENE  LT 

13DNB  l^-DINITROBENZENE  LT 

246TNT  2,4,6-TRlNTTROTOUJENE  LT 

24DNT  2.4-DINIIROTOLUENE  LT 

26DNT  2,6-DINIIROTOLUENE  LT 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRA  LT 
NB  NITROBENZENE  LT 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA  LT 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A  LT 

135TNB  U,5-TRINTTR0BENZENE  LT 

13DNB  U-DINITROBENZENE  LT 

246TNT  2,4,6-TRINirROTOLUENE  LT 

24DNT  2,4-DINTIROTOLUENE  LT 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE  LT 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRA  LT 
NB  NITROBENZENE  LT 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRA  LT 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA  LT 
135TNB  1A5-TRINITROBENZENE  LT 

13DNB  W-DINTIROBENZENE  LT 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE  LT 

24DNT  2,4-DINTTROTOLUENE  LT 

26DNT  2,6-DINirROTOLUENE  LT 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRA  LT 
NB  NITROBENZENE  LT 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINTrRA  LT 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANnROA  LT 
135TNB  U^TRINIIROBENZENE  LT 

13DNB  U-DINUROBENZENE  LT 

246TNT  2,4,6-TRlNnROTOLUENE  LT 

24DNT  2,4-DINTrROTOLUENE  LT 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE  LT 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRA  LT 


Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

LT 

0.92200000  ng/g 

3.0 

LT 

0.50400000  (ig/g 

3.0 

LT 

2.00000000  iigfg 

3.0 

LT 

2.50000000  }igfg 

3.0 

LT 

2.00000000  ng/g 

3.0 

LT 

2.00000000  itg/g 

3.0 

LT 

1.14000000  ne/g 

3.0 

LT 

1.28000000  ng/g 

3.0 

LT 

2.11000000  }ig/g 

3.0 

LT 

0.92200000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.50400000  ngfg 

5.0 

LT 

2.00000000 

5.0 

LT 

2.50000000  lig/g 

5.0 

LT 

2.00000000  )ig/g 

5.0 

LT 

2.00000000  iig/g 

5.0 

LT 

1.14000000  }igfg 

5.0 

LT 

1.28000000  ng/g 

5.0 

LT 

2.11000000  rig% 

5.0 

LT 

0.92200000  ^gi'g 

0.5 

LT 

0.50400000  nefg 

0.5 

LT 

2.00000000  iigfg 

0.5 

LT 

2.50000000  ng/g 

0.5 

LT 

2.00000000  ngfg 

0.5 

LT 

2.00000000  fig/g 

0.5 

LT 

1.14000000 

0.5 

LT 

1.28000000  ng/g 

0.5 

LT 

2.11000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.92200000  ^g^g 

3.0 

LT 

0.50400000  iig/g 

3.0 

LT 

2.00000000  ^g^g 

3.0 

LT 

2.50000000  iigfg 

3.0 

LT 

2.00000000  ^g^g 

3.0 

LT 

2.00000000  fig/g 

3.0 

LT 

1.14000000  iig/g 

3.0 

LT 

1.28000000  iigfg 

3.0 

LT 

2.11000000  iigfg 

3.0 

LT 

0.92200000  }igfg 

5.0 

LT 

0.50400000  ng/g 

5.0 

LT 

2.00000000  iig/g 

5.0 

LT 

2.50000000  ^g^g 

5.0 

LT 

2.00000000  Hg/g 

5.0 

LT 

2.00000000  ^g^g 

5.0 

LT 

1.14000000  ng/g 

5.0 

LT 

1.28000000  iig/g 

5.0 

LT 

2.11000000  iig/g 

5.0 

LT 

0.92200000  }ig/g 

0.5 

LT 

0.50400000  }ig/g 

0.5 

LT 

2.00000000  ng/g 

0.5 

LT 

2.50000000  \ig/g 

0.5 

LT 

2.00000000  }igfg 

0.5 

LT 

2.00000000  )ig/g 

0.5 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 


Site 

Type 


Media 

Type 


Test  Name 


Meas 

Bool 


Value 


Unit 

Meas 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


flag  Data 

Depft  Code  Onal 


ARP-94-13A 

ARP-94-13A 

ARP-94-13A 


EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 


ARP-94-13B 

EXCV  CSO 

ARP-94-13B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-I4A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ARP.94-14B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14C 

EXCV  ( 

CSO 

ARP-94-14C 

EXCV  CSO 

ARP-94-14C 

EXCV  CSO 

ARP-94-14C 

ARP.94-14C 

ARP-94-14C 

ARP-94-14C 

ARP.94-14C 

ARP-94-14C 

ARP.94-15A 

ARP-94-15A 

ARP-94-15A 


EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 


CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 

CSO 


26DNT 

HMX 

NB 

RDX 


26DNT 

HMX 

NB 

RDX 


NB  NITROBENZENE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRA 

TETRYL  N-METHYL.N2,4,6.TETRANITROA 
135TNB  1A5-TRINITROBENZENE 
13DNB  l^-DINTTROBENZENE 
246TNT  2,4,^TRINITR0T0LUENE 
24DNT  2,4-DDJrrROTOLUENE 
2.6-DINITROTOLUENE 
CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 
NITROBENZENE 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 
135TNB  1,3.5-TRINITROBENZENE 
13DNB  1,3-DINrrROBENZENE 
246TNT  2,4.6-TRINrrROTOLUENE 
24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

2.6- DINITROTOLUENE 
CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 
NITROBENZENE 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRA 
TETRYL  N-METHYL.N2.4.6.TETRANITROA 
135TNB  W.S-TRINITROBENZENE 
13DNB  I^-DINITROBENZENE 
246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 
24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

2.6- DINITROTOLUENE 
CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 
NITROBENZENE 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6.TETRANITROA 
135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 
13DNB  1,3-DINITROBENZENE 
246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 
24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

2.6- DINrrROTOLUENE 
CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 
NITROBENZENE 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRA 
TETRYL  N-METHYL.N2,4.6-TETRANITR0A 
135TNB  1,3,5-TRINrrROBENZENE 
13DNB  U-DINITROBENZENE 
246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE  ; 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE  ] 

2.6- DINITROTOLUENE  ] 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA  1 
NITROBENZENE  ] 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA  I 

TETRYL  N.METHYL.N2,4,6-TETRANITR0A  I 
135TNB  1,3,5-TRINrrROBENZENE  I 

13DNB  13-DINITROBENZENE  1 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE  1 


26DNT 

HMX 

NB 

RDX 


26DNT 

HMX 

NB 

RDX 


26DNT 

HMX 

NB 

RDX 


LT 

1.140Q0000  pg/g 

0.5 

.  LT 

1.28000000  pg/g 

0.5 

LT 

2.11000000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.92200000  ^g/g 

3.0 

LT 

0.50400000  yigfg 

3.0 

LT 

2.00000000  ^g/g 

3.0 

LT 

2.50000000  fig/g 

3.0 

LT 

2.00000000  ]iig(g 

3.0 

LT 

2.00000000  ^g^g 

3.0 

LT 

1.14000000  (tg^g 

3.0 

LT 

1.28000000  ^ig/g 

3.0 

LT 

2.11000000  pg/jg 

3.0 

LT 

0.92200000  pg^g 

5.0 

LT 

0.50400000  ng/g 

5.0 

LT 

2.00000000  fig/g 

5.0 

LT 

2.50000000  pg/'g 

5.0 

LT 

2.00000000  pg/g 

5.0 

LT 

2.00000000  fi^g 

5.0 

LT 

1.14000000  jiig/g 

5.0 

LT 

1.28000000  fig/g 

5.0 

LT 

2.11000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.92200000  |xg/g 

0.5 

LT 

0.50400000  ng/g 

0.5 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

LT 

2.50000000  fig/g 

0.5 

LT 

2.00000000  jiig/g 

0.5 

LT 

2.00000000  ngfg 

0.5 

LT 

1.14000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.28000000  pg^g 

0.5 

LT 

2.11000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.92200000  pg^g 

3.0 

LT 

0.50400000  pg^g 

3.0 

LT 

2.00000000  pg/g 

3.0 

LT 

2.50000000  pg/g 

3.0 

LT 

2.00000000  pg/g 

3.0 

LT 

2.00000000  pg/g 

3.0 

LT 

1.14000000  pg/g 

3.0 

LT 

1.28000000  pg/g 

3-0 

LT 

2.11000000  pg^g 

3.0 

LT 

0.92200000  pg/g 

5.0 

LT 

0.50400000  pg/g 

5.0 

LT 

2.00000000  pg/g 

5.0 

LT 

2.50000000  pg/g 

5.0 

LT 

2.00000000  pg/g 

5.0 

LT 

2.00000000  pg/g 

5.0 

LT 

1.14000000  pg/g 

5.0 

LT 

1.28000000  pg/g 

5.0 

.T 

2. 1 1 000000  pg/g 

5.0 

.T 

0.92200000  pg/g 

0.5 

T 

0.50400000  pg/g 

0.5 

.T 

2.00000000  pg/g 

0.5 
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AED  Test  Range  (SWMU40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 


Site  Media 

Type  Type 


Test  Name 


Meas 

Bool 


Value 


Unit 

Meas 


Flag  Data 

Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ARP-94-15A  EXCV  CSO 
ARP-94-15A  EXCV  CSO 


ARP-94-15A  EXCV  CSO 
AEP-94-15A  EXCV  CSO 
ARP.94.15A  EXCV  CSO 
ARP.94.15A  EXCV  CSO 


ARP.94.15B 

ARP.94.15B 


EXCV  CSO 
EXCV  CSO 


ARP.94-15B  EXCV  CSO 
ARP.94.15B  EXCV  CSO 


ARP.94.15B 

ARP-94.15B 


EXCV  CSO 
EXCV  CSO 


ARP.94.15B  EXCV  CSO 
ARP.94.15B  EXCV  CSO 


ARP.94.15B 

ARP.94.15C 


EXCV  CSO 
EXCV  CSO 


ARP.94.i5C  EXCV  CSO 
ARP.94.15C  EXCV  CSO 
ARP.94-15C  EXCV  CSO 
ARP-94-15C  EXCV  CSO 


ARP.94.i5C 

ARP.94.i5C 

ARP.94-15C 

ARP.94.i5C 


EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 


ARP.94.I6A  EXCV  CSO 
ARP.94.I6A  EXCV  CSO 
ARP.94.I6A  EXCV  CSO 
ARP.94.I6A  EXCV  CSO 
ARP.94.I6A  EXCV  CSO 
ARP.94.I6A  EXCV  CSO 
ARP.94.I6A  EXCV  CSO 
ARP.94.I6A  EXCV  CSO 
ARP.94.I6A  EXCV  CSO 

ARP.94.I6B  EXCV  CSO 
ARP.94.I6B  EXCV  CSO 
ARP.94.I6B  EXCV  CSO 
ARP.94.I6B  EXCV  CSO 
ARP.94.I6B  EXCV  CSO 
ARP.94.I6B  EXCV  CSO 
ARP.94-I6B  EXCV  CSO 
ARP.94.I6B  EXCV  CSO 
ARP.94.I6B  EXCV  CSO 

ARP.94.I6C  EXCV  CSO 
ARP.94.I6C  EXCV  CSO 
ARP.94.I6C  EXCV  CSO 
ARP-94.I6C  EXCV  CSO 
ARP.94-I6C  EXCV  CSO 
ARP.94.I6C  EXCV  CSO 
ARP.94.I6C  EXCV  CSO 
ARP.94.I6C  EXCV  CSO 
ARP.94.I6C  EXCV  CSO 


24DNT 

26DNT 

HMX 

MB 

RDX 

TETRYL 

135TNB 

13DNB 

246TNT 

24DNT 

26DNT 

HMX 

NB 

RDX 

TETRYL 

135TNB 

13DNB 

246TNT 

24DNT 

26DNT 

HMX 

NB 

RDX 

TETRYL 

135TNB 

13DNB 

246TNT 

24DNT 

26DNT 

HMX 

NB 

RDX 

TETRYL 

135TNB 

13DNB 

246TNT 

24DNT 

26DNT 

HMX 

NB 

RDX 

TETRYL 

135TNB 

13DNB 

246TNT 

24DNT 

26DNT 

HMX 

NB 

RDX 

TETRYL 


2,4.DINITROTOLUENE 

2,6.DINrrROTOLUENE 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

NITROBENZENE 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRA 

N.METHYL-N2,4.6-TETRANITR0A 

1A5-TRINITROBENZENE 

W-DINTTROBENZENE 

2.4.6- TRINITROTOLUENE 
2,4-DINnROTOLUENE 

2.6- DINnROTOLUENE 
CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 
NITROBENZENE 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANnROA 

lAS-TRINTTROBENZENE 

U-DINTTROBENZENE 

2.4.6- TRINrrROTOLUENE 
2,4-DINnROTOLUENE 

2.6- DINnROTOLUENE 
CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 
NITROBENZENE 

CYCLOTRIMETHYLENETRINnRA 

N-METHYL-N2,4,6.TETRANnROA 

lAS-TRINTlROBENZENE 

1.3- DINnROBENZENE 

2.4.6- TRINnROTOLUENE 

2.4- DINnROTOLUENE 

2.6- DINnROTOLUENE 
CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 
NITROBENZENE 

CYCLOTRIMETHYLENETRINnRA 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANnROA 

l,3>TRINnROBENZENE 

W-DINTIROBENZENE 

2.4.6- TRINnROTOLUENE 
2,4-DINnROTOLUENE 

2.6- DINnROTOLUENE 
CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 
NITROBENZENE 

CYCLOTRIMETHYLENETRINnRA 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANnROA 

1.3.5- TRINnROBENZENE 
U-DINTIROBENZENE 

2.4.6- TRINnROTOLUENE 
2,4-DINnROTOLUENE 

2.6- DINnROTOLUENE 
CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 
NITROBENZENE 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTIRA 

N-METHYL-N2,4,6.TETRANnROA 


LT 

2.50000000 

0.5 

LT 

2.00000000 

0.5 

L  LT 

2.00000000  jig^g 

0.5 

LT 

1.14000000 

0.5 

LT 

1.28000000  ^g^g 

0.5 

LT 

2.11000000  ns^g 

0.5 

LT 

0.92200000  jxg^g 

3.0 

LT 

0.50400000  fig^g 

3.0 

LT 

2.00000000  fig^g 

3.0 

LT 

2.50000000  Mg^g 

3.0 

LT 

2.00000000  fig/g 

3.0 

LT 

2.00000000  fig/g 

3.0 

LT 

1.14000000  ^g^g 

3.0 

LT 

1.28000000  Mg^g 

3.0 

LT 

2.11000000  ^g^g 

3.0 

LT 

0.92200000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.50400000  ^g/g 

5.0 

LT 

2.00000000  ^g(g 

5.0 

LT 

2.50000000  |ig^g 

5.0 

LT 

2.00000000  fig^g 

5.0 

LT 

2.00000000  i;ig/g 

5.0 

LT 

1.14000000  fig/g 

5.0 

LT 

1.28000000  jig/'g 

5.0 

LT 

2.11000000  fig^g 

5.0 

LT 

0.92200000  ng^g 

0.5  7 

LT 

0.50400000  ^g/g 

0.5 

LT 

2.00000000  fig^g 

0.5 

LT 

2.50000000  jug/^g 

0.5 

LT 

2.00000000  iig/g 

0.5 

LT 

2.00000000  Jig/g 

0.5 

LT 

1.14000000  Mg^g 

0.5 

LT 

1.28000000  fig/'g 

0.5 

LT 

2.11000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.92200000  fig^g 

3.0  7 

LT 

0.50400000  jig^g 

3.0 

LT 

2.00000000  iig% 

3.0 

LT 

2.50000000  ng/g 

3.0 

LT 

2.00000000  ng/g 

3.0 

LT 

2.00000000  ^g/g 

3.0 

LT 

1.14000000  ng/g 

3.0 

LT 

1,28000000  ng^g 

3.0 

LT 

2.11000000  ^g/g 

3.0 

LT 

0.92200000  jig^g 

5.0  7 

LT 

0.50400000  ^g/g 

5.0 

LT 

2.00000000  ^ig^g 

5.0 

LT 

2.50000000  ^g^g 

5.0 

LT 

2.00000000  iig^g 

5.0 

LT 

2.00000000  ^g/g 

5.0 

LT 

1.14000000  ng/'g 

5.0 

LT 

1.28000000  ng^g 

5.0 

LT 

2.11000000  jig^g 

5.0 
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Site  Media 
Type  Type 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Test  Name 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


Meas  Uijt 

Bool  Value  Meas 


ARP-94-17A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-17A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-17A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-17A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-17A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-17A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-17A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-17A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-17A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-17B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-17B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-17B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-17B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-17B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-17B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-17B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-17B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-17B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-17C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-17C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-17C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-17C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-17C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-17C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-17C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-17C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-17C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-IgA  EXCV  CSO 
ARP.94-I8A  EXCV  CSO 
ARP-94-18A  EXCV  CSO 
ARP-94-18A  EXCV  CSO 


ARP-94-18B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18C 

EXCV 

CSO 

ARP*94-18C 

EXCV 

CSO 

ARP.94.I8C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18C 

EXCV 

CSO 

135TNB  W,5-TRINrrROBENZENE  LI 

13DNB  1,3-DINrrROBENZENE  LI 

246mr  2,4,6-TRINrrROTOLUENE  LT 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE  LT 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE  LT 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRA  LT 
NB  NITROBENZENE  LT 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRlNrrRA  LT 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA  LT 
135TNB  1A5-TRINITROBENZENE  LT 

13DNB  U-DINTTROBENZENE  LT 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE  LT 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE  LT 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE  LT 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRA  LT 
NB  NITROBENZENE  LT 

RDX  CYCLOTRIMEIHYLENEHUNTTRA  LT 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A  LT 
135TNB  1,3,5-TRlNITROBENZENE  LT 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE  LT 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE  LT 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE  LT 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE  LT 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRA  LT 

NB  NITROBENZENE 
RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA  LT 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A  LT 

135TNB  1A5-TR1NITROBENZENE  LT 

13DNB  13-DINITROBENZENE  LT 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE  LT 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE  LT 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE  LT 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRA  LT 


26DNT 

HMX 

NB 

RDX 


1.28000000  pg/g 
2.11000000  pg/g 

0.92200000  pg/g 
0.50400000  pg/g 
2.00000000 
2.50000000  pg/g 

2.00000000  iig/g 
2.00000000  pg/g 

1.14000000  pg/g 

1.28000000  pg/g 


26DNT 

HMX 

NB 

RDX 


NB  NITROBENZENE  L 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA  L' 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A  L' 
135TNB  13,5-TRlNrrROBENZENE  LI 

13DNB  13-DINrrROBENZENE  LI 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE  LI 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE  LT 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE  LT 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRA  LT 
NB  NITROBENZENE  Lj 

CYCLOTRIMETHYLENETRlNrrRA  LT 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA  LT 
135TNB  133-TRINITROBENZENE  LT 

13DNB  13-DINITROBENZENE  LT 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE  LT 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE  LT 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE  LT 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRA  LT 


Flag  Data 

Code  Onal 


LT 

0.92200000  jig/g 

0.5 

LT 

0.50400000  figfg 

0.5 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

LT 

2.50000000  pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.14000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.28000000  pg/g 

0.5 

LT 

2.11000000  pg^g 

0.5 

LT 

0.92200000  pg/g 

3.0 

LT 

0.50400000  pg/g 

3.0 

LT 

2.00000000  pg/g 

3.0 

LT 

2.50000000  pg/g 

3.0 

LT 

2.00000000  pg/g 

3.0 

LT 

2.00000000  pg/g 

3.0 

LT 

1.14000000  pg/g 

3.0 

LT 

2.11000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.92200000  pg/g 

0.5 

LT 

0.50400000  pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

LT 

2.50000000  pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.14000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.28000000  pg/g 

0.5 

LT 

2.11000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.92200000  pg/g 

3.0 

LT 

0.50400000  pg/g 

3.0 

LT 

2.00000000  pg/g 

3.0 

LT 

2.50000000  pg/g 

3.0 

LT 

2.00000000  pg/g 

3.0 

2.00000000  pg/g 

1.14000000  pg/g 

1.28000000  pg/g 
2.11000000  pg/g 

0.92200000  pg/g 
0.50400000  pg/g 

2.00000000  p^g 

2.50000000  pg/g 

2.00000000  pg/g 
2.00000000  pg/g 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II  PI  Data 


SitelD 


Site  Media 
Type  Type 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


Test  Name 


ARP-94-I8C 

EXCV 

CSO 

ARP.94-I8C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-I8C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-I9A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19A 

EXCV 

CSO 

ARP.94-19A 

EXCV 

CSO 

ARP-94.19A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19A 

EXCV 

CSO 

ARP.94-19A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-I9B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-I9B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-I9B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-I9B 

EXCV 

CSO 

ARR-94-I9B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19C 

ARP-94-19C 

ARP-94-19C 

ARP-94-19C 

ASP-94-19C 

ARP-94-19C 

ARP.94-19C 

ARP-94-I9C 

ARP.94-19C 

ARP.94-2OA 

ARP-94-20A 

ARP-94-20A 

ARP-94.2OA 

ARP-94-20A 

ARP-94-20A 

ARP-94-20A 

ARP-94-20A 

ARP-94-20A 

ARP-94-20B 

ARP-94-20B 

ARP-94-20B 

ARP-94-20B 

ARP-94-20B 

ARP-94-20B 

ARP-94-20B 

ASP-94-20B 

ARP.94-2OB 

ARP-94-20C 

ARP-94-20C 

AEP-94-20C 


EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 


NB  NITROBENZENE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRA 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 
135TNB  lAS-TRINTTROBENZENE 
13DNB  13-DINITROBENZENE 
246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 
24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 
26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 
HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 
NB  NITROBENZENE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 
135TNB  13,5-TRINrrROBENZENE 
I3DNB  13-DINITROBENZENE 
246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 
24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 
26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 
HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 
NB  NITROBENZENE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINmiA 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6.TETRANITROA 
135TNB  13.5-TRINITROBENZENE 
13DNB  13-DINITROBENZENE 


EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4.DINrrRC)TOLUENE 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

EXCV 

CSO 

NB 

nitrobenzene 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHyL-N2,4,5-TETRANITROA 

EXCV 

CSO 

135TNB 

13,5-TRINrrROBENZENE 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRA 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

EXCV 

CSO 

135TNB 

13,5-TRINrTROBENZENE 

CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV 
EXCV 
EXCV 


CSO 

CSO 

CSO 


13DNB  13-DINrrROBENZENE 
246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 
24DNT  2,4-DINTrROTOLUENE 
26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 
HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 
NB  NITROBENZENE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 
135TNB  133-TRINTrROBENZENE 
13DNB  13-DINnROBENZENE 
246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 


Meas  Unit 

Bool  Value  Meas 

Flag  Data 

Depth  Code  Onni 

LT 

1.14000000  fig/g 

5.0 

L  LT 

1.28000000  |ig/g 

5.0 

LT 

2.11000000 

5.0 

LT 

0.92200000  pg/g 

0.5  7  j 

LT 

0.50400000  fig/g 

0.5 

LT 

2.00000000  jig/g 

0.5 

LT 

2.S0000000  (ig/g 

0.5 

LT 

2.00000000  fig/g 

0.5 

.  LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.14000000  pg^g 

0.5 

LT 

1.28000000  p^g 

0.5 

LT 

2.11000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.92200000  pg^g 

3.0  7  J 

LT 

0.50400000  (ig/g 

3.0 

LT 

2.00000000  pg/g 

3.0 

LT 

2.50000000  pg^g 

3.0 

LT 

2.00000000  pg/g 

3.0 

LT 

2.00000000  ng/g 

3.0 

LT 

1.14000000  ng/g 

3.0 

LT 

1.28000000  ^g/g 

3.0 

LT 

2. 1 1000000  ^g^g 

3.0 

LT 

0,92200000  ng/g 

5.0  7  J 

LT 

0.50400000  fig/g 

5.0 

LT 

2.00000000  pg/g 

5.0 

LT 

2.50000000  fig/g 

5.0 

LT 

2.00000000  }ig/g 

5.0 

LT 

2.00000000  pig/g 

5.0 

LT 

1.14000000  pig/g 

5.0 

LT 

1.28000000  pLg/g 

5.0 

LT 

2.11000000  ngfg 

5.0 

LT 

0.92200000  pLg/g 

0.5  7  J 

LT 

0.50400000  pig/g 

0.5 

LT 

2.00000000  pig/g 

0.5 

LT 

2.50000000  pt^g/g 

0.5 

LT 

2.00000000  iLg/g 

0.5 

LT 

2.00000000  pig/g 

0.5 

LT 

1.14000000  pig/g 

0.5 

LT 

1 .28000000  |x^g 

0.5 

LT 

2.11000000  pig/g 

0.5 

LT 

0.92200000  pig/g 

3.0  7  J 

LT 

0.50400000  pig/g 

3.0 

LT 

2.00000000  pig/g 

3.0 

LT 

2.50000000  pig/g 

3.0 

LT 

2.00000000  pig/g 

3.0 

LT 

2.00000000  pig/g 

3.0 

LT 

1.14000000  pig/g 

3.0 

LT 

1.28000000  Pig/g 

3.0 

LT 

2.11000000  ^g^g 

3.0 

LT 

0.92200000  }Lg/g 

5.0  7  J 

LT 

0.50400000  pig/g 

5.0 

LT 

2.00000000  pig/g 

5.0 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  11 RI  Data 


Site  Media 

Site  ID _ Type  Type _ 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


Test  Name 


ARP-94-20C 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOHJENE 

LT 

ARP-94-20C 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

ARP-94-20C 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

ARP.94-20C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

ARP-94.20C 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRA 

LT 

ARP-94-20C 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

ARP-94.21A 

EXCV 

CSO 

135TNE 

1  U,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

ARP-94-21A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

ARP-94-21A 

EXCV 

CSO 

246TNT 

■  2,4,6-TRINrrROTDLUENE 

LT 

ARP-94-21A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

ARP-94-21  A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINTrROTOLOENE 

LT 

ARP-94-21A 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

ARP-94-21A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

ARP-94-21A 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

ARP-94-21A 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

AKP-94-21B 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1A5-TRINITROBENZENE 

LT 

ARP-94-21B 

EXCV 

CSO 

13DNB 

W-DDSHTROBENZENE 

LT 

ARP-94-21B 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINTrROTOLUENE 

LT 

ARP-94-21B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

ARP-94-2  IB 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

ARP-94-21B 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

ARP-94-21B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

ARP-94-21B 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

ARP-94-21B 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

ARP-94-21C 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

ARP-94-21C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

ARP-94-21C 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2.4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

ARP-94-21C 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

ARP-94-21C 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2.6-DINrrROTOLUENE 

LT 

ARP-94-21C 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETEmA 

LT 

ARP-94-21C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

ARP-94-21C 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINriRA 

LT 

ARP-94-21C 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

1 

1 

LT 

ARP-94-22A 

EXCV 

CSO 

135TNB 

U.5-TRINriROBENZENE 

LT 

ARP-94-22A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

U-dinitrobenzene 

LT 

ARP-94-22A 

EXCV 

CSO 

246Tisrr 

2,4.6-TRINITROTOLUENE 

LT 

ARP-94-22A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

ARP-94-22A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINTrROTOLUENE 

LT 

ARP-94-22A 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

ARP-94.22A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

ARP-94-22A 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINnRA 

LT 

ARP.94-22A 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

1 

1 

1 

LT 

ARP-94-22B 

EXCV 

CSO 

135TNB 

U,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

ARP-94-22B 

EXCV 

CSO 

13DNB 

U-DINlTROBENZENE 

LT 

ARP-94-22B 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

LT 

ARP-94-22B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

ARP-94-22B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

ARP-94-22B 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

ARP-94.22B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

ARP-94-22B 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTrRA 

LT 

ARP-94-22B 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6.TETRANITROA 

LT 

Meas  Unit 

Bool  Value  Meas 


2.50000000 
2.00000000 
2.00000000  pg/g 

1.14000000  pg^g 

1.28000000  pg^g 

2.11000000  pg/g 

0.92200000  pg/g 
0.50400000  pg/g 

2.00000000  pg/g 

2.50000000  pg^g 

2.00000000  pg^g 
2.00000000  pg/g 

1.14000000  pg/g 

1.28000000  pg^g 

2.11000000  pg/g 

0.92200000  pg/g 
0.50400000  pg/g 

2.00000000  pg/g 

2.50000000  pg/g 

2.00000000  pg/g 
2.00000000  pg/g 

1.14000000  pg/g 

1.28000000  pg/g 

2.11000000  pg/g 

0.92200000  pg^g 
0.50400000  pg/g 

2.00000000  pg/g 

2.50000000  pg/g 

2.00000000  pg^g 
2.00000000  pg/g 

1.14000000  pg/g 

1.28000000  pg/g 

2.11000000  pg/g 

0.92200000  pg/g 
0.50400000  pg^g 

2.00000000  pg/g 

2.50000000  pg/g 

2.00000000  pg/g 
2.00000000  pg/g 

1.14000000  pg/g 

1.28000000  pg/g 

2.11000000  pg/g 

0.92200000  pg/g 
0.50400000  pg/g 

2.00000000  pg/g 

2.50000000  pg/g 

2.00000000  pg/g 
2.00000000  pg/g 

1.14000000  pg/g 

1.28000000  pg/g 

2.11000000  pg/g 


Flag  Data 

Depth  Code  Qnal 
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Illinois 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II  HI  Data 


SHelD 


Site  Media 
Type  Type 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


Test  Name 


Meas 

Bool  Value 


Unit 

Meas 


ARP-94-22C 

EXCV 

CSO 

135TNB 

lAS-TRINTTROBENZENE 

ARP-94-22C 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ARP-94-22C 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2.4,6-TRINITROTOLUENE 

ARP-94-22C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOHJENE 

ARP-94-22C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

ARP-94-22C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

ARP-94-22C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

ARP-94-22C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRlMETHYLENETRINrrRA 

ARP-94-22C 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

ARP-94-23A 

EXCV 

cso 

135TNB 

13.5-TRINrrROBENZENE 

ARP.94-23A 

EXCV 

cso 

13DNB 

i^-dinttrobenzene 

ARP-94-23A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2.4,6-TRiNrrROTOLUENE 

ARP-94-23A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOHJENE 

ARP-94-23A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

ARP-94-23A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

ARP-94-23A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

ARP-94-23A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTrRA 

ARI‘-94-23A 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 

ARP-94-23B 

EXCV 

cso 

135TNB 

W,5-TRINTTR0BENZENE 

ARP-94-23B 

EXCV 

cso 

13DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

ARP-94-23B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2.4,6-TRINTTROTOLUENE 

ARP-94-23B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DDinROTOLUENE 

ARP-94-23B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DlNnROTOLUENE 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 


ARP-94-23B 

ARP-94-23B 

ARP-94-23B 

ARP-94-23B 

ARP-94-23C 

ARP-94-23C 

ARP-94-23C 

ARP-94-23C 

ARP-94-23C 

ARP-94-23C 

ARP-94-23C 

ARP-94-23C 

ARP.94-23C 

ARP-94-24A 

ARP-94-24A 

ARP.94-24A 

ARP.94-24A 

ARP-94-24A 

ARP.94-24A 

ARP-94-24A 

ARP.94-24A 

ARP.94-24A 

ARP-94-24B 

ARP-94-24B 

ARP-94-24B 

ARP-94-24B 

ARP-94-24B 

ARP-94-24B 


EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINirRA 

LT 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

EXCV 

CSO 

135TNB 

lA5-TR]NirROBENZENE 

LT 

EXCV 

cso 

13DNB 

l^DINTTROBENZENE 

LT 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINTrROTOLUENE 

LT 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINirROTOLUENE 

LT 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRA 

LT 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANTIR0A 

LT 

EXCV 

cso 

135TNB 

1A5-TRINTTROBENZENE 

LT 

EXCV 

cso 

13DNB 

i^-dinttrobenzene 

LT 

EXCV 

cso 

246TNT 

2.4,6-TRINTrROTOLUENE 

LT 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLlJENE 

LT 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRlMETHYLENETRINrrRA 

LT 

EXCV 

cso 

TETRYL  N.METHYL.N2.4,6.TETRANITR0A 

LT 

EXCV 

cso 

135TNB 

lAS-TRINITROBENZENE 

LT 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINrTROBENZENE 

LT 

EXCV 

cso 

246TNT 

2.4,6-TRINrTROTOLUENE 

LT 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DlNITROTOLUENE 

LT 

EXCV 

cso 

26DNT 

2.6-DINrTROTOLUENE 

LT 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

0.92200000  ng/g 
0.50400000 

2.00000000  jig^g 

2.50000000  ng/^g 

2.00000000  ng^g 
2.00000000  jig/g 

1.14000000  >ig/^g 

1.28000000  fig^g 
2.11000000  ng^g 

0.92200000  |ig^g 
0.50400000  ^ig^g 

2.00000000  ng/^g 

2.50000000  ng/g 

2.00000000  ^g/g 
2.00000000  ^g^g 

1.14000000  ^g^g 

1.28000000  fig/g 
2.11000000  fig^g 

0.92200000  jig^g 
0.50400000  fig^g 

2.00000000  gg/^g 

2.50000000  gg^g 

2.00000000  gg^g 
2.00000000  gg/g 

1.14000000  gg'g 

1.28000000  gg^g 
2.11000000  gg/g 

0.92200000  gg/g 
0.50400000  gg/g 

2.00000000  gg/g 

2.50000000  gg/g 

2.00000000  gg/g 
2.00000000  gg/g 

1.14000000  gg/g 

1.28000000  gg/g 
2.11000000  gg/g 

0.92200000  gg/g 
0.50400000  gg/g 

2.00000000  gg/g 

2.50000000  gg/g 

2.00000000  gg/g 
2.00000000  gg/g 

1.14000000  gg/g 

1.28000000  gg/g 
2.11000000  gg/g 

0.92200000  gg/g 
0.50400000  gg^g 

2.00000000  gg^g 

2.50000000  gg/g 

2.00000000  gg/g 

2.00000000  gg/g 


Flag  Data 

Depth  Code  Onal 


5.0 

L 

JNR 

5.0 

L 

JNR 

5.0 

L 

JNR 

5.0 

L 

JNR 

5.0 

L 

JNR 

5.0 

L 

JNR 

5.0 

L 

JNR 

5.0 

L 

JNR 

5.0 

L 

JNR 

0.5 

L 

JNR 

0.5 

L 

JNR 

0.5 

L 

JNR 

0.5 

L 

JNR 

0.5 

L 

JNR 

0.5 

L 

JNR 

0.5 

L 

JNR 

0.5 

L 

JNR 

0.5 

L 

JNR 

3.0 

L 

JNR 

3.0 

L 

JNR 

3.0 

L 

JNR 

3.0 

L 

JNR 

3.0 

L 

JNR 

3.0 

L 

JNR 

3.0 

L 

JNR 

3.0 

L 

JNR 

3.0 

L 

JNR 

5.0 

L 

JNR 

5.0 

L 

JNR 

5.0 

L 

JNR 

5.0 

L 

JNR 

5.0 

L 

JNR 

5.0 

L 

JNR 

5.0 

L 

JNR 

5.0 

L 

JNR 

5,0 

L 

JNR 

0.5 

L 

JNR 

0.5 

L 

JNR 

0.5  L  JNR 

0.5  L  JNR 

0.5  L  JNR 

0.5  L  JNR 

0.5  L  JNR 

0.5  L  JNR 

0.5  L  JNR 

3.0  L  JNR 

3.0  L  JNR 

3.0  L  JNR 

3.0  L  JNR 

3.0  L  JNR 

3.0  L  JNR 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Deiitli 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ARP.94-24B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  fig/g 

3.0 

L 

ARP-94-24B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRA 

LT 

1.28000000 

3.0 

L 

ARP.94-24B 

EXCV 

cso 

TETRYL  N.METHYL-N2A6.TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

3.0 

L 

ARP-94-24C 

EXCV 

cso 

135TNB 

1^,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

5.0 

L 

ARP-94-24C 

EXCV 

cso 

13DNB 

l,3.DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000  ^g/g 

5.0 

L 

ARP-94-24C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,^TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000  fig^g 

5.0 

L 

ARP-94-24C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000  fig/g 

5.0 

L 

ARP-94-24C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g 

5.0 

L 

ARP-94-24C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000  ^g^g 

5.0 

L 

ARP-94-24C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

5.0 

L 

ARP-94-24C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINirRA 

LT 

1.28000000  ^g/g 

5.0 

L 

ARP.94.24C 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000  ^g^g 

5.0 

L 

ARP-94-25A 

EXCV 

cso 

135TNB 

U,5.trinttrobenzene 

LT 

0.92200000  jig/g 

0.5 

L 

ARP-94-25A 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000  Mg^g 

0.5 

L 

ARP-94-25A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINrTROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g 

0.5 

L 

ARP.94.25A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  lig^g 

0.5 

L 

ARP.94-25A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  jig^g 

0.5 

L 

ARP.94.25A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000  ng/g 

0.5 

L 

ARP-94-25A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  jig/g 

0.5 

L 

ARP-94.25A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRA 

LT 

1.28000000  fig/g 

0.5 

L 

ARP-94-25A 

EXCV 

cso 

TETRYL 

1 

1 

LT 

2.11000000  fig/g 

0.5 

L 

ARP-94-25B 

EXCV 

cso 

135TNB 

U,5-TRINrTROBENZENE 

LT 

0.92200000  ng^g 

4.0 

L 

ARP-94-25B 

EXCV 

cso 

13DNB 

l^-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000  ng/g 

4.0 

L 

ARP.94-25B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLlJENE 

LT 

2.00000000  ng^g 

4.0 

L 

ARP-94-25B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4.DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000  jig'g 

4.0 

L 

ARP-94-25B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g 

4.0 

L 

ARP-94-25B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000  ng/g 

4.0 

L 

ARP-94-25B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  ng/g 

4.0 

L 

ARP.94-25B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCIDTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1,28000000  fig^g 

4.0 

L 

ARP.94.25B 

EXCV 

cso 

TETRYL  N.METHYL.N2A^TETRANITR0A 

LT 

2.11000000  Hg/g 

4.0 

L 

ARP-94-25C 

EXCV 

cso 

135TNB 

l,3,5.TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  Mg^g 

7.0 

L 

ARP.94-25C 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  fig^g 

7.0 

L 

ARP-94-25C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINIIROTOLUENE 

LT 

2.00000000  Mg^g 

7.0 

L 

ARP-94-25C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.50000000  Mg/g 

7.0 

L 

ARP-94-25C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  fig^g 

7.0 

L 

ARP-94.25C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000  |Ag/g 

7.0 

L 

ARP-94-25C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  ng/g 

7.0 

L 

ARP-94-25C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINirRA 

LT 

1.28000000  jig^g 

7.0 

L 

ARP-94-25C 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000  fig^g 

7.0 

L 

ARP.94.26A 

EXCV 

cso 

135TNB 

13,5-TRINirROBENZENE 

LT 

0.92200000  ng/g 

0.5 

ARP-94.26A 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  Hg^g 

0.5 

ARP-94-26A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000  Mg^g 

0.5 

ARP.94-26A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000  ng^g 

0.5 

ARP-94.26A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000  jig^g 

0.5 

ARP.94-26A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000  ng^g 

0.5 

ARP-94-26A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  fig/g 

0.5 

ARP-94.26A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINirRA 

LT 

1.28000000  fig/g 

0.5 

ARP-94.26A 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6.TETRANrrROA 

LT 

2.11000000  jAg/g 

0.5 

ARP-94.26B 

EXCV 

cso 

135TNB 

1.3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000  ng/g 

3.0 

ARP-94.26B 

EXCV 

cso 

13DNB 

l^-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  Mg^g 

3.0 

ARP-94.26B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000  jig/g 

3.0 

Data 

Qnal 
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IlllllllllllllSIllillllilllllllllllllgl 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


SHe  Media 

Site  ro  Type  Type _ 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


Test  Name 


Meas 

Bool  Value 


Unit 

Meas  Den 


Flas  Data 

Code  Qoal 


ARP-94-26B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-26B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-26B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-26B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-26B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-26B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-26C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-26C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-26C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-26C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-26C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-26C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-26C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-26C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-26C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-27A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-27A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-27A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-27A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-27A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-27A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-27A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-27A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-27A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-27B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-27B 

EXCV 

CSO 

AKP-94-27B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-27B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-27B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-27B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-27B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-27B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-27B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-27C 

EXCV 

CSO 

ARP.94-27C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-27C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-27C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-27C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-27C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-27C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-27C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-27C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-28A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-28A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-28A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-28A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-28A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-28A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-28A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-28A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-28A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

26DNT 

HMX 

NB 

RDX 

TETRYL 

135TNB 

13DNB 

246TNT 

24DNT 

26DNT 

HMX 

NB 

RDX 

TETRYL 

135TNB 

13DNB 

246TNT 

24DNT 

26DNT 

HMX 

NB 

RDX 

TETRYL 

135TNB 

13DNB 

246TNT 

24DNT 

26DNT 

HMX 

NB 

RDX 

TETRYL 

135TNB 
13DNB 
246TNT 
24DNT 
26DNT 
HMX  ( 
NB  ] 
RDX  ( 
TETRYL  3 

135TNB  ] 
13DNB  ] 
246TNT  : 
24DNT  2 
26DNT  2 
HMX  < 
NB  I 
RDX  C 
TETRYL  > 


2,4-DINITROTOLUENE 

2,6-DINITROTOLUENE 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

NITROBENZENE 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 
L  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 
\  1,3,5-TRINrrROBENZENE 
l^-DINTTROBENZENE 
*  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

2,4-DINITROTOLUENE 

2,6-DINITROTOLUENE 
CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 
NITROBENZENE 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 
.  N-METHYL-N2,4,6.TETRANrrROA 

1.3.5- TRINrrROBENZENE 
U-DINTTROBENZENE 

2.4.6- TRINITROTOLUENE 

2,4-DINITROTOLUENE 

2.6- DINITROTOLUENE 
CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 
NITROBENZENE 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 
,  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

1.3.5- TRINITROBENZENE 
13-DINITROBENZENE 

2.4.6- TRINITROTOLUENE 

2,4-DINITROTOLUENE 

2.6- DINITROTOLUENE 
CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 
NITROBENZENE 

CYCLOTRIMETHiLENETRINITRA 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

1.3.5- TRINrrROBENZENE 

1.3- DINITROBENZENE 

2.4.6- TRINITROTOLUENE 

2.4- DINITROTOLUENE 

2.6- DINITROTOLUENE 
CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 
NITROBENZENE 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

13>TRINITR0BENZENE 

U-DINITROBENZENE 

2.4.6- TRINITROTOLUENE 

2,4-DINITROTOLUENE 

2.6- DINITROTOLUENE 
CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 
NITROBENZENE 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRA 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 


LT 

2.50000000  |ig/g 

3.0 

LT 

2.00000000  fig/g 

3.0 

LT 

2.00000000  iig/g 

3.0 

LT 

1.14000000  ftg/g 

3.0 

LT 

1.28000000  lig/g 

3.0 

LT 

2.11000000  ngfg 

3.0 

LT 

0.92200000  Mg/g 

5.0 

LT 

0.50400000  \ig/g 

5.0 

LT 

2.00000000  ng^g 

5.0 

LT 

2.50000000  ^g'g 

5.0 

LT 

2.00000000  fig/g 

5.0 

LT 

2.00000000 

5.0 

LT 

1.14000000  tigfS 

5.0 

LT 

1.28000000  ^g/g 

5.0 

LT 

2.11000000  figfg 

5.0 

LT 

0.92200000  ^g^g 

0.5 

LT 

0.50400000  tigfg 

0.5 

LT 

2.00000000  ngfg 

0.5 

LT 

2.50000000  fig/g 

0.5 

LT 

2.00000000  }ig/g 

0.5 

LT 

2.00000000  ns/s 

0.5 

LT 

1.14000000  fig/g 

0.5 

LT 

1.28000000  ^g/g 

0.5 

LT 

2.11000000  |ig/g 

0.5 

LT 

0.92200000  (ig/g 

3.0 

LT 

0.50400000  tigfg 

3.0 

LT 

2.00000000  fig/g 

3.0 

LT 

2.50000000  ^g/g 

3.0 

LT 

2.00000000  fig^g 

3.0 

LT 

2.00000000  |ig/g 

3.0 

LT 

1.14000000  fig/g 

3.0 

LT 

1.28000000  ixg/g 

3.0 

LT 

2.11000000  fig/e 

3.0 

LT 

0.92200000  ng/g 

5,0 

LT 

0.50400000  fi^g 

5.0 

LT 

2.00000000  ng/g 

5.0 

LT 

2.50000000  iig/g 

5.0 

LT 

2.00000000  n^g 

5.0 

LT 

2.00000000  MS'g 

5.0 

LT 

1.14000000  iigfg 

5.0 

LT 

1.28000000  ng/g 

5.0 

LT 

2.11000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.92200000  tig/g 

0.5 

LT 

0.50400000  iigfg 

0.5 

LT 

2.00000000  tigfg 

0.5 

LT 

2.50000000  ng/g 

0.5 

LT 

2.00000000  ng/g 

0.5 

LT 

2.00000000  iig/g 

0.5 

LT 

1.14000000  ng/g 

0.5 

LT 

1.28000000  iig/g 

0.5 

LT 

2.11000000  )tg/g 

0.5 

749 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Vidoe 

Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

AKP-94-28B 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-28B 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-28B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4.6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Pg'g 

3.0 

ARP-94-28B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

iiS/& 

3.0 

ARP-94-28B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Pg/g 

3.0 

ARP-94-28B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg'g 

3.0 

ARP-94-28B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-28B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-28B 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

3.0 

AIIP-94-28C 

EXCV 

cso 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-28C 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Pg'g 

5.0 

ARP-94.28C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Pg/g 

5.0 

ARP-94-28C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-28C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-28C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Pg'g 

5.0 

ARP-94.28C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg'g 

5.0 

ARP-94.28C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-28C 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYI^N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Pg'g 

0.5 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

135TNB 

13,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

V'^S 

0.5 

D7 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

13DNB 

u-dinttrobenzene 

LT 

0.50400000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINlTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

0.5 

D 

ARP-94.29A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ARP.94-29A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

D 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

ARP.94-29A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

D 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCIX)TRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

D 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

D 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

135TNB 

U,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

3.0 

D7 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

3-0 

ARP.94-29B 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6.TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

3.0 

ARP-.94-29B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP-9«9B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINTrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

3.0 

ARP.94-29B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

3.0 

ARP.94-29B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

3-0 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

3.0 

D 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Fia; 

Code 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANTrROA 

LT 

2.11000000  aeJz 

3.0 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

TETRVX  N-METHYL-N2,4,6-TETRAN]TR0A 

LT 

2.11000000  ng/g 

3.0 

D 

ARP-94-29C 

EXCV 

cso 

135TNB 

1  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  ng/g 

5.0 

ARP-94-29C 

EXCV 

cso 

135TNB 

1  1A5-TR1NITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

5.0 

D7 

ARP-94-29C 

EXCV 

cso 

13DNB 

i^-dinitrobenzene 

LT 

0.50400000  aeJz 

5.0 

ARP-94-29C 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINnROBENZENE 

LT 

0.50400000  ua/e 

5.0 

D 

ARP-94-29C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-trinitrotoluene 

LT 

2.00000000  (ig/g 

5.0 

ARP-94.29C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ua/e 

5.0 

D 

ARP-94-29C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  ue/e 

5.0 

ARP-94.29C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  |ig/g 

5.0 

D 

ARP-94.29C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ^g/g 

5.0 

ARP.94-29C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

5.0 

D 

ARP-94-29C 

EXCV 

cso 

HMX 

cyclotetramethylenetetra 

LT 

2.00000000  ue/c 

5.0 

ARP-94-29C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000  ue/a 

5.0 

D 

ARP-94-29C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  ua/a 

5.0 

ARP-94-29C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

5.0 

D 

ARP.94-29C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrTRA 

LT 

1.2SOOOOOO  pg/g 

5.0 

ARP-94-29C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRA 

LT 

1.2S000000 

5.0 

D 

ARP-94-29C 

EXCV 

cso 

TETRYL 

.  N-ME'THYL-N2,4,6-TETRANrTROA 

LT 

2.11000000  ne/g 

5.0 

ARP-94-29C 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrTROA 

LT 

2.11000000  ng^g 

5.0 

D 

ARP-94-30A 

EXCV 

cso 

135TNB 

lAS-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  ua/a 

0.5 

ARP-94-30A 

EXCV 

cso 

13DNB 

i^-dinttrobenzene 

LT 

0.50400000  fig/g 

0.5 

ARP-94-30A 

EXCV 

cso 

246TNrr 

2,4,6-TRINrTROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

0.5 

ARP-94-30A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  pg/g 

0.5 

ARP-94-30A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ^g/g 

0.5 

ARP-94-30A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

ARP-94-30A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  pg/g 

0.5 

ARP-94-30A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTrRA 

LT 

1.28000000  pg/g 

0.5 

ARP-94-30A 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000  pg/'g 

0.5 

ARP-94-30B 

EXCV 

cso 

135TNB 

lAS-TRINTTROBENZENE 

LT 

0.92200000  pg/g 

3.0 

ARP-94-30B 

EXCV 

cso 

13DNB 

l^DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000  pg% 

3.0 

ARP-94-30B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRlNrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000  pg/g 

3.0 

ARP-94-30B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000  pg/g 

3.0 

ARP-94-30B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000  pg/g 

3.0 

ARP-94-30B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000  p^g 

3.0 

ARP-94-30B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  pg/g 

3.0 

ARP-94-30B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRA 

LT 

1.28000000  pg/g 

3.0 

ARP-94-30B 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000  pg/g 

3.0 

ARP-94-30C 

EXCV 

cso 

135TNB 

13.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  pg/g 

5.0 

7 

ARP-94-30C 

EXCV 

cso 

13DNB 

i^-dintirobenzene 

LT 

0.50400000  pg/g 

5.0 

ARP-94-30C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINrTROTOLUENE 

LT 

2.00000000  pg/g 

5.0 

ARP-94-30C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.50000000  p^g 

5.0 

AEP-94-30C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  pg/g 

5.0 

AKP-94-30C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000  pg/g 

5.0 

ARP-94-30C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  pg/g 

5.0 

ARP-94-30C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRA 

LT 

1.28000000  pg/g 

5.0 

ARP-94-30C 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYLN2,4.6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000  pg/g 

5.0 

ARP-94-31  A 

EXCV 

cso 

135TNB 

1A5-TRINTTROBENZENE 

LT 

0.92200000  pg/g 

0.5 

7 

ARP-94-31A 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  pg/g 

0.5 

ARP-94-31A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

ARP-94-31A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  pg/g 

0.5 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI Data 

site  Media  Meas  iSdt  Date 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ARP-94-31A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

iig/g 

0.5 

ARP-94-31A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

ng/g 

0.5 

ARP-94.3 1 A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

^efg 

0.5 

ARP-94.31  A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

ng/g 

0.5 

ARP-94-31  A 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

0.5 

ARP-94-31B 

EXCV 

cso 

135TNB 

1^,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-31B 

EXCV 

cso 

13DNB 

l^-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-3  IB 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,^TRlNrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

(*g/g 

3.0 

ARP-94-31B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4.DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-31B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-31B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCIX)TETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94.3  IB 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94.3  IB 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCIX>TRI\£ETHYLENETRlNrrRA 

LT 

1.28000000 

gg/g 

3.0 

ARP.94-3IB 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-31C 

EXCV 

cso 

135TNB 

l^,5.TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

gg/g 

5.0 

ARP-94-31C 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

gg/g 

5.0 

ARP.94-31C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

gg/g 

5.0 

ARP-94-31C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

gg/g 

5.0 

ARP-94-31C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

gg/g 

5.0 

ARP-94-3 1C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAJ^THYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

gg/g 

5.0 

ARP-94-3 1C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

gg/g 

5.0 

ARP-94-3 1C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINriRA 

LT 

1,28000000 

gg/g 

5.0 

ARP-94-3 1C 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

gg/g 

5.0 

ARP.94.32A 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINnROBENZENE 

LT 

0.92200000 

gg/g 

0.5 

ARP.94-32A 

EXCV 

cso 

13DNB 

l^-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

gg/g 

0.5 

ARP-94.32A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

gg/g 

0.5 

ARP.94-32A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

gg/g 

0.5 

ARP-94-32A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

gg/g 

0.5 

ARP-94.32A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

gg/g 

0.5 

ARP-94.32A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

gg/g 

0.5 

ARP-94-32A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

gg/g 

0.5 

ARP-94-32A 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

gg/g 

0.5 

ARP-94-32B 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINnROBENZENE 

LT 

0.92200000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-32B 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-32B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-32B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-32B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2,00000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-32B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-32B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1,14000000 

gg/g 

3.0 

ARP.94-32B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-32B 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6.TETRANnROA 

LT 

2.11000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-32C 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINnROBENZENE 

LT 

0.92200000 

gg/g 

5.0 

ARP-94-32C 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINnROBENZENE 

LT 

0.50400000 

gg/g 

5.0 

ARP-94-32C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

gg/g 

5.0 

ARP-94-32C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

gg/g 

5.0 

ARP-94-32C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2,00000000 

gg/g 

5.0 

ARP-94-32C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

gg/g 

5.0 

ARP-94-32C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

gg/g 

5.0 

ARP-94-32C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINnRA 

LT 

1.28000000 

gg/g 

5.0 

ARP-94-32C 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6.TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

gg/g 

5.0 

ARP-94-33A 

EXCV 

cso 

135TNB 

U,5-TRINnROBENZENE 

LT 

0.92200000 

gg/g 

0.5 
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Site  ID 

SHe 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ARP-94-33A 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ARP-94-33A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLtIENE 

ARP-94-33A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

ARP-94-33A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

ARP-94-33A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

ARP.94-33A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

ARP-94.33A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTIUMETHYLENETRINrrRA 

ARP-94.33A 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

ARP-94-33B 

EXCV 

cso 

135TNB 

U.5-TRINrrR0BENZENE 

ARP-94-33B 

EXCV 

cso 

13DNB 

l^-DINTTROBENZENE 

ARP-94-33B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

ARP-94-33B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DlNITROTOLUENE 

ARP-94-33B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINTrROTOLUENE 

ARP-94-33B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

ARP.94-33B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

ARP-94-33B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

ARP-94-33B 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHyL.N2,4,6-TETRANITROA 

ARP-94-33C 

EXCV 

cso 

135TNB 

U>TRINITROBENZENE 

ARP.94-33C 

EXCV 

cso 

13DNB 

l^-DINTTROBENZENE 

ARP-94-33C 

EXCV 

cso 

24STNT 

2,4,6-TEINnROTOLUENE 

ARP-94-33C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

ARP.94-33C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

ARP-94-33C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

ARP-94-33C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

ARP-94-33C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

ARP.94-33C 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

ARP-94-34A 

EXCV 

cso 

135TNB 

13,5-TRINrrROBENZENE 

ARP-94-34A 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ARP-94-34A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2.4,6-TRINITROTOLUENE 

ARP-94-34A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DDJrrROTOLUENE 

ARP-94-34A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

ARP-94-34A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

ARP-94-34A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

ARP-94-34A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRlMETHYLENETRINrrRA 

ARP-94-34A 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

ARP.94-34B 

EXCV 

cso 

135TNB 

U,5-trinitrobenzene 

ARP-94-34B 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-dinttrobenzene 

ARP-94.34B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6TRINTrR0T0LUENE 

ARP-94-34B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

ARP-94-34B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

ARP-94-34B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

ARP.94-34B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

ARP-94-34B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINnRA 

ARP-94-34B 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL.N2,4,6-TETRANrrROA 

ARP-94-34C 

EXCV 

cso 

135TNB 

U,5-TRINrrROBENZENE 

ARP-94-34C 

EXCV 

cso 

13DNB 

l>DINITROBENZENE 

ARP-94.34C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2.4,6-TRINrrROTOLUENE 

ARP-94-34C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2.4-DINrrROTOLUENE 

ARP-94.34C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

ARP-94-34C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

ARP-94-34C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

LT 

0.50400000  pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

LT 

2.50000000  pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000  pg^g 

0.5 

LT 

2.00000000  pg/g 

0,5 

LT 

1.14000000  pg% 

0.5 

LT 

1.28000000  pg/g 

0.5 

LT 

2.11000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.92200000  pg/'g 

3.0 

LT 

0.50400000  pg/'g 

3.0 

LT 

2.00000000  pg/g 

3.0 

LT 

2.50000000  pg^g 

3.0 

LT 

2.00000000  pg/g 

3.0 

LT 

2.00000000  pg'g 

3.0 

LT 

1.14000000  pg/g 

3.0 

LT 

1.28000000  pg/g 

3.0 

LT 

2.11000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.92200000  pg/g 

5.0 

LT 

0.50400000  pg^g 

5.0 

LT 

2.00000000  pg^g 

5.0 

LT 

2.50000000  pg/g 

5.0 

LT 

2.00000000  pg/g 

5.0 

LT 

2.00000000  pg/g 

5.0 

LT 

1.14000000  pg/g 

5.0 

LT 

1.28000000  pg/g 

5.0 

LT 

2.11000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.92200000  pg/g 

0.5 

LT 

0.50400000  pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

LT 

2.50000000  pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.14000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.28000000  pg/g 

0.5 

LT 

2.11000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.92200000  pg/g 

3.0 

LT 

0.50400000  pg/g 

3.0 

LT 

2.00000000  pg/g 

3.0 

LT 

2.50000000  pg/g 

3.0 

LT 

2.00000000  pg/g 

3.0 

LT 

2.00000000  pg/g 

3.0 

LT 

1.14000000  pg/g 

3.0 

LT 

1.28000000  pg/g 

3.0 

LT 

2.11000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.92200000  pg/g 

5.0 

LT 

0.50400000  pg/g 

5.0 

LT 

2.00000000  pg/g 

5.0 

LT 

2.50000000  pg/g 

5.0 

LT 

2.00000000  pg/g 

5.0 

LT 

2.00000000  pg/g 

5.0 

LT 

1.14000000  pg/g 

5.0 

Flag 

Code 


7 


7 


7 


7 


7 


Data 

Qnal 


753 


I  :2a 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie _ Meas  Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ARP-94-34C 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

fig/g 

5.0 

ARP-94-34C 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N.METHYL.N2,4,^TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

fig/g 

5.0 

ARP-94.35A 

EXCV 

CSO 

135TNB 

l,3,5.TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

ng/g 

0.5 

ARP-94-35A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

(Ig/g 

0.5 

ARP-94-35A 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6.TRINITR0T0LUENE 

LT 

2.00000000 

Mg/g 

0.5 

ARP-94-35A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4.DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94.35A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Mg/g 

0.5 

ARP.94.35A 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Iig/g 

0.5 

ARP.94.35A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Hg/g 

0.5 

ARP.94.35A 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

lig/g 

0.5 

ARP-94-35A 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

0.5 

ARP.94.35B 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0,92200000 

V^gJg 

3.0 

ARP-94.35B 

EXCV 

CSO 

13DNB 

l,3.DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Hg/g 

3.0 

ARP.94-35B 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

|ig/g 

3.0 

ARP.94-35B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4.DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-35B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94.35B 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

(ig/g 

3.0 

ARP-94-35B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

jig/g 

3.0 

ARP-94-35B 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1,28000000 

V^glg 

3.0 

ARP.94.35B 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL*N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

Hg/g 

3.0 

ARP.94.35C 

EXCV 

CSO 

135’INB 

l,3,5.TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Mg/g 

5.0 

ARP.94.35C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

l,3.DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Mg/g 

5.0 

ARP-94.35C 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94.35C 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

(ig/g 

5.0 

ARP.94.35C 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

fig'g 

5.0 

ARP-94-35C 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

5.0 

ARP.94-35C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94.35C 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-35C 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6-TETRANITO.OA 

LT 

2.11000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94.36A 

EXCV 

CSO 

135TNB 

U,5-trinitrobenzene 

LT 

0.92200000 

Hg'g 

0.5 

ARP-94.36A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0,50400000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-36A 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-trinitrotoluene 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-36A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLLnE:NE 

LT 

2.50000000 

Hg/g 

0.5 

ARP.94-36A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94.36A 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-36A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-36A 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

Hg/g 

0.5 

ARP.94.36A 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-36B 

EXCV 

CSO 

135TNB 

U,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-36B 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Hg/g 

3.0 

ARP.94-36B 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94.36B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Hg/g 

3.0 

ARP.94-36B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-36B 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-36B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-36B 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

Hg/g 

3.0 

ARP.94-36B 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYD.N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-36C 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-36C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Hg/g 

5.0 

ARP.94.36C 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-36C 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Hg/g 

5.0 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ARP-94-36C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g 

5.0 

ARP.94.36C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000  ng/g 

5.0 

ARP-94-36C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

5,0 

ARP-94-36C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000  Mg^g 

5.0 

ARP-94.36C 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6.TETRANITR0A 

LT 

2.11000000  ng^g 

5.0 

ARP-94-37A 

EXCV 

cso 

135TNB 

U,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  ^ig^g 

0.5 

ARP-94.37A 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-dinttrobenzene 

LT 

0.50400000  fig^g 

0.5 

ARP-94.37A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ^g^g 

0.5 

ARP-94.37A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000  ng^g 

0.5 

ARP.94.37A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  fig^g 

0.5 

ARP.94.37A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000  fig^g 

0.5 

ARP.94.37A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  fig^g 

0.5 

ARP.94.37A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000  ng/g 

0.5 

ARP.94.37A 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2A6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000  ng/g 

0.5 

ARP.94.37B 

EXCV 

cso 

135TNB 

1^,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  Mg^g 

3.0 

ARP.94-37B 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000  fig/g 

3.0 

ARP.94-37B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  Mg^g 

3.0 

ARP.94-37B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  jig^g 

3.0 

ARP.94.37B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  yiglz 

3.0 

ARP-94-37B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000  ng/g 

3.0 

ARP.94-37B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  Mg/g 

3.0 

ARP.94-37B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000  Mg^g 

3.0 

ARP.94.37B 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000  ^ig/g 

3.0 

ARP-94-37C 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000  >ig/g 

5.0 

ARP-94.37C 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  fig/g 

5.0 

ARP.94.37C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  fig/g 

5.0 

ARP-94.37C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000  ^g^g 

5.0 

ARP.94-37C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g 

5.0 

ARP.94-37C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000  ng^g 

5.0 

ARP-94.37C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  ^g/g 

5.0 

ARP-94-37C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000  ^g/g 

5.0 

ARP-94-37C 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-Ni4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000  jig/g 

5.0 

ARP-94-38A 

EXCV 

cso 

135TNB 

13,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000  ^ig/g 

0.5 

ARP-94-38A 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  fig/g 

0.5 

ARP-94-38A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

4.62000000  ng/g 

0.5 

ARP.94.38A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4.DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000  ng/g 

0.5 

ARP.94-38A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  fig^g 

0.5 

ARP-94.38A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

3.00000000  ^ig/g 

0.5 

ARP.94-38A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  ng/g 

0.5 

ARP.94.38A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

2.31000000  ng/g 

0.5 

ARP.94.38A 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000  fig/g 

0.5 

ARP-94.38B 

EXCV 

cso 

135TNB 

U,5.TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  ng^g 

3.0 

ARP-94-38B 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  fig^g 

3.0 

ARP-94-38B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng^g 

3.0 

ARP-94-38B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  ng/g 

3.0 

ARP-94-38B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2,00000000  ^g^g 

3.0 

ARP.94-38B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000  ng^g 

3.0 

ARP.94.38B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  ng^g 

3.0 

ARP.94-38B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000  ^g^g 

3.0 

ARP-94-38B 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000  ^g/g 

3.0 

ARP.94.38C 

EXCV 

cso 

135TNB 

133-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  ^g^g 

5.0 

Flag  Data 

Code  Qnal 


C 


c 

c 
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Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

SHcID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Valne  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ARP-94-38C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

l>DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

iig/g 

5.0 

ARP-94-38C 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

iig/e 

5.0 

ARP-94-38C 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

ne/g 

5.0 

ARP-94-3SC 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOIXIENE 

LT 

2.00000000 

i^efs 

5.0 

ARP-94-38C 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCaXJTETRAMETHYtENETETRA 

LT 

2,00000000 

fig/g 

5.0 

ARP-94-38C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

ne/e 

5.0 

ARP-94-38C 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRA 

LT 

1,28000000 

iig/g 

5.0 

ARP-94-38C 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2A6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

tis/e 

5.0 

AIU>-9«9A 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1,3,5.TRINITR0BENZENE 

LT 

0.92200000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-39A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

fig'g 

0.5 

ARP-94-39A 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2A6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

0,5 

ARP-94-39A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

0.5 

ARP-94-39A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Mg/g 

0.5 

ARP-94-39A 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Mg'g 

0,5 

ARP-94-39A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Mg'g 

0.5 

ARP-94-39A 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

Mg'g 

0-5 

ARP-94-39A 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

Mg/g 

0.5 

ARP-94-39B 

EXCV 

CSO 

135TNB 

U>TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

ng/g 

3.0 

ARP-94-39B 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

3.0 

ARP-94-39B 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

v-ziz 

3.0 

ARP-94-39B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

3.0 

ARP-94-39B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

^z/z 

3.0 

ARP-94-39B 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

^z/z 

3.0 

ARP-94-39B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

^zlz 

3.0 

ARP-94-39B 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRA 

LT 

1.28000000 

vzlz 

3.0 

ARP-94-39B 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

\^zlz 

3.0 

ARP-94-39C 

EXCV 

CSO 

135TNB 

U,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Mg/g 

5.0 

ARP-94.39C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Mg/g 

5.0 

ARP-94-39C 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-39C 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

V^Z 

5.0 

ARP-94-39C 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Mg^g 

5.0 

ARP-94-39C 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-39C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

vzlz 

5.0 

ARP-94-39C 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRA 

LT 

1.28000000 

^g'g 

5.0 

ARP-94-39C 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

Mg/g 

5.0 

ARP.94-40A 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

)iZ/Z 

0.5 

ARP-94-40A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

fig/g 

0.5 

ARP-94-40A 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-40A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Mg's 

0.5 

ARP-94-40A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg'g 

0.5 

ARP-94-40A 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

^g^g 

0.5 

ARP.94-40A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

v-zIz 

0,5 

ARP.94-40A 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRA 

LT 

1.28000000 

vzJz 

0.5 

ARP-94-40A 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANTrROA 

LT 

2.11000000 

V^Z 

0.5 

ARP-94-40B 

EXCV 

CSO 

135TNB 

U,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

v-zlz 

3,0 

ARP-94-40B 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

\iz/z 

3.0 

ARP-94-40B 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

v^zlz 

3.0 

ARP.94-40B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

v-z/z 

3.0 

ARP.94-40B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6.DINrTROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

v-zIz 

3.0 

ARP-94-40B 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

^g'g 

3.0 

ARP-94-40B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

zziz 

3.0 
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Site  Media 
Site  ID _ Type  Type _ 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


Test  Name 


ARP-94-40B 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRA 

AEP-94-40B 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

ARP-94-40C 

EXCV 

CSO 

135TNB 

l,3>TRINITROBENZENE 

ARP-94-40C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

l^-DINTTROBENZENE 

ARP-94-40C 

EXCV 

CSO 

246TNrr 

2,4,6-TRINTrROTOLUENE 

ARP-94-40C 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrniOTOLUENE 

ARP.94-40C 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

ARP-94-40C 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

ARP-94-40C 

EXCV 

CSO 

NB 

NnROBENZENE 

ARP.94-40C 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

ARP-94-40C 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

1 

1 

i 

ARP-94-41A 

EXCV 

CSO 

135TNB 

U^TRINTTROBENZENE 

ARP-94-41A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

W-DINTTROBENZENE 

ARP-9441A 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

ARP-94-41A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

ARP-94-41A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

ARP-94-41A 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

ARP-94-41A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

ARP-94-41A 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINnRA 

ARP-94-41A 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

ARP-94-41B 

EXCV 

CSO 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

ARP-94-41B 

EXCV 

CSO 

13DNB 

U-DINTIROBENZENE 

ARP-94-41B 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

ARP-94-41B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

ARP-94-41B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

AEP-94-41B 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

ARP-94-41B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

ARP-94-41B 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRA 

ARP-94-41B 

ARP-94-41C 

ARP-94-41C 

ARP-9441C 

ARP-94-41C 

ARP-94-41C 

ARP-94-41C 

ARP-94-41C 

ARP-94-41C 

ARP-94-41C 

ARP.94-42A 

ARP-94-42A 

ARP-94^2A 

ARP-94-42A 

ARP-94^2A 

ARP-94-42A 

ARP-94-42A 

ARP-9442A 

ARP-94-42A 

ARP.94^2B 

ARP-9442B 

ARP-94-42B 

AKP-9442B 


EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 

EXCV 


TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 


135TNB 

13DNB 

24CTNT 

24DNT 

26DNT 

HMX 

NB 

RDX 

TETRYL 

135TNB 

13DNB 

246TNrr 

24DNT 

26DNT 

HMX 

NB 

RDX 

TETRYL 

135TNB 

13DNB 

246TNT 

24DNT 


U,5-TRINrrROBENZENE  LT 

l^-DmiTROBENZENE  LT 

2.4.6- TRINfITROTOLX;ENE  LT 

2,4-DINITROTOLUENE  LT 

2.6- DINITROTOLUENE  LT 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA  LT 
NITROBENZENE  LT 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA  LT 
N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA  LT 
U,5-TRINITR0BENZENE  LT 

1.3- DINrrROBENZENE  LT 

2.4.6- trinitrotoluene  LT 

2.4- DINrrROTOLUENE  LT 

2.6- DrNrrROTOLUENE  LT 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA  LT 
NITROBENZENE  LT 


U,5-TRINITROBENZENE 

i^-dinttrobenzene 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

2,4-DINrrROTOLUENE 


Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

LT 

1.28000000  pg/g 

3.0 

LT 

2.11000000  (ig/g 

3.0 

LT 

0.92200000  (ig'g 

5.0 

LT 

0.50400000  pg/g 

5.0 

LT 

2.00000000  p.g/g 

5.0 

LT 

2.50000000  pg/g 

5.0 

LT 

2.00000000  pg^g 

5.0 

LT 

2.00000000  pg/g 

5.0 

LT 

1.14000000  ng'g 

5.0 

LT 

1.28000000  pg/g 

5.0 

LT 

2.11000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.92200000  Mg/g 

0.5 

LT 

0.50400000  fig/g 

0.5 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

LT 

2.50000000  pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.14000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.28000000  pg/g 

0.5 

LT 

2.11000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.92200000  Jig's 

3.0 

LT 

0.50400000  pg/g 

3.0 

LT 

2.00000000  ^g/g 

3.0 

LT 

2.50000000  pg/g 

3.0 

LT 

2.00000000  pg/g 

3.0 

LT 

2.00000000  pg/g 

3.0 

LT 

1.14000000  pg/g 

3.0 

LT 

1.28000000  pg/g 

3.0 

LT 

2.11000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.92200000  pg/g 

5.0 

LT 

0.50400000  pg/g 

5.0 

LT 

2.00000000  pg/g 

5.0 

LT 

2.50000000  pg/g 

5.0 

LT 

2.00000000  pg/g 

5.0 

LT 

2.00000000  pg/g 

5.0 

LT 

1.14000000  pg/g 

5.0 

LT 

1.28000000  pg/g 

5.0 

LT 

2.11000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.92200000  pg/g 

0.5 

LT 

0.50400000  pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

LT 

2.50000000  pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.14000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.28000000  pg/g 

0.5 

LT 

2.11000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.92200000  pg^g 

3.0 

LT 

0.50400000  pg/g 

3.0 

LT 

2.00000000  pg/g 

3.0 

LT 

2.50000000  pg/g 

3.0 
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AED  Test  Range  (SWMU40)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ARP-94-42B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

jig/g 

3.0 

ARP.94-42B 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

3.0 

ARP-94-42B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

3.0 

ARP-94^2B 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

3.0 

ARP-94-42B 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2.4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

llg/g 

3.0 

ARP-94-42C 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINrTROBENZENE 

LT 

0.92200000 

ng^g 

5.0 

ARP.94-42C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

W-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

ng^g 

5.0 

ARP.94-42C 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Jlg^g 

5.0 

ARP-94-42C 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

5.0 

ARP-94-42C 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg^g 

5.0 

ARP-94-42C 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Mg'g 

5.0 

ARP-94-42C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

fig/e 

5.0 

ARP-94-42C 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRA 

LT 

1.28000000 

fig/g 

5.0 

ARP-94-42C 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

ng/g 

5.0 

ARP-94-43A 

EXCV 

CSO 

135TNB 

l,3.5.TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

ng'g 

0.5 

ARP-94^3A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

I^DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

\izfe 

0.5 

ARP.94-43A 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-9443A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-43A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

i^gfe 

0.5 

ARP-94-43A 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Mg'g 

0.5 

ARP-94^3A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

^g'g 

0.5 

ARP-94-43A 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRA 

LT 

1.28000000 

lig/e 

0.5 

ARP-94^3A 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

i^e/e 

0.5 

ARP-9443B 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

iigfg 

3.0 

ARP-94^3B 

EXCV 

CSO 

13DNB 

l^DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

iig'g 

3.0 

ARP-94-43B 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg^g 

3.0 

ARP-94-43B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

ng/s 

3.0 

ARP-94-43B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg'g 

3.0 

ARP-94-43B 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-9443B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-43B 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRA 

LT 

1.28000000 

v-g/s 

3.0 

ARP-94^3B 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

Hg'g 

3.0 

ARP.9443C 

EXCV 

CSO 

135TNB 

U,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Mg'g 

5.0 

ARP-9443C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Hg'g 

5.0 

ARP-94-43C 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

fig'g 

5.0 

ARP-94^3C 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-43C 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg'g 

5.0 

ARP-94-43C 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETOAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Hg'g 

5.0 

ARP.94-43C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Hg'g 

5.0 

ARP.94-43C 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRA 

LT 

1.28000000 

Hg'g 

5.0 

ARP-94^3C 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

Hg'g 

5.0 

ARP-9444A 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Hg'g 

0.5 

ARP-94^A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

13-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Hg'g 

0.5 

ARP.94-44A 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg'g 

0.5 

ARP-94-44A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Hg'g 

0.5 

ARP.94^A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg'g 

0.5 

ARP-94-44A 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Hg'g 

0.5 

ARP-94-44A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Hg'g 

0.5 

ARP-94-44A 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

Hg'g 

0.5 

ARP-94-44A 

EXCV 

CSO 

TETKYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRAN]TR0A 

LT 

2.11000000 

Hg'g 

0.5 

ARP-9444B 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Hg'g 

3.0 

758 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Data 

Site  ID  _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ARP-94-44B 

EXCV 

CSO 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

(ig^g 

3.0 

ARP-94-44B 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

HS'g 

3.0 

ARP-94-44B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

v-^% 

3.0 

ARP.94-44B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

v-tl% 

3.0 

ARP-94-44B 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

MS'g 

3.0 

ARP-94-44B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

3.0 

ARP-94-44B 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINiniA 

LT 

1.28000000 

Mg's 

3.0 

ARP-94-44B 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

Mg^g 

3.0 

ARP-94-44C 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

l*g/g 

4.0 

ARP-94-44C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000 

fig/g 

4.0 

ARP-94-44C 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

fig/g 

4.0 

AKP-94-44C 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2.4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Hg^g 

4.0 

ARP-94-44C 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

I'g'g 

4.0 

ARP.94-44C 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

|tg/g 

4.0 

ARP.94-44C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

fig/g 

4.0 

ARP-94-44C 

EXCV 

CSO 

liDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

4.0 

ARP.94-44C 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6-TETRANirROA 

LT 

2.11000000 

Hg/g 

4.0 

ARP-94-45A 

EXCV 

CSO 

BSTNB 

1,3,5-TRINrTROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Kg'g 

0.5 

ARP-94-45A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

fig'g 

0.5 

ARP-94-45A 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINIIROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-45A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-45A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2.6-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

0.5 

ARP-94-45A 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

(‘g'g 

0.5 

ARP-94-45A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

fig/g 

0.5 

ARP-94^5A 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINirRA 

LT 

1,28000000 

Jig'g 

0.5 

ARP.94-45A 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANirROA 

LT 

2.11000000 

(•g^g 

0.5 

ARP.94-45B 

EXCV 

CSO 

135TNB 

13,5-TRINirROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Hg'g 

3.0 

ARP-94-45B 

EXCV 

CSO 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

M&'g 

3.0 

ARP.94-45B 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Jig'g 

3.0 

ARP-94^5B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

fig/g 

3.0 

ARP-94-45B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINirROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

|ig/g 

3.0 

ARP-94-45B 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Hg'g 

3.0 

ARP-94^5B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

(‘g'g 

3.0 

ARP-94-45B 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

(‘g'g 

3.0 

ARP-94-45B 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6.TETRANIIROA 

LT 

2.11000000 

(‘g'g 

3.0 

ARP.94^5C 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1,3.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

5.0 

ARP-94-45C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

5.0 

ARP-94-45C 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

(Ig^g 

5.0 

ARP.94-45C 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINirROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-45C 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6.DINIIROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

5.0 

ARP-94-45C 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

ng'g 

5.0 

ARP-94^5C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Mg'g 

5.0 

ARP-94-45C 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINIIRA 

LT 

1.28000000 

Mg'g 

5.0 

ARP.94-45C 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL.N2.4,6-TETRANirROA 

LT 

2.11000000 

ng/g 

5.0 

ARP.94-46A 

EXCV 

CSO 

135TNB 

U.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

llg% 

0.5 

ARP-94-46A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

l*g^g 

0.5 

ARP.9446A 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Mg^g 

0.5 

ARP.94-46A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Mg/g 

0.5 

ARP.94-46A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINirROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

^©'g 

0.5 

ARP-9446A 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Mg/'g 

0.5 

ARP-94-46A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Mg'g 

0.5 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ T3T>e  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Dcpfli  Code  Qual 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ARP-94-46A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCIDTRIMETHYLENETRINTTRA 

LT 

1.28000000  }ig/g 

0.5 

ARP-94-46A 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRAN1TR0A 

LT 

2.11000000  }ig/g 

0.5 

ARP.94-46B 

EXCV 

cso 

135TNB 

13>trinitrobenzene 

LT 

0.92200000  }xg/g 

3.0 

ARP-94-46B 

EXCV 

cso 

13DNB 

l^-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000  ^g/g 

3.0 

ARP.94-46B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-trinitrotoluene 

LT 

2.00000000 

3.0 

ARP.94-46B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  jig/g 

3.0 

ARP-94-46B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6.DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g 

3.0 

ARP-94-46B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCIXJTEmAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000  ng/g 

3.0 

ARP.94-46B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  jig/g 

3.0 

ARP-94-46B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCIX)TRIMETHYLENETRINrrRA 

LT 

1.28000000  ^ig/g 

3.0 

ARP-9446B 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL.N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000  fig/g 

3.0 

ARP.94-46C 

EXCV 

cso 

135TNB 

U,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000  jig/g 

5.0 

ARP-94-46C 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  lig/g 

5.0 

ARP-94-46C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000  }ig/g 

5.0 

ARP.94-46C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  lig/g 

5.0 

ARP.94-46C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,^DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000  iig/g 

5.0 

ARP-94-46C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000  pLg/g 

5,0 

ARP-94-46C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  ng^g 

5.0 

ARP-94-46C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRA 

1.42000000  iig/g 

5.0 

ARP-94-46C 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000  ^ig^g 

5.0 

ARP.94^7A 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  ]ig/g 

0.5 

ARP-94-47A 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000  iigfg 

0.5 

ARP-94-47A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g 

0.5 

ARP.94-47A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  iig/g 

0.5 

ARP.94-47A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  iig/g 

0.5 

ARP-94-47A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000  \igfg 

0.5 

ARP-94-47A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  fig/g 

0.5 

ARP-94-47A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000  \ig/g 

0.5 

ARP-94-47A 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHyL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000  )igfg 

0.5 

ARP.94-47B 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  yig/g 

3.0 

ARP-94-47B 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000  fig^g 

3.0 

ARP-94-47B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  \igfg 

3.0 

ARP-94-47B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  yLg/g 

3.0 

ARP-94-47B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ^ig^g 

3.0 

ARP-94-47B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000  yig/g 

3.0 

ARP-94-47B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  yig/g 

3.0 

ARP-94-47B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRA 

LT 

1.28000000  ng/g 

3.0 

ARP-94-47B 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHyL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000  yig/g 

3.0 

ARP-94-47C 

EXCV 

cso 

135INB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  yig/g 

5.0 

ARP.94-47C 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  yig/g 

5.0 

ARP.94-47C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000  yig/g 

5.0 

ARP.94-47C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  yig/g 

5.0 

ARP-94-47C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng^g 

5.0 

ARP-94-47C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000  yg/g 

5.0 

ARP.94-47C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  yg/g 

5.0 

ARP-94-47C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRA 

LT 

1.28000000  yg/g 

5.0 

ARP.94-47C 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000  yg/g 

5.0 

ARP-94-4SA 

EXCV 

cso 

135TNB 

l,3,5.TRINrTROBENZENE 

LT 

0.92200000  yg/g 

0.5 

ARP-94-48A 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  yg/g 

0.5 

ARP-94-48A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

14.40000000  yg/g 

0.5 

ARP-94-48A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

8.15000000  yg/g 

0.5 
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Sitem 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

FUc 

Code 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ARP-94-48A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ARP.94-48A 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

485.0000000 

pg^g 

0.5 

C 

ARP-94-48A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

ARP.94^8A 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

3200.000000 

pg/g 

0.5 

C 

ARP.94^8A 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6«TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-48B 

EXCV 

CSO 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg'g 

3.0 

ARP-94^8B 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/^g 

3.0 

ARP-94-48B 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg^g 

3.0 

ARP-94-48B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg'g 

3.0 

ARP.9448B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6.DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-48B 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg'g 

3.0 

ARP-94-48B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg'g 

3.0 

ARP-94-48B 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

1.69000000 

pg/g 

3.0 

C 

ARP-94-48B 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-48C 

EXCV 

CSO 

135TNB 

13.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg'g 

5.0 

ARP-94-48C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg'g 

5.0 

ARP-94-48C 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-48C 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLlXENE 

LT 

2.50000000 

pg'g 

5.0 

ARP-94-48C 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg^g 

5.0 

ARP.94-48C 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-48C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-48C 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-48C 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

pg^g 

5.0 

ARP.94-49A 

EXCV 

CSO 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 

D 

ARP-94-49A 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 

ARP-94^9A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg'g 

0.5 

D 

ARP.94-49A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg^g 

0.5 

ARP.94-49A 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

ARP-94-49A 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-49A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

D 

ARP-94-49A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-49A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

ARP-94-49A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-49A 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

ARP-94-49A 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-49A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

D 

ARP-9449A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-49A 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

D 

ARP-94-49A 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-49A 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

D 

ARP-94-49A 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANnROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

135TNB 

13,5-TRINnROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

3.0 

ARP«94-49B 

EXCV 

CSO 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

13DNB 

13-DINnROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

3.0 

ARP.94-49B 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6.TRINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP.94-49B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

3.0 
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Site  Media  Meas  Unit  Flag 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

gg/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-49B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCIX>TRIMETHYLENETRINTrRA 

LT 

1.28000000 

gg/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCU)TRrMETHYLENETRINnRA 

LT 

1.28000000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-49B 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL.N2.4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

ng/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-49C 

EXCV 

cso 

135TNB 

U,5-TRINnROBENZENE 

LT 

0,92200000 

Hg/g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

EXCV 

cso 

135TNB 

1^,5-TRINnROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Mg/g 

5.0 

ARP-94-49C 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINnROBENZENE 

LT 

0.50400000 

t»g/g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINTIROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Mg/g 

5.0 

ARP-94-49C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2A6-TRINnROTOLUENE 

LT 

2,00000000 

(ig'g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRlNnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

(Jg/g 

5.0 

ARP-94-49C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINTrROTOH;ENE 

LT 

2.50000000 

gg'g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Mg/g 

5.0 

ARP-94-49C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Mg'g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINTrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

fig/g 

5.0 

ARP-94-49C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

gg^g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

gg/g 

5.0 

ARP-94-49C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Mg/g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Jig'g 

5.0 

ARP-94-49C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

gg^g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-49C 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANnROA 

LT 

2.11000000 

Hg/g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

EXCV 

cso 

TETRYX  N-METHYX-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

Hg^g 

5.0 

ARP-94-50A 

EXCV 

cso 

135TNB 

U,5-TRINnROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-50A 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINTrROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Hg/g 

0.5 

ARP.94-50A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINTTROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-50A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINnROTOHJENE 

LT 

2.50000000 

ng/g 

0.5 

ARP.94-50A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINTrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-50A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

gg/g 

0.5 

ARP-94-50A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-50A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINnRA 

LT 

1.28000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-50A 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANnROA 

LT 

2.11000000 

ng/g 

0.5 

ARP-94-50B 

EXCV 

cso 

135TNB 

U,5-TRINnROBENZENE 

LT 

0.92200000 

(ig/g 

3.0 

ARP-94-50B 

EXCV 

cso 

13DNB 

LS-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Jig'g 

3.0 

ARP-94-50B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINirROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-50B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-50B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2.6-DlNrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

^g/g 

3.0 

ARP-94-50B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Hg'g 

3.0 

ARP-94-50B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

gg'g 

3.0 

ARP-94-50B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTrRA 

LT 

1.28000000 

Hg/g 

3.0 

ARP.94-50B 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-50C 

EXCV 

cso 

135TNB 

U,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

ng/g 

5.0 

ARP-94-50C 

EXCV 

cso 

13DNB 

LS-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-50C 

EXCV 

cso 

24CTNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

5.0 

ARP.94-50C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-50C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINirROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Itg/S 

5.0 

ARP-94-50C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-50C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

(ig/g 

5.0 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II  HI  Data 


Site  Media 
Tjpe  Type 


Test  Name 


Meas  Unit 

Bool  Vahie  Meas 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ARP-94-52C  EXCV  CSO 
ARP-94-52C  EXCV  CSO 
ARP-94-52C  EXCV  CSO 
ARP-94-52C  EXCV  CSO 
ARP-94-52C  EXCV  CSO 

ARP-94-53A  EXCV  CSO 
ARP-94-53A  EXCV  CSO 
ARP-94-53A  EXCV  CSO 
ARP-94-53A  EXCV  CSO 
ARP-94-53A  EXCV  CSO 
ARP-94-53A  EXCV  CSO 
ARP-94-53A  EXCV  CSO 
ARP-94-53A  EXCV  CSO 
ARP-94-53A  EXCV  CSO 
ARP-94-53B  EXCV  CSO 
ARP-94-53B  EXCV  CSO 
ARP-94-53B  EXCV  CSO 
ARP-94-53B  EXCV  CSO 
ARP-94-53B  EXCV  CSO 
ARP-94-53B  EXCV  CSO 
ARP-94-53B  EXCV  CSO 
ARP-94-53B  EXCV  CSO 
ARP-94-53B  EXCV  CSO 

ARP-94-53C  EXCV  CSO 
ARP-94-53C  EXCV  CSO 
ARP-94-53C  EXCV  CSO 
ARP-94-53C  EXCV  CSO 
ARP-94-53C  EXCV  CSO 
ARP-94-53C  EXCV  CSO 
ARP-94-53C  EXCV  CSO 
ARP-94-53C  EXCV  CSO 
ARP-94-53C  EXCV  CSO 

AEP-94-54A  EXCV  CSO 
ARP-94-54A  EXCV  CSO 
ARP-94-54A  EXCV  CSO 
ARP-94-54A  EXCV  CSO 
ARP-94-54A  EXCV  CSO 
ARP-94-54A  EXCV  CSO 
ARP-94-54A  EXCV  CSO 
ARP-94-54A  EXCV  CSO 
ARP-94-54A  EXCV  CSO 
ARP-94-54B  EXCV  CSO 
ARP-94-54B  EXCV  CSO 
ARP-94-54B  EXCV  CSO 
ARP-94-54B  EXCV  CSO 
ARP-94-54B  EXCV  CSO 
ARP-94-54B  EXCV  CSO 
ARP-94.54B  EXCV  CSO 
ARP-94-54B  EXCV  CSO 
AEP-94-54B  EXCV  CSO 
ARP-94-54C  EXCV  CSO 


26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE  LT 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRA  LT 
NB  NITROBENZENE  LT 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA  LT 
TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANITROA  LT 
135TNB  U,5-TRINITROBENZENE  LT 

13DNB  13-DINITROBENZENE  LT 

246TNT  2.4,6-TRINITROTOLUENE  LT 

24DNT  2,4-DINnROTOLUENE  LT 

26DNT  2,6-DINnROTOLUENE  LT 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRA  LT 
NB  NITROBENZENE  LT 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA  LT 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANnROA  LT 
135TNB  13,5-TRINnROBENZENE  LT 

13DNB  13-DINnROBENZENE  LT 

246TNT  2,4,6-TRINnROTOLUENE  LT 

24DNT  2.4-DINnROTOLUENE  LT 

26DNT  2,6-DINnROTOLUENE  LT 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRA  LT 
NB  NITROBENZENE  LT 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA  LT 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA  LT 
135TNB  13,5-TRINITROBENZENE  LT 

13DNB  13-DINnROBENZENE  LT 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE  LT 

24DNT  2,4-DINnROTOLUENE  LT 

26DNT  2,6-DINnROTOLUENE  LT 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRA  LT 
NB  NITROBENZENE  LT 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA  LT 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANnROA  LT 
135TNB  13,5-TRINnROBENZENE  LT 

13DNB  U-DINITROBENZENE  LT 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE  LT 

24DNT  2,4-DINnROTOLUENE 
26DNT  2,6-DINITROTOLUENE  LT 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 
NB  NITROBENZENE  LT 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINnRA 
TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANTIROA  LT 
135TNB  13.5-TRINnROBENZENE  LT 

13DNB  U-DINITROBENZENE  LT 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE  LT 

24DNT  2,4-DINnROTOLUENE  LT 

26DNT  2.6-DINnROTOLUENE  LT 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRA  LT 
NB  NITROBENZENE  LT 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINnRA 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANnROA 
135TNB  13,5-TRINnROBENZENE 


LT 

2.00000000 

iig/g 

5.0 

LT 

2.00000000 

Jig's 

5.0 

LT 

1.14000000 

Mg's 

5.0 

LT 

1.28000000 

ms's 

5.0 

LT 

2.11000000 

Jig's 

5.0 

LT 

0.92200000 

Jig's 

0.5 

LT 

0.50400000 

Jig's 

0.5 

LT 

2.00000000 

Jig's 

0.5 

LT 

2.50000000 

Jig's 

0.5 

LT 

2.00000000 

Jig's 

0.5 

LT 

2.00000000 

Jig's 

0.5 

LT 

1.14000000 

Jig's 

0.5 

LT 

1.28000000 

Jig's 

0.5 

LT 

2.11000000 

Jig's 

0.5 

LT 

0.92200000 

Jig's 

3.0 

LT 

0.50400000 

Jig's 

3.0 

LT 

2.00000000 

Jig's 

3.0 

LT 

2.50000000 

Jig's 

3.0 

LT 

2.00000000 

3.0 

LT 

2.00000000 

Jig's 

3.0 

LT 

1.14000000 

Jig's 

3.0 

LT 

1.28000000 

Jig's 

3.0 

LT 

2.11000000 

Jig's 

3.0 

LT 

0.92200000 

Jig's 

5.0 

LT 

0.50400000 

Jig's 

5.0 

LT 

2.00000000 

Jig's 

5.0 

LT 

2.50000000 

Jig's 

5.0 

LT 

2.00000000 

Jig's 

5,0 

LT 

2.00000000 

Jig's 

5.0 

LT 

1.14000000 

Jig's 

5.0 

LT 

1.28000000 

Jig's 

5.0 

LT 

2.11000000 

Jig's 

5.0 

LT 

0.92200000 

Jig's 

0.5 

LT 

0.50400000 

Jig's 

0.5 

LT 

2.00000000 

Jig's 

0.5 

3.63000000 

Jig's 

0.5 

LT 

2.00000000 

Jig's 

0.5 

3.76000000 

Jig's 

0.5 

LT 

1.14000000 

Jig's 

0.5 

10.20000000 

Jig's 

0.5 

LT 

2.11000000 

Jig's 

0.5 

LT 

0.92200000 

Jig's 

3.0 

LT 

0.50400000 

Jig's 

3.0 

LT 

2.00000000 

Jig's 

3.0 

LT 

2.50000000 

Jig's 

3.0 

LT 

2.00000000 

ms's 

3.0 

LT 

2.00000000 

Jig's 

3.0 

LT 

1.14000000 

Jig's 

3.0 

LT 

1.28000000 

Jig's 

3.0 

LT 

2.11000000 

Jig's 

3.0 

LT 

0.92200000 

Jig's 

5.0 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ARP-94-54C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

W-DINTTROBENZENE 

ARP-94-54C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4.6-TRINrrROTOLUENE 

ARP-94-54C 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

ARP.94.54C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

ARP.94.54C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAXIETHYLENETETRA 

ARP.94.54C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

ARP.94-54C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINnRA 

ARP.94.54C 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

ARP.94.55A 

EXCV 

cso 

135TNB 

U.5-TRINITROBENZENE 

ARP-94.55A 

EXCV 

cso 

i3DNB 

W-DINITROBENZENE 

ARP-94-55A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

ARP-94-55A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

ARP-94-55A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

ARP-94-55A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

ARP.94-55A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

ARP-94-55A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

ARP.94-55A 

EXCV 

cso 

TETRYL 

.  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

ARP.94-55B 

EXCV 

cso 

135TNB 

lAS-TRINTTROBENZENE 

ARP-94.55B 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DDOTROBENZENE 

ARP-94-55B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

ARP-94-55B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

ARP.94-55B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

ARP-94-55B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

ARP.94-55B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

ARP.94-55B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

ARP-94-55B 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

ARP-94-56A 

EXCV 

cso 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

ARP-94-56A 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

ARP-94-56A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

ARP.94.56A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

ARP-94-56A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

ARP.94-56A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

ARP.94-56A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

ARP-94-56A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINnRA 

ARP-94-56A 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-ME1HYL-N2.4,6-TETRANrrROA 

ARP-94-56B 

EXCV 

cso 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

ARP-94.56B 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

ARP.94-56B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

ARP-94-56B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

ARP.94-56B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

ARP.94.56B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

ARP.94.56B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

ARP.94-56B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

ARP.94.56B 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANnROA 

ARP-94.56C 

EXCV 

cso 

135TNB 

13,5-TRINrrROBENZENE 

ARP-94.56C 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINnROBENZENE 

ARP.94.56C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

ARP.94.56C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

ARP-94.56C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

ARP.94-56C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

ARP-94.56C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

LT 

0.50400000  ng^g 

5.0 

LT 

2.00000000 

5.0 

LT 

2.50000000  fig^g 

5.0 

LT 

2.00000000  ^g^g 

5.0 

LT 

2.00000000  jig/^g 

5.0 

LT 

1.14000000  ftg/'g 

5.0 

LT 

1.28000000  fig/g 

5.0 

LT 

2.11000000  Mg^g 

5.0 

LT 

0.92200000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.50400000  jig/g 

0.5 

LT 

2.00000000  ^g^g 

0.5 

LT 

2.50000000  fig^g 

0.5 

LT 

2.00000000 

0.5 

LT 

2.00000000  Hg^g 

0.5 

LT 

1.14000000  ^g^g 

0.5 

2.48000000  fig^g 

0.5 

LT 

2.11000000  ^g^g 

0.5 

LT 

0.92200000  fig/g 

3.0 

LT 

0.50400000  ^g^g 

3.0 

LT 

2.00000000  ng/g 

3.0 

LT 

2.50000000  jig/g 

3.0 

LT 

2.00000000  ^g/g 

3.0 

LT 

2.00000000  ^ig/g 

3.0 

LT 

1.14000000  ng/g 

3.0 

LT 

1.28000000  ng/g 

3.0 

LT 

2.11000000  fig^g 

3.0 

LT 

0.92200000  |ig/g 

0.5 

LT 

0.50400000  fig/g 

0.5 

LT 

2.00000000  ^g/'g 

0,5 

LT 

2.50000000  jig/g 

0.5 

LT 

2.00000000  ^g^g 

0.5 

LT 

2.00000000  fig/g 

0.5 

LT 

1 . 1 4000000  |ig/g 

0.5 

LT 

1.28000000  fig/g 

0.5 

LT 

2.11000000  Mg^g 

0.5 

LT 

0.92200000  ng/g 

3.0 

LT 

0-50400000  ^g/g 

3.0 

LT 

2.00000000  jig^g 

3.0 

LT 

2.50000000  ^g/g 

3.0 

LT 

2.00000000  jig/g 

3.0 

LT 

2.00000000  jig/g 

3.0 

LT 

1.14000000  ng^g 

3.0 

3.03000000  ^g^g 

3.0 

LT 

2.11000000  ^g/g 

3.0 

LT 

0.92200000  jug/g 

5.0 

LT 

0.50400000  ^g/g 

5.0 

LT 

2.00000000  Mg/g 

5.0 

LT 

2.50000000  Mg^g 

5.0 

LT 

2.00000000  ^ig/g 

5.0 

LT 

2.00000000  jig^g 

5.0 

LT 

1.14000000  fig/g 

5.0 

Flag 

Code 


C 


C 


Data 

Qnal 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Data 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value 

Meas 

Depth 

Code 

Qoal 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ARP-94-56C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCIX^TRIMETHYLENETRINITRA 

2.09000000 

Mg's 

5.0 

C 

ARP-94-56C 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,^TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

V-tlt 

5.0 

ARP-94-57A 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Hg/g 

0.5 

L 

J 

ARP-94-57A 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000 

(ig/g 

0.5 

ARP-94-57A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

fig/g 

0,5 

ARP-94-57A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Mg'g 

0.5 

ARP-94-57A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Jlg/g 

0.5 

ARP-94-57A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

0.5 

ARP-94-57A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Mg/g 

0.5 

ARP-94-57A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRA 

LT 

1.28000000 

Mg^g 

0.5 

ARP-94-57A 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-57B 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Mg/g 

3.0 

L 

J 

ARP-94.57B 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-57B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-57B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Mg'g 

3.0 

ARP-94-57B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-57B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-57B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-57B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-57B 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-57C 

EXCV 

cso 

135TNB 

l,3,5.TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Mg/g 

5.0 

L 

J 

ARP-94-57C 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Mg/g 

5.0 

ARP-94-57C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Mg/g 

5.0 

ARP-94-57C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Mg/g 

5.0 

ARP-94-57C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Mg/g 

5.0 

ARP-94-57C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Mg/g 

5.0 

ARP-94-57C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Mg/g 

5.0 

ARP-94-57C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

Mg/g 

5.0 

ARP-94-57C 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL.N2A6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

Mg/g 

5.0 

AjRP-94-58A 

EXCV 

cso 

135TNB 

U,5-trinitrobenzene 

LT 

0.92200000 

Mg'g 

0.5 

L 

J 

ARP-94-58A 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Mg/g 

0.5 

ARP-94-58A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Mg/g 

0.5 

ARP-94-58A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Mg/g 

0.5 

ARP-94-58A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Mg/g 

0.5 

ARP-94-58A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Mg/g 

0.5 

ARP-94.58A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Mg/g 

0.5 

ARP-94-58A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

Mg/g 

0.5 

ARP-94-58A 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYDN2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

Mg/g 

0.5 

ARP-94-58B 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Mg/g 

3.0 

L 

J 

ARP-94-58B 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-58B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-58B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-58B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-58B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-58B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-58B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

Mg/g 

3.0 

AJRP-94-58B 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYLN2A6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-58C 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0,92200000 

Mg/g 

5.0 

L 

J 

ARP-94-58C 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Mg/g 

5.0 

ARP-94-58C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Mg/g 

5.0 

ARP-94-58C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Mg/g 

5.0 
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Site  ID 

Site 

TjT»e 

Media 

Ti?pe 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ARP-94-58C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6.DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g 

5.0 

ARP-94-58C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAIHETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000  ^ig^g 

5.0 

ARP-94.58C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  \Lgfg 

5.0 

ARP-94-58C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000  ng/g 

5.0 

ARP-94-58C 

EXCV 

cso 

TETRYL 

.  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000  fig/g 

5.0 

ARP-94-59A 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  iig/g 

0.5 

L 

J 

ARP.94-59A 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000  \ig/g 

0.5 

ARP-94-59A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRiNrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000  \ig/g 

0.5 

ARP-94-59A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000  ng/g 

0.5 

ARP-94-59A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000  \ig/g 

0.5 

ARP-94.59A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA. 

LT 

2.00000000  yLg/g 

0.5 

ARP.94-59A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  ]ig/g 

0.5 

ARP.94.59A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRlNriRA 

LT 

1.28000000  fig/g 

0.5 

ARP-94-59A 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANnROA 

LT 

2.11000000  jig/g 

0.5 

ARP-94-59B 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  yLg/g 

3.0 

L 

J 

ARP-94.59B 

EXCV 

cso 

13DNB 

l^DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000  ^le/g 

3.0 

ARP-94.59B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4.6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

3.0 

ARP-94-59B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOHJENE 

LT 

2.50000000  iig/g 

3.0 

ARP.94-59B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ngfg 

3.0 

ARP-94.59B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000  (ig^g 

3.0 

ARP.94-59B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  fig^g 

3.0 

ARP-94‘59B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRlNriRA 

LT 

1.28000000  fig^g 

3.0 

ARP-94.59B 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYX-N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000  ^g/g 

3.0 

ARP-94-59C 

EXCV 

cso 

135TNB 

W-TRINTTROBENZENE 

LT 

0.92200000  \igfg 

5.0 

L 

J 

ARP-94-59C 

EXCV 

cso 

13DNB 

l^DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000  pLgfg 

5.0 

ARP-94-59C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng^g 

5.0 

ARP-94-59C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  ^g^g 

5.0 

ARP-94.59C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DiNnROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g 

5.0 

ARP-94.59C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000  )igfg 

5.0 

ARP-94-59C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  \igfg 

5.0 

ARP-94-59C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000  yigfg 

5.0 

ARP-94-59C 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANnROA 

LT 

2.11000000  iigfg 

5.0 

ARP-94-60A 

EXCV 

cso 

135TNB 

U,5-trinitrobenzene 

LT 

0.92200000  fig/g 

0.5 

L 

J 

ARP-9460A 

EXCV 

cso 

13DNB 

l>DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000  iigfg 

0.5 

ARP.94-6OA 

EXCV 

cso 

246TNT 

2.4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ^g^g 

0.5 

ARP-94.6OA 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000  \ig/g 

0.5 

ARP-94.6OA 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  fig^g 

0.5 

ARP.94-6OA 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000  ng/g 

0.5 

ARP^94-60A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  iLg/g 

0.5 

ARP>94-60A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000  ]ig/g 

0.5 

ARP-9460A 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000  ng/g 

0.5 

ARP.94.6OB 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  ng/g 

3.0 

L 

J 

ARP-94-60B 

EXCV 

cso 

13DNB 

l>DINITROBENZENE 

LT 

0,50400000  ng^g 

3.0 

ARP-94-60B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g 

3.0 

ARP-94.6OB 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DiNnROTOLUENE 

LT 

2.50000000  iig/g 

3.0 

ARP-94.6OB 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g 

3.0 

ARP-94-60B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000  iig/g 

3.0 

ARP-94.6OB 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  ngfg 

3.0 

ARP-94.6OB 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000  fig/g 

3.0 

ARP-94-60B 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000  ng^g 

3.0 

ARP-94.6OC 

EXCV 

cso 

135TNB 

W-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  yigig 

5,0 

L 

J 

161 


AFT)  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Meas  Unit 

Bool  Value  Meas 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ARP-94>60C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

l^-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

ms's 

5.0 

ARP-94-60C 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Itg/g 

5.0 

ARP.94-60C 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

ng/e 

5.0 

ARP-94-60C 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Mg'g 

5.0 

ARP-94-60C 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHVLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Hgfg 

5.0 

ARP-94-60C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

iig/g 

5.0 

ARP-94-60C 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCU)TRIMETFIYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

ms's 

5,0 

ARP-94-60C 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

tig/g 

5.0 

Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-01A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

ng/g 

0.5 

ARP-944)1A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

10100.00000 

i^s/s 

0.5 

ARP-94-01A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

9.03000000 

ng/g 

0.5 

ARP-94-01A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

86.40000000 

iigfe 

0.5 

ARP-94-01A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

iigfg 

0.5 

ARP-94-01A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

30600.00000 

tigfe 

0.5 

ARP-94-01A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

liS/s 

'  0.5 

ARP-94^1A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.16000000 

iig/g 

0,5 

ARP-94-01A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

12.70000000 

yig/g 

0.5 

ARP-94-01A 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

9.21000000 

0.5 

ARP-94-01A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

10400.00000 

Hg/g 

0.5 

ARP-944)1A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-01A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2960.000000 

jig/g 

0.5 

ARP.94-01A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

6960.000000 

ng/g 

0.5 

ARP-94-01A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

229.0000000 

^&'g 

0.5 

ARP-94-01A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

206.0000000 

Bg^g 

0.5 

ARP-94-01A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

5.71000000 

Mg'g 

0.5 

ARP.94-01A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

20.60000000 

Mg/g 

0.5 

ARP-94-01A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Rg/g 

0.5 

ARP-94-01A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

l^g^g 

0.5 

ARP*94-01A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg'g 

0.5 

ARP-94-01A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

17.70000000 

Hg^g 

0.5 

ARP-94-01A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

44.20000000 

Mg'g 

0.5 

ARP-94-01B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-01B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

6430.000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-01B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

2.82000000 

Hg/g 

3.0 

AKP-94-01B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

69.90000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-01B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-01B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

11800.00000 

Hg/g 

3,0 

ARP-94-01B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

3-0 

ARP-94-01B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

Hg'g 

3.0 

ARP-94-01B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

8.37000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-01B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

5,36000000 

Hg/g 

3,0 

ARP-94-01B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

7310.000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-01B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-01B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1780.000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-01B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2740.000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-01B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

96.70000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-01B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

332.0000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-01B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

3.69000000 

Hg/g 

3-0 

ARP-94-01B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-01B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg/g 

3.0 

768 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Vahie  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qoal 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-01B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  fig^g 

3.0 

ARP-94^1B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ng/g 

3.0 

ARP-94-01B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

13.70000000  fig^g 

3.0 

AEP-9«1B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

20.S0000000  ^g/g 

3.0 

ARP.94-OIC 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  fig/g 

5.0 

ARP-94-01C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

6640.000000  Ufi/g 

5.0 

ARP-94-01C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.83000000  fig/g 

5.0 

ARP-94-01C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

57.70000000  fig^g 

5.0 

ARP.94-OIC 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  fig^g 

5.0 

ARP-94-01C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

19100.00000  ng/g 

5.0 

ARP-94-01C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  jig^g 

5.0 

ARP-9-M)lC 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

2.92000000  ng/g 

5.0 

ARP-94^1C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

12.50000000  fig/g 

5.0 

ARP-94-01C 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

5.70000000  fig^g 

5.0 

ARP-94-01C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

10100.00000  ^g/g 

5.0 

ARP-94-01C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.06520000  ng^g 

5.0 

H 

I 

ARP.94-OIC 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1840.000000  ^g/g 

5.0 

ARP-94-01C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3560.000000  jig/g 

5.0 

ARP.94-OIC 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

125.0000000  ng^g 

5.0 

ARP-94-01C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

285.0000000  ^g/g 

5.0 

ARP-94-01C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

5.99000000  ng/g 

5.0 

ARP.94-OIC 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000  jig/g 

5.0 

ARP.94^1C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  pg/g 

5.0 

7 

J 

ARP-94-01C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  Mg^g 

5.0 

ARP-94-01C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ^g/g 

5.0 

ARP-94-01C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

21.70000000  fig/g 

5.0 

ARP-94-01C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZDsrc 

23.80000000  MS^g 

5.0 

ARP-94^2A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ^g/g 

0.5 

ARP-94^2A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

15800.00000  ng/g 

0.5 

ARP-94-02A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.71000000  jig/g 

0.5 

ARP-9M2A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

133.0000000  ng/g 

0.5 

ARP-94-02A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.60700000  Mg^g 

0.5 

ARP-94-02A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

11900.00000  jig/g 

0.5 

ARP-94-02A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  Mg'g 

0.5 

ARP.94-02A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

4.38000000  fig^g 

0.5 

ARP-94-02A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

17.30000000  fig/g 

0.5 

ARP-94-02A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

13.80000000  jig^g 

0.5 

ARP-94-02A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

15700.00000  ng/g 

0.5 

ARP-94-02A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ^g^g 

0.5 

H 

I 

ARP-94-02A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

5240.000000  Mg'g 

0.5 

ARP.94-02A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

7890.000000  fig^g 

0.5 

ARP-94^2A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

397.0000000  ^g^g 

0.5 

ARP-94-02A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

320.0000000  ^ig^g 

0.5 

ARP-94-02A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

8.94000000  iLg/g 

0.5 

ARP-94-02A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

9.55000000  ng^g 

0.5 

ARP.94-02A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  fig/g 

0.5 

7 

J 

ARP-94^2A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ng^g 

0.5 

ARP-94-02A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ixg/g 

0.5 

ARP-94-02A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

25.80000000  ng/g 

0.5 

ARP-94^2A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

83.50000000  ng/g 

0.5 

ARP-94-02B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ^g^g 

3.0 

ARP-94-02B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

8300.000000  fAg^g 

3.0 

769 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flac 

Code 

Data 

Qnal 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-02B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

2.94000000 

f»g/g 

3.0 

ARP-94-02B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

76.20000000 

v-t/z 

3.0 

ARP-94-02B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

ng/g 

3.0 

ARP-94-02B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

16900.00000 

^g/g 

3.0 

ARP-94-02B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

ng^g 

3.0 

ARP-94-02B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.07000000 

^g/g 

3.0 

ARP-944)2B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

11.10000000 

^g^g 

3.0 

ARP-94-02B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

6.77000000 

^g/g 

3.0 

ARP-94-02B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

9760.000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-02B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.12500000 

Hg/g 

3.0 

H 

I 

ARP-94-02B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2160.000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-02B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3450.000000 

Hg/g 

3.0 

ARI‘-94-02B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

119,0000000 

^g/g 

3.0 

ARP-94-02B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

313.0000000 

Jig/g 

3.0 

ARP-94-02B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

5.03000000 

Hg/g 

3.0 

AjEiP-94-02B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-02B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Mg'g 

3.0 

7 

J 

ARP-94-02B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-02B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-02B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

19.10000000 

|ig/g 

3.0 

ARP.94-02B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

26.50000000 

j»g/g 

3.0 

ARP-94-02C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg/g 

5.0 

ARP-94-02C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

6930.000000 

(ig/g 

5.0 

ARP-94-02C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.23000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-02C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

67.80000000 

(ig/g 

5.0 

AKP-94-02C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

fig/g 

5.0 

ARP-94^2C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

12700.00000 

H&'g 

5.0 

ARP-9'M2C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg'g 

5.0 

ARP-94-02C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

vs/e. 

5.0 

ARP-94-02C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

9.10000000 

Hg'g 

5.0 

ARP-94-02C 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

6.87000000 

v-e/z 

5.0 

ARP-94-02C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

8420.000000 

flg/g 

5.0 

ARP-94-02C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.05600000 

Hg/g 

5.0 

H 

1 

ARP.94^2C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1920.000000 

(Ig/g 

5.0 

ARP-94-02C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3230.000000 

flg/'g 

5.0 

ARP-94^2C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

116.0000000 

Jlg^g 

5.0 

ARP-94^2C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

343.0000000 

Mg/'g 

5,0 

ARP-94-02C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

4.14000000 

v-ziz 

5.0 

ARP-94-02C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Mg/g 

5.0 

ARP-94-02C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Mg/g 

5.0 

7 

J 

ARP-94-02C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg'g 

5.0 

ARP-94-02C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

v-ziz 

5.0 

ARP-94-02C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

15.40000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-02C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

21.10000000 

vziz 

5.0 

ARP-94-03A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

0.5 

AJRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

18100.00000 

vziz 

0.5 

ARP.94-03A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.49000000 

vztz 

0.5 

ARP-94-03A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

153.0000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94^3A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0,73000000 

Mg^g 

0.5 

ARP*94^3A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

10900.00000 

MS'g 

0.5 

ARP-9443A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg^g 

0,5 

ARP-94-03A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

6.22000000 

Hg'g 

0.5 

770 


AED  Test  Range  (SWMU40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qua! 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-03A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

19.00000000  ng^g 

0.5 

ARP-94-03A 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

30.10000000  >ig/g 

0.5 

ARP-94-03A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

18300.00000  ng^g 

0.5 

ARP-94-03A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ^ig^g 

0.5 

H 

I 

ARP-944)3A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

5480.000000  Msfz 

0.5 

ARP-94-03A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

7420.000000  ufi/e 

0.5 

ARP-94-03A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

441.0000000  fig^g 

0.5 

ARP-94^3A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

321.0000000  ^g^g 

0.5 

ARP-94-03A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

10.50000000  yag/g 

0.5 

ARP-94^3A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

33.60000000  Me/z 

0.5 

ARP-94-03A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  yglg 

0.5 

7 

J 

ARP-94-03A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  yg/g 

0.5 

ARP.94-03A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  MS^g 

0.5 

ARP-94-03A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

27.40000000  yigfg 

0.5 

ARP-94-03A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

67.40000000  yg/g 

0.5 

ARP-94-03B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  yg/g 

3.0 

ARP-.94-03B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

9000.000000  ^g^g 

3.0 

ARP-94-03B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.79000000  ygfg 

3.0 

ARP.94-03B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

94.30000000  ^g^g 

3.0 

ARP.94-03B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  ng^g 

3.0 

ARP-94-03B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

15700.00000  yg/g 

3.0 

ARP.94^3B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  Melz 

3.0 

ARP-94-03B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.22000000  ygig 

3.0 

ARP-94-03B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

10.90000000  ug/g 

3.0 

ARP.94-03B 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

10.60000000  yg/g 

3.0 

ARP-94-03B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

11300.00000  yg/g 

3.0 

ARP.94-03B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  yigfg 

3.0 

H 

I 

ARP.94-03B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

2720.000000  yig/g 

3.0 

ARP-94-03B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4750.000000  ygjg 

3.0 

ARP-94-03B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

205.0000000  yg/g 

3.0 

ARP-94-03B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

180.0000000  ytg/g 

3.0 

ARP-94-03B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

6.97000000  yg/g 

3.0 

ARP.94-03B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000  yg/g 

3.0 

ARP-94-03B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  ytg/g 

3.0 

7 

J 

ARP-94-03B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  \xg/g 

3.0 

ARP-94-03B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  \ig/g 

3.0 

ARP-94-03B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

18.20000000  yg/g 

3.0 

ARP-94^3B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

34.80000000  yg/g 

3.0 

ARP-94-03C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  yg/g 

5.0 

ARP.94-03C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

3590.000000  yg/g 

5.0 

ARP-94-03C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.18000000  y.gfg 

5.0 

ARP-94-03C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

38.80000000  yg/g 

5.0 

ARP-94-03C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  yg/g 

5.0 

ARP-94-03C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

5320.000000  yg/g 

5.0 

ARP-94-03C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  yg/g 

5,0 

ARP-94-03C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  ygfg 

5.0 

ARP-94-03C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

6.21000000  yg/g 

5,0 

ARP-94-03C 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

5.00000000  yg/g 

5.0 

ARP-94-03C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

6460.000000  yg/g 

5.0 

ARP-94-03C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  yg/g 

5.0 

H 

I 

ARP-94-03C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

902.0000000  yg/g 

5.0 

ARP-94-03C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

1780.000000  yg/g 

5.0 

111 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depill 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-03C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

83.10000000 

ng/g 

5.0 

ARP-94-03C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

352.0000000 

^g^g 

5.0 

ARP-94-03C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

3.45000000 

ixg/g 

5.0 

ARP-94-03C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-03C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

5.0 

7 

ARP-94-03C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

PS^g 

5.0 

ARP-94-03C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-03C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

10.90000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-03C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

13.80000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-04A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-04A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

12900.00000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-04A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.28000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-04A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

108.0000000 

pg^g 

0,5 

ARP-94-04A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-04A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

6820.000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-04A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/'g 

0.5 

ARP-94-04A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.73000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-04A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

13.90000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-04A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

14.50000000 

Pg'g 

0.5 

ARP-94-04A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

13000.00000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-04A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0,05000000 

pg'g 

0.5 

H 

ARP-94-04A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

3960.000000 

PS'g 

0.5 

ARP-94-04A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

5620.000000 

Pg^g 

0.5 

ARP-94-04A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

310.0000000 

pg/g 

0.5 

ARP.94-04A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

280.0000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-04A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

7.09000000 

Pg^g 

0.5 

ARP-94-04A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

12.20000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-04A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

7 

ARP-94-04A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Pg/g 

0.5 

ARP-94-04A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

nsfg 

0.5 

ARP-94-04A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

20.40000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-04A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

45,90000000 

pg/g 

0,5 

ARP-94-04B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

3.0 

ARP.94-04B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

11300.00000 

pg^g 

3.0 

ARP-94-04B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.06000000 

pg'g 

3.0 

ARP-94-04B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

103.0000000 

pg'g 

3.0 

ARP.94^4B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg'g 

3.0 

ARP-94-04B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

22400.00000 

pg^g 

3.0 

ARP-94-04B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg'g 

3.0 

ARP-94-04B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.17000000 

pg'g 

3.0 

ARP-94-04B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

13.10000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-04B 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

8.62000000 

pg'g 

3.0 

ARP-94-04B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

12200.00000 

pg'g 

3.0 

ARP-94-04B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg'g 

3.0 

H 

ARP-94-04B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

3360.000000 

pg'g 

3.0 

ARP-94-04B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

5050.000000 

i^e/e 

3.0 

ARP-94^4B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

208.0000000 

pg'g 

3.0 

ARP-94-04B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

307.0000000 

pg'g 

3.0 

ARP-94-04B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

6.50000000 

pg'g 

3.0 

ARP-94-04B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg'g 

3.0 

ARP-94-04B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg'g 

3.0 

7 

ARP.94-04B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg'g 

3.0 

Data 

Qgal 


J 


I 


J 


I 


J 


772 


773 


f 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-05B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

134.0000000  ng/g 

3.0 

ARP-94-05B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.53300000  Mg/g 

3.0 

ARP-94-05B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

27200.00000  jig/g 

3.0 

ARP-94-05B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  fig^g 

3.0 

ARP-944)5B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

5.26000000  ^g^g 

3.0 

ARP-94-05B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

14.20000000  fig/g 

3.0 

ARP-94-05B 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

11,10000000  fig/g 

3.0 

ARP-94-05B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

16600.00000  ^g/g 

3.0 

ARP-94-05B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  Mg^g 

3.0 

H 

I 

ARP-94-05B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

3890.000000  ^ig/g 

3.0 

ARP-94-05B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

7310.000000  ng/g 

3.0 

ARP-94-05B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

276.0000000  jig/g 

3.0 

ARP-94-05B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

938.0000000  ^g/g 

3.0 

ARP-94-05B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

8.32000000  pg/g 

3.0 

ARP-94-05B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000  ^ig/g 

3.0 

ARP-94-05B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  ng^g 

3.0 

7 

J 

ARP-94-05B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ^g/g 

3.0 

ARP-94-05B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  iig/g 

3.0 

ARP-94-05B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

28,50000000  iig/g 

3.0 

ARP-94-t)5B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

45.70000000  ykglg 

3.0 

ARP-94-05C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  \ig/g 

5.0 

ARP-94-05C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

12500.00000  yiglg 

5.0 

ARP-94-05C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.39000000  yig/g 

5.0 

ARP-94-05C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

103.0000000 

5.0 

ARP-94-05C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  \ig/g 

5.0 

ARP-94-05C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

15100.00000  fig/g 

5.0 

ARP-94-05C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  YLg/g 

5.0 

ARP-94-05C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

4.41000000  yig/g 

5.0 

ARP-94-05C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

13.20000000  \ig/g 

5.0 

ARP-94-05C 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

12.60000000  ng/g 

5.0 

ARP-94-05C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

21000.00000  fig/g 

5,0 

ARP-94-05C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  \ig/g 

5.0 

H 

I 

ARP-94-05C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

2440.000000  [kg/g 

5.0 

ARP-94-05C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

6230.000000  \kg/g 

5.0 

ARP-94-05C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

198.0000000  \kglg 

5.0 

ARP-94-05C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

441.0000000  fig^g 

5.0 

ARP-94-05C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

10.40000000  yig/g 

5.0 

ARP-94-05C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000  ^g/g 

5.0 

ARP*94-05C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  fig/g 

5.0 

7 

J 

ARP-94-05C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ^g^g 

5.0 

ARP-94-05C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  yig/g 

5.0 

ARP-94-05C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

20.80000000  yg/g 

5.0 

ARP-94-05C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

43.00000000  yg/g 

5.0 

ARP-94-06A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg's 

0.5 

ARP-94-06A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

13400.00000 

fig/g 

0.5 

ARP-94-06A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.48000000 

Mg/g 

0.5 

ARP-94-06A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

123.0000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-06A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.54200000 

pg/g 

0.5 

ARP.94-06A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

8400.000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-06A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

PS^g 

0.5 

ARP-94-06A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.74000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-06A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

13.90000000 

pg/g 

0.5 

774 


ARP-94-06A 

EXCV  CSO 

ARP-94-06A 

EXCV  CSO 

ARP-94-06A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-06A 

EXCV 

CSO 

arp-m-oca 

EXCV 

CSO 

ARP.94-06A 

EXCV 

CSO 

ARP-94.06A 

EXCV 

CSO 

ARP.94^A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-06A 

EXCV 

CSO 

ARP-9«6A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-06A 

EXCV 

CSO 

ARP-9+fl6A 

EXCV 

CSO 

AKP-94-06B 

EXCV 

CSO 

ARP.94-06B 

EXCV 

CSO 

AKP-944)6B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-06B 

EXCV 

CSO 

ARP-94^)6B 

EXCV 

CSO 

ARP.94-06B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-06B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-06B 

EXCV 

CSO 

A^.94-06B 

EXCV 

CSO 

^94.06B 

EXCV 

CSO 

-94-06B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-06B 

EXCV 

CSO 

AIU>-94-06B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-06B 

EXCV 

CSO 

AKP-940(B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-06B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-06B 

EXCV  1 

CSO 

ARP-94-06B 

EXCV  1 

CSO 

ARP-94-06B 

EXCV  CSO 

FE 

IRON 

14.80000000  ^g/g 

0.5 

HG 

mercury 

13900.00000  iLg/g 

0.5 

K 

potassium 

LT 

0.05000000  |ig/g 

0.5 

MG 

magnesium 

4580.000000  iig/g 

0.5 

MN 

manganese 

7370.000000 

0.5 

NA 

SODIUM 

412.0000000  ^g^g 

0.5 

NI 

NICKEL 

265.0000000  }ig/g 

0.5 

PB 

LEAD 

6.82000000  yLg/g 

0.5 

SB 

ANTIMONY 

13,80000000  ng/g 

0.5 

SE 

SELENIUM 

LT 

19.60000000  pLg/g 

0.5 

TL 

thallium 

LT 

0.44900000  jig/g 

0.5 

V 

VANADIUM 

LT 

34.30000000 

0.5 

ZN 

ZINC 

20.50000000  ^g/g 

0.5 

AG 

SILVER 

45.10000000  ng/g 

0.5 

AL 

ALUMINUM 

LT 

0.80300000  ng/g 

3.0 

AS 

ARSENIC 

15900.00000  jig/g 

3.0 

BA 

barium 

3.48000000  ^g/g 

3.0 

BE 

beryllium 

147.0000000  pig/g 

3.0 

CA 

CALCIUM 

0.58800000  pig/g 

3.0 

CD 

CADMIUM 

40900.00000  pig/g 

3,0 

CO 

COBALT 

LT 

1.20000000  iig/g 

3.0 

CR 

CHROMIUM 

3.26000000  j4g/g 

3.0 

CU 

COPPER 

15.20000000  pig/g 

3.0 

FE 

IRON 

11.50000000  Pig/g 

3.0 

HG 

mercury 

14400.00000  pig/g 

3.0 

K 

POTASSIUM 

LT 

0.05000000  |ig/ig 

3.0 

MG 

magnesium 

5470.000000  Pig/g 

3.0 

MN 

manganese 

9750.000000  pig/g 

3.0 

NA 

SODIUM 

331.0000000  ng/g 

3.0 

NI 

NICKEL 

1430.000000  pig/g 

3.0 

ARP-944)6B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-06B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-06B 

EXCV 

CSO 

ARP-94.06B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-06C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-06C 

EXCV 

CSO 

ARP.94-06C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-06C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-06C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-06C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-06C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-06C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-06C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-06C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-06C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-06C 

EXCV 

CSO 

ARP.94-06C 

EXCV 

CSO 

ARR^>4-06C 

EXCV 

CSO 

AI  }6C 

EXCV 

CSO 

PB 

SB 

SB 

TL 

V 

ZN 

AG 

AL 

AS 

BA 

BE 

CA 

CD 

CO 

CR 

CU 

FE 

HG 

K 

MG 

MN 


LEAD 

antimony 

SELENIUM 

thallium 

VANADIUM 

ZINC 

SILVER 

aluminum 

ARSENIC 

barium 

beryllium 

CALCIUM 

CADMIUM 

COBALT 

CHROMIUM 

COPPER 

IRON 

mercury 

POTASSIUM 

magnesium 

manganese 


LT 

LT 

LT 

LT 


LT 


- 

7,44000000  ^g/g 
19.60000000  ^g/g 
0.44900000  ^g/g 


LT 


LT 


34.30000000 

3.0 

24.10000000 

3.0 

41.90000000  pig/g 

3.0 

0.80300000  pig/g 

5.0 

12100.00000  pig/g 

5.0 

5,50000000 

5.0 

110.0000000  pig/g 

5.0 

0,52500000  pig/g 

5.0 

20400.00000  Pig/g 

5.0 

1 .20000000  lig/g 

5.0 

3.18000000  ^g/g 

5.0 

13.20000000  pig/g 

5.0 

9,74000000  ^g/g 

5.0 

14200.00000  Pig/g 

5.0 

0.05000000  Pig/g 

5.0 

3500,000000  Pig/g 

5.0 

5600.000000  ^g/g 

5.0 

250.0000000 

5.0 

3.0 

3.0 

3.0  7 

3-0 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value 

Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

AJRP-94-06C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

1140.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94^6C 

EXCV 

cso 

MI 

NICKEL 

7.75000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-06C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-06C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg'g 

5.0 

7 

ARP.94-O6C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-06C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg'g 

5.0 

AKP-94-06C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

23.30000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-06C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

38.50000000 

pg'g 

5.0 

ARP-94-07A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg'g 

0.5 

ARP-94^7A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

17100.00000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-07A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.49000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-07A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

156.0000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-07A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.65900000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-07A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

13600.00000 

pg/g 

0.5 

ARP.94-07A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-07A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

4.95000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-07A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

16.60000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-07A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

13.00000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-07A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

16400.00000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-07A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

H 

ARP-94-07A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

5900.000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-07A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

9340.000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-07A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

484.0000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-07A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

414.0000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-07A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

9.39000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-07A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

8.31000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-07A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

7 

ARP-94-07A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-07A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-07A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

26.00000000 

pg/g 

0.5 

ARP.94-07A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

50.50000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-07B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-07B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

18400.00000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-07B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.71000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-07B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

171.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-07B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.72200000 

pg/g 

3.0 

ARP-9«7B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

38400.00000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-07B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-07B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

5.78000000 

pg/g 

3.0 

ARP-9407B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

16.60000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-07B 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

14.40000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-07B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

17600.00000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-07B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

3.0 

H 

ARP-94-07B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

6020.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-07B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

11000.00000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-07B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

408.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-07B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

2080.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-07B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

9.31000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-07B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-07B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

3.0 

7 

ARP-94-07B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-07B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

3.0 

Data 

Qnal 


J 


I 


J 


I 


J 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


SHe  Media 

Site  IP _ Type  Type 

Chemical  Class:  METALS 


Test  Name 


ARP-94-07B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

ARP.94-07B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

ARP-94-07C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

ARP-94-07C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

ARP.94-07C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

ARP-94-07C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

ARP-94-07C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

ARP-94-07C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

ARP-94-07C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

ARP-94-07C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

AKP-94-07C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

ARP-94-07C 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

ARP-94-07C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

ARP-94-07C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

ARP-94-07C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

ARP-9«7C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

ARP-94-07C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

ARP-94-07C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

ARP-94-07C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

ARP-94-07C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

ARP-94-07C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

ARP-94-07C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

ARP-94^7C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

ARP-94-07C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

ARP-94-07C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

ARP-9«8A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

ARP.94-O8A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

ARP-94-08A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

ARP-94-08A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

ARP-94-08A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

ARP.94-O8A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

ARP.94-O8A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

ARP-94-08A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

ARP-94-08A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

ARP-94-08A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

ARP-94-08A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

ARP-94-08A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

ARP-94-08A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

ARP-94-08A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

ARP-94-08A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

ARP-94-08A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

ARP.94-O8A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

ARP-94-08A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

ARP-944)8A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

ARP-94-08A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

ARP-94-08A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

ARP-94-08A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

ARP-94-08A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

ARP.94-O8B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

ARP.94-O8B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

ARP-94-08B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

ARP-.94-O8B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

29.00000000  pg^g 

3.0 

52.60000000  ng/g 

3.0 

LT 

0.80300000  (ig/g 

5.0 

10100.00000  pg^g 

5.0 

7.65000000  jig/g 

5.0 

122.0000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.42700000  ne'e 

5.0 

21500.00000  pg^g 

5.0 

LT 

1.20000000  pg/g 

5.0 

3.40000000  Hg/g 

5.0 

9.73000000  pg/g 

5.0 

12.00000000  pg/g 

5.0 

12800.00000  pg/g 

5.0 

LT 

0.05000000  pg/g 

5.0 

3510.000000  pg/g 

5.0 

6960.000000  pg/g 

5.0 

303.0000000  fig/g 

5.0 

1300.000000  pg/g 

5.0 

7.21000000  pg/g 

5.0 

LT 

7.44000000  pg/g 

5.0 

LT 

19.60000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.44900000  pg/g 

5.0 

LT 

34.30000000  ng/g 

5.0 

16.60000000  ftg/g 

5.0 

42.10000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.80300000  pg/g 

0.5 

18500.00000  pg/g 

0.5 

5.03000000  pg/g 

0.5 

171.0000000  pg/g 

0.5 

0.68900000  pg/g 

0.5 

18100.00000  pg/g 

0.5 

LT 

1.20000000  pg/g 

0.5 

5.31000000  pg/g 

0.5 

18.40000000  pg/g 

0.5 

15.60000000  pg/g 

0.5 

16700.00000  pg/g 

0.5 

LT 

0.05000000  pg/g 

0.5 

6300.000000  pg/g 

0.5 

9760.000000  pg/g 

0.5 

499.0000000  pg/g 

0.5 

519.0000000  pg/g 

0.5 

9.00000000  pg/g 

0.5 

12.50000000  pg/g 

0.5 

LT 

19.60000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.44900000  pg/g 

0.5 

LT 

34.30000000  pg/g 

0.5 

29.40000000  pg/g 

0.5 

52.20000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.80300000  pg/g 

3.0 

16900.00000  pg/g 

3.0 

3.87000000  pg/g 

3.0 

173.0000000  pg/g 

3.0 

777 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-08B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.73100000 

ms's 

3.0 

ARP-94-08B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

31000.00000 

v-ilz 

3.0 

ARP-94-08B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

v-%1% 

3.0 

ARP.94-O8B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

5.73000000 

MS^g 

3.0 

ARP-9408B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

15.80000000 

Hg'g 

3.0 

ARP-94-08B 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

16.40000000 

Mg's 

3.0 

ARP-94-08B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

j 

18100.00000 

ns's 

3.0 

ARP-94-08B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.07140000 

Mg/g 

3.0 

H 

ARP-94^8B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

6100.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-08B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

9510.000000 

(ig/g 

3.0 

ARP.94-O8B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

382.0000000 

Pg/g 

3.0 

ARP-94-08B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

1220.000000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-08B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

11.30000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-08B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

3.0 

AKP-94-08B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Pg/g 

3.0 

7 

ARP-94-08B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-08B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Pg'g 

3.0 

ARP-94-08B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

24.30000000 

Pg'g 

3.0 

ARP-94-08B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

64.30000000 

V-'SiZ 

3.0 

ARP-94-08C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-O8C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

11000.00000 

Pg'g 

5.0 

ARP-94-08C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.86000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-08C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

102.0000000 

Pg/g 

5.0 

ARP-94-08C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.48100000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-08C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

19400.00000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-O8C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-08C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.89000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94^8C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

12.40000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-08C 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

9.58000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-08C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

13900.00000 

pg/g 

5.0 

ARP-94^8C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

5.0 

H 

ARP-94-08C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

3140.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-08C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

5300.000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-O8C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

235.0000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-08C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

961.0000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-08C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

9.81000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-08C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

8.16000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-08C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

5.0 

7 

ARP^94-08C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

5.0 

AKP-94-08C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-08C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

22.40000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94^8C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

37.70000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-09A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-09A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0,5 

D 

ARP-94-09A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

12800.00000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-09A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

13600.00000 

pg/g 

0.5 

D 

ARP-94^9A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.59000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-09A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.56000000 

pg/g 

0.5 

D 

ARP-94-09A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

115.0000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-09A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

119.0000000 

pg/g 

0.5 

D 

ARP-94-09A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.50700000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-09A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

D 

778 


AED  Test  Range  (SWMU40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

6540.000000  ^g/g 

0.5 

8310.000000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

1.20000000  M&'g 

0.5 

LT 

1.20000000  jig/g 

0.5 

D 

3.88000000  jig/g 

0.5 

4.07000000  (ig^g 

0.5 

D 

13.90000000  |ig/g 

0.5 

14.70000000  ng/g 

0.5 

D 

23.80000000  fig^g 

0.5 

22.40000000  MS^g 

0.5 

D 

13100.00000  )ig/g 

0.5 

14000.00000  Mg^g 

0.5 

D 

LT 

0.05000000  |ig/g 

0.5 

H 

LT 

0.03000000  fig% 

0.5 

DH 

4050.000000  jig/g 

0.5 

4140.000000  ng/g 

0.5 

D 

5310.000000  fig/g 

0.5 

5660.000000  |xg/g 

0.5 

D 

343.0000000  fig^g 

0.5 

347.0000000  MS^g 

0.5 

D 

350.0000000  ng^g 

0.5 

407.0000000  ^g/g 

0.5 

D 

6.51000000  ng/g 

0.5 

7.71000000  Hg/g 

0.5 

D 

23.20000000  ^g/g 

0.5 

19.90000000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

19.60000000  fig/g 

0.5 

7 

LT 

19.60000000  ftg/g 

0.5 

D7 

LT 

0.44900000  ^g('g 

0.5 

LT 

0.44900000  jig/g 

0.5 

D 

LT 

34.30000000  Hg/g 

0.5 

LT 

34.30000000  ng/g 

0.5 

D 

20.40000000  ^g/g 

0.5 

22.80000000  (ig'g 

0.5 

D 

51.50000000  ng/g 

0.5 

48.30000000  ^g/'g 

0.5 

D 

LT 

0.80300000  ^gl'g 

3.0 

LT 

0.80300000  |ig/g 

3.0 

D 

13500.00000  (tg/g 

3.0 

17300.00000  ^g^g 

3.0 

D 

5.11000000  ng/g 

3.0 

5.03000000  ^g/g 

3.0 

D 

145.0000000  ng/'g 

3.0 

168.0000000  figi'g 

3.0 

D 

0.53400000  fig/g 

3.0 

0.66500000  p^g 

3.0 

D 

31800.00000  (ig'g 

3.0 

35600.00000 

3.0 

D 

LT 

1.20000000  fig/g 

3.0 

LT 

1.20000000  Mg^g 

3.0 

D 

5.06000000  )tg% 

3.0 

5.32000000  ng/g 

3.0 

D 

Data 

Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-09A 

ARP-94-09A 

ARP-94-09A 

ARP-94-09A 

ARP-94-09A 

ARP-94-09A 

ARP-94-09A 

ARP-94-09A 

ARP-94-09A 

ARP-94-09A 

ARP-94-09A 

ARP-94-09A 

ARP.94-09A 

ARP-94-09A 

ARP-94-09A 

ARP-94-09A 

ARP-94-09A 

ARP-94-09A 

ARP-94^9A 

ARP-94-09A 

ARP-94-09A 

ARP.94-09A 


EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 


CA 

CA 

CD 

CD 

CO 

CO 

CR 

CR 

CU 

cu 

FE 

FE 

HG 

HG 

K 

K 

MG 

MG 

MN 

MN 

NA 

NA 


ARP-94-09A 

EXCV 

CSO 

NI 

ARP-94-09A 

EXCV 

CSO 

NI 

ARP-944)9A 

EXCV 

CSO 

PB 

ARP-94-09A 

EXCV 

CSO 

PB 

ARP-94-09A 

EXCV 

CSO 

SB 

ARP-94-09A 

EXCV 

CSO 

SB 

ARP.94-09A 

EXCV 

CSO 

SE 

ARP-94-09A 

EXCV 

CSO 

S£ 

ARP-94-09A 

EXCV 

CSO 

TL 

ARP-94-09A 

EXCV 

CSO 

TL 

ARP-94-09A 

EXCV 

CSO 

V 

ARP-94-09A 

EXCV 

CSO 

V 

ARP-94-09A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ARP-94-09A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ARP-94-09B 

EXCV 

CSO 

AG 

ARP-94-09B 

EXCV 

CSO 

AG 

ARP-94-09B 

EXCV 

CSO 

AL 

ARP-94-09B 

EXCV 

CSO 

AL 

ARP-94-09B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARP-94-09B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARP-94-09B 

EXCV 

CSO 

BA 

ARP.94-09B 

EXCV 

CSO 

BA 

ARP-94-09B 

EXCV 

CSO 

BE 

ARP-94-09B 

EXCV 

CSO 

BE 

ARP-94-09B 

EXCV 

CSO 

CA 

ARP-944)9B 

EXCV 

CSO 

CA 

ARP-94-09B 

EXCV 

CSO 

CD 

ARP-94^9B 

EXCV 

CSO 

CD 

ARP-94-09B 

EXCV 

CSO 

CO 

ARP-94-09B 

EXCV 

CSO 

CO 

CALCIUM 

CALCIUM 

CADMIUM 

CADMIUM 

COBALT 

COBALT 

CHROMIUM 

CHROMIUM 

COPPER 

COPPER 

IRON 

IRON 

MERCURY 

MERCURY 

POTASSIUM 

POTASSIUM 

MAGNESIUM 

MAGNESIUM 

MANGANESE 

MANGANESE 

SODIUM 

SODIUM 

NICKEL 

NICKEL 

LEAD 

LEAD 

ANTIMONY 

ANTIMONY 

SELENIUM 

SELENIUM 

THALLIUM 

THALLIUM 

VANADIUM 

VANADIUM 

ZINC 

ZINC 

SILVER 

SILVER 

ALUMINUM 

ALUMINUM 

ARSENIC 

ARSENIC 

BARIUM 

BARIUM 

BERYLLIUM 

BERYLLIUM 

CALCIUM 

CALCIUM 

CADMIUM 

CADMIUM 

COBALT 

COBALT 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flas 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

13.00000000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

16.90000000 

Mg/g 

3.0 

D 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

9.43000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

11,10000000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

15400.00000 

Pg/g 

3,0 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

15800.00000 

Pg/g 

3.0 

D 

AKP-94-09B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.05340000 

pg/g 

3.0 

H 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.06210000 

pg/g 

3.0 

DH 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

3310.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

4420.000000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

7050.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94^B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

8180.000000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

262.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

283.0000000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

339.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

496.0000000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

8.44000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

9.30000000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

8,17000000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

3.0 

7 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

3.0 

D7 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

fig/g 

3.0 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

3.0 

ARP.94-09B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

23.60000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

29.40000000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

39.20000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-09B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

46,60000000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP-94-09C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-09C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP-94-09C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

10300.00000 

pg/g 

5.0 

AKP-94-09C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

16000.00000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP-94-09C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.39000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-09C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.70000000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP-94-09C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

119.0000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-09C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

142.0000000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP-94-09C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-09C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.61500000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP-94-09C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

49900.00000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-09C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

29700.00000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP-94-09C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-09C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP-94-09C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.60000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-09C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

4,92000000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP-94-09C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

10.00000000 

pg/g 

5.0 

ARP-944)9C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

16.00000000 

pg/g 

5.0 

D 

A3RP-94-09C 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

11,30000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94^C 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

11.30000000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP-94-09C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

14100.00000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-09C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

15800.00000 

pg/g 

5.0 

D 

Data 

Qoal 


I 

I 
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_ ^ED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 

Site  Media 

_  Test  Name  _ Bool  Value 


Chemical  Class:  METALS 


Unit  Flag  Data 

Meas  Depth  Code  Qnal 


ARP-94-09C 

EXCV 

CSO 

HG 

ARP-94-09C 

EXCV 

CSO 

HG 

ARP-94-09C 

EXCV 

CSO 

K 

ARP-94-09C 

EXCV 

CSO 

K 

AKP-94-09C 

EXCV 

CSO 

MG 

ARP-94-09C 

EXCV 

CSO 

MG 

ARP-94-09C 

EXCV 

CSO 

MN 

ARP-94-09C 

EXCV 

CSO 

MN 

ARP-94-09C 

EXCV 

CSO 

NA 

ARP-94-09C 

EXCV 

CSO 

NA 

ARP-94-09C 

EXCV 

CSO 

NI 

ARP-94-09C 

EXCV 

CSO 

NI 

ARP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PB 

ARP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PB 

ARP-94-09C 

EXCV 

CSO 

SB 

AKP-94-09C 

EXCV 

CSO 

SB 

ARP-94-09C 

EXCV 

CSO 

SE 

ARP-94-09C 

EXCV 

CSO 

SE 

ARP-94-09C 

EXCV 

CSO 

TL 

ARP-94-09C 

EXCV 

CSO 

TL 

ARP-94-09C 

EXCV 

CSO 

V 

ARP-94-09C 

EXCV 

CSO 

V 

ARP-94-09C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ARP-94^9C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ARP.94-IOA 

EXCV 

CSO 

AG 

ARP-94-10A 

EXCV 

CSO 

AL 

ARP-94-10A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARP-94-10A 

EXCV 

CSO 

BA 

AKP-94-10A 

EXCV 

CSO 

BE 

ARP-94-10A 

EXCV 

CSO 

CA 

ARP-94-10A 

EXCV 

CSO 

CD 

ARP-94-10A 

EXCV 

CSO 

CO 

ARP-94-10A 

EXCV 

CSO 

CR 

AEP-94-I0A 

EXCV 

CSO 

CU 

ARP-94-10A 

EXCV 

CSO 

FE 

ARP-94-10A 

EXCV 

CSO 

HG 

ARP-94-10A 

EXCV 

CSO 

K 

ARP-94-10A 

EXCV 

CSO 

MG 

ARP-94-10A 

EXCV 

CSO 

MN 

ARP-94-10A 

EXCV 

CSO 

NA 

ARP-94-10A 

EXCV 

CSO 

NI 

AKP-94-10A 

EXCV 

CSO 

PB 

ARP-94-10A 

EXCV 

CSO 

SB 

ARP-94-10A 

EXCV 

CSO 

SE 

ARP.94-IOA 

EXCV 

CSO 

TL 

ARP-94-10A 

EXCV 

CSO 

V 

ARP-94-10A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ARP-94-10B 

EXCV 

CSO 

AG 

ARP-94-10B 

EXCV 

CSO 

AL 

AEP-94-10B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARP-94-10B 

EXCV 

CSO 

BA 

ARP-94-10B 

EXCV  1 

CSO 

BE 

MERCURY 

LT 

MERCURY 

LT 

POTASSIUM 

POTASSIUM 

MAGNESIUM 

MAGNESIUM 

MANGANESE 

MANGANESE 

SODIUM 

SODIUM 

NICKEL 

NICKEL 

LEAD 

LT 

LEAD 

LT 

ANTIMONY 

LT 

ANTIMONY 

LT 

SELENIUM 

LT 

SELENIUM 

LT 

THALLIUM 

LT 

THALLIUM 

LT 

VANADIUM 

VANADIUM 

ZINC 

ZINC 

SILVER 

LT 

ALUMINUM 

ARSENIC 

BARIUM 

BERYLLIUM 

LT 

CALCIUM 

CADMIUM 

LT 

COBALT 

CHROMIUM 

COPPER 

IRON 

MERCURY 

LT 

POTASSIUM 

MAGNESIUM 

MANGANESE 

SODIUM 

NICKEL 

LEAD 

ANTIMONY 

LT 

SELENIUM 

LT 

THALLIUM 

LT 

VANADIUM 

ZINC 

SILVER 

LT 

ALUMINUM 

ARSENIC 

BARIUM 

BERYLLIUM 

LT 

0.05000000 

5.0 

H 

0.05000000  p.g^g 

5.0 

DI 

2690.000000  fig/g 

5.0 

4270.000000 

5.0 

D 

6450,000000  fig/^g 

5.0 

7340.000000  >ig^g 

5.0 

D 

245.0000000  ^g/g 

5.0 

301.0000000  fig^g 

5.0 

D 

283.0000000  ng^g 

5.0 

560.0000000  ^g/g 

5.0 

D 

6.71000000  jig/g 

5.0 

8.54000000  ng/g 

5.0 

D 

7.44000000  ng/g 

5.0 

7.44000000  }ig/g 

5.0 

D 

19.60000000  ^g'g 

5.0 

7 

19.60000000  iig/g 

5.0 

D7 

0.44900000  }ig/g 

5.0 

0.44900000  pLg/g 

5.0 

D 

34.30000000  iig/g 

5.0 

34.30000000  itg/g 

5.0 

D 

17.60000000  ng/g 

5.0 

29.90000000  iig/g 

5.0 

D 

37.40000000  iig/g 

5.0 

42.90000000  jig/g 

5.0 

D 

0.80300000  iig/g 

0.5 

8940.000000  ixg/g 

0.5 

3.38000000  iigfg 

0.5 

72.00000000  ^gfg 

0.5 

0.42700000  pigfg 

0.5 

6030.000000  iig/g 

0.5 

1.20000000  jig/g 

0.5 

3.20000000  ]Lig/g 

0.5 

11.30000000  pig/g 

0.5 

11.80000000  ngfg 

0.5 

12500.00000  }ig/g 

0.5 

0.05000000  ng/g 

0.5 

H 

2430.000000  pig/g 

0.5 

3440.000000  ^g/g 

0.5 

200.0000000  pig/g 

0.5 

212.0000000  pig/g 

0.5 

6.25000000  pig/g 

0,5 

9.42000000  pig/g 

0.5 

19.60000000  fig^g 

0.5 

7 

0.44900000  pig/g 

0.5 

34.30000000  pig/g 

0.5 

17.40000000  pig/g 

0.5 

29.40000000  pig/g 

0.5 

0.80300000  pig/g 

3.0 

6730.000000  pig/g 

3.0 

4.72000000  pig/g 

3.0 

72.80000000  pig/g 

3.0 

0.42700000  fig^g 

3.0 

781 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-10B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

20200.00000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94.10B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

(ig/g 

3.0 

ARP-94-10B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.69000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-10B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

7.90000000 

ne/s 

3.0 

ARP-94-10B 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

7.16000000 

tig/S 

3.0 

ARP-94-10B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

10700.00000 

Mg'g 

3.0 

ARP-94-10B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

iigfs 

3.0 

ARP-94-10B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1520.000000 

Hgfs 

3.0 

ARP-94-10B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3330.000000 

(Ig/'g 

3.0 

ARP-94-10B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

187.0000000 

ng/g 

3.0 

ARP-94-10B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

96.60000000 

llg/g 

3.0 

ARP-94-10B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

5.98000000 

Jlg'g 

3.0 

ARP-94-10B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

flg^g 

3.0 

ARP-94-10B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

ne/s 

3.0 

ARP-94-10B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

^g/g 

3.0 

ARP-94-10B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg'g 

3.0 

ARP-94-10B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

14.30000000 

fig/s 

3.0 

ARP-94-10B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

27.00000000 

flg/g 

3.0 

ARP-94-10C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

flg/g 

5.0 

ARP-94-10C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

6680.000000 

ng/g 

5.0 

ARP-94-10C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.09000000 

tlg/g 

5.0 

ARP-94.IOC 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

59.60000000 

ng/g 

5.0 

ARP-94-10C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Mg/g 

5.0 

ARP-94-10C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

31800.00000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-10C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

^g/g 

5.0 

ARP-94.IOC 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

5.34000000 

gg^g 

5.0 

ARP-94-10C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

9.29000000 

ILg/g 

5.0 

ARP-94-10C 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

7.86000000 

ilgfg 

5.0 

ARP-94-10C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

13000.00000 

(Ig'g 

5.0 

ARP-94-10C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

ng^g 

5.0 

ARP-94-10C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1310.000000 

tlg/g 

5.0 

ARP-94-10C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3520.000000 

Mg/g 

5.0 

ARP-94-10C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

146.0000000 

gg'g 

5.0 

ARP-94-10C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

205.0000000 

lig/g 

5.0 

ARP-94-10C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

6.68000000 

ng/g 

5.0 

ARP-94-10C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

fig/s 

5.0 

ARP-94-10C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

fl^g 

5.0 

ARP-94-10C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

llg/g 

5.0 

ARP-94.IOC 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

flg/g 

5.0 

ARP-94-10C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

15.30000000 

}lg/g 

5.0 

ARP-94-10C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

31.20000000 

ng/g 

5.0 

ARP-94-11  A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

tlg/g 

0.5 

ARP-94-11  A 

EXCV 

CSO 

AL 

AUJMINUM 

11800.00000 

tlg/g 

0.5 

ARP-94-11  A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.87000000 

tlg/g 

0.5 

ARP-94-11  A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

98.40000000 

tlg/g 

0.5 

ARP-94-11  A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.47700000 

gg'g 

0.5 

ARP-94-11A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

4690.000000 

tlg/g 

0.5 

ARP-94-11  A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

tlg/g 

0.5 

ARP-94-11  A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.19000000 

tlg/g 

0.5 

ARP-94-11  A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

13.40000000 

tlg/g 

0.5 

ARP-94-11  A 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

10.20000000 

tlg/g 

0.5 

ARP-94-11A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

13100.00000 

tlg/g 

0.5 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Deptli 

Flas 

Code 

Data 

Qua! 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-11C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

8.81000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-11C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

iig/g 

5.0 

7 

JR 

ARP-94-11C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

5.0 

I 

ARP-94-1 1C 

EXCV 

cso 

TL 

THAmUM 

LT 

34.30000000 

ng/g 

5.0 

ARP-94-1 1C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

13.60000000 

flg/g 

5.0 

ARP-94-11C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

22.60000000 

5.0 

ARP-94-12A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/'g 

0.5 

ARP-94-12A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

13100.00000 

MS^g 

0.5 

ARP-94-12A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.00000000 

Mg's 

0.5 

ARP-94-12A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

112.0000000 

Jig/g 

0.5 

ARP-94-12A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.54000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-12A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

10600.00000 

Mg's 

0.5 

ARP-94-12A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg's 

0.5 

ARP-94-12A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.32000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-12A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

14.20000000 

Pg'g 

0.5 

ARP-94-12A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

17.80000000 

Pg'g 

0.5 

ARP-94-12A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

14900.00000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-12A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

(ig'g 

0.5 

ARP-94-12A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

4270.000000 

Pg/g 

0.5 

ARP-94-12A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

6040.000000 

Pg/g 

0.5 

ARP-94-12A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

317.0000000 

Pg'g 

0.5 

ARP-94-12A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

233.0000000 

PS's 

0.5 

ARP-94-12A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

9.51000000 

Pg'g 

0.5 

ARP-94-12A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

16.20000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-12A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

7 

JR 

ARP-94-12A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Pg/g 

0.5 

I 

ARP-94-12A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Pg'g 

0.5 

ARP-94-12A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

22.10000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-12A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

42.50000000 

pg^g 

0.5 

ARP-94-12B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Pg'g 

3.0 

ARP-94-12B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

6860.000000 

Pg^g 

3.0 

ARP-94-12B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.97000000 

Pg'g 

3.0 

ARP-94-12B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

79.80000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-12B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg^g 

3.0 

ARP-94-12B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

19600.00000 

Pg^g 

3.0 

ARP-94-12B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg^g 

3.0 

ARP-94-12B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

2.94000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-12B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

9.58000000 

pg/'g 

3.0 

ARP-94.12B 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

5.96000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-12B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

9590.000000 

pg/'g 

3.0 

ARP-94-12B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.12600000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-12B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1710.000000 

Pg/g 

3.0 

ARP-94-12B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3390.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-12B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

108.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-12B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

280.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-12B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

5.44000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-12B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-12B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

3.0 

7 

JR 

ARP-94-12B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

3.0 

I 

ARP-94-12B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-12B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

15.40000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-12B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

20.90000000 

pg/g 

3.0 

784 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-12C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

ARP-94-12C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

6340.000000 

ARP-94-12C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

7.00000000 

ARP.94-12C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

55.80000000 

ARP-94-12C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

ARP-94-12C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

18400.00000 

ARP-94-12C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

ARP-94-12C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.26000000 

ARP-94-12C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

8.12000000 

ARP-94-12C 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

7.25000000 

ARP-94.12C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

11000.00000 

ARP-94.12C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

ARP-94-12C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1400.000000 

ARP-94-12C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4670.000000 

ARP-94-12C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

141.0000000 

ARP-94-12C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

569.0000000 

ARP-94-12C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

8.04000000 

ARP-94-12C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

10.60000000 

ARP-94-12C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

ARP-94-12C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

ARP-94-12C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

ARP-94-12C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

14,00000000 

ARP-94-12C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

27.20000000 

AIU»-94-13A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

ARP-94-13A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

17500.00000 

ARP-94-13A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

14,30000000 

ARP-94-13A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

176.0000000 

ARP-94-13A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.84800000 

ARP-94.13A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

76000.00000 

ARP-94-13A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

ARP-94.13A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

8.78000000 

ARP-94-13A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

18.20000000 

ARP.94.13A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

40.80000000 

ARP-94.13A 

EXCV 

cso 

EE 

IRON 

23200.00000 

ARP-94-13A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.09590000 

ARP-94-13A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

4130.000000 

ARP-94-13A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

10200.00000 

ARP-94.13A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

344.0000000 

ARP.94-13A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

502.0000000 

ARP-94-13A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

17.70000000 

ARP.94.13A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

48.40000000 

ARP-94-13A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

ARP.94-13A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

ARP-94-13A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

ARP-94-13A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

29.00000000 

ARP-94-13A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

63.70000000 

ARP-94-13B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

ARP-94.13B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

4410.000000 

ARP-94.13B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.24000000 

ARP-94-13B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

49.70000000 

ARP-94-13B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

ARP-94.13B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

30900.00000 

Unit 

Meas 


Mg^g 

Mg^g 

fig^g 

Hg^g 

J*g^g 

Mg^g 

}^S/S 

^g^g 

Mg^g 

Mg^g 

Jig^g 

Jig^g 

Jig^g 

Mg^g 

»Ag^g 

Mg^g 

Mg^g 

Hg^g 

Mg'g 

Mg^g 

Mg^g 

Mg^g 

Mg^g 

Mg^g 

fig^g 

Jig'g 

fAg^g 

Mg^g 

Mg^g 

^g^g 

fig^g 

^g^g 

Mg^g 

ILig^g 

Mg'g 

Mg^g 

Mg^g 

Mg^g 

^Ag^g 

Mg^g 

|Ag/g 

Mg^g 

fAg/g 

Mg^g 

fAg^g 

JAg^g 

Mg^g 

Mg/g 


Depth 


5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 


5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 


5.0 

5,0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

0.5 

0.5 

0.5 


0.5 

0.5 

0,5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0,5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 


0.5 

0.5 


3.0 

3.0 


3.0 


3.0 

3.0 

3.0 


Flag 

Code 


7 


7 


Data 

Qua! 


JR 

I 


JR 

I 
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Site  ID 


_ AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas 

Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie 


Unit  Flag 

Meas  Depth  Code 


Data 

Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-13B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13B 

EXCV 

CSO 

ARP-94.13B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13B 

EXCV 

CSO 

ARP-94.13B 

EXCV 

CSO 

ARP.94-13B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13B 

EXCV 

CSO 

ARP.94.13B 

EXCV 

CSO 

ARP.94-13B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13B 

EXCV 

CSO 

ARP-94.13B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13B 

EXCV 

CSO 

ARP.94-13C 

EXCV 

CSO 

ARP.94-13C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13C 

EXCV 

CSO 

ARP.94-13C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13C 

EXCV 

CSO 

ARP.94.13C 

EXCV 

CSO 

ARP-94.13C 

EXCV 

CSO 

ARP.94.13C 

EXCV 

CSO 

ARP.94.13C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13C 

EXCV 

CSO 

ARP-94.13C 

EXCV 

CSO 

ARP.94-13C 

EXCV 

CSO 

ARP.94-13C 

EXCV 

CSO 

ARP.94.13C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13C 

EXCV 

CSO 

ARP.94.13C 

EXCV 

CSO 

ARP.94-13C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-13C 

EXCV 

CSO 

ARP.94-13C 

EXCV 

CSO 

ARP.94.13C 

EXCV 

CSO 

ARP-94.13C 

EXCV 

CSO 

ARP.94.14A 

EXCV 

CSO 

ARP-94.14A 

EXCV 

CSO 

ARP-94.14A 

EXCV 

CSO 

ARP-94.14A 

EXCV 

CSO 

ARP.94-14A 

EXCV 

CSO 

ARP.94.14A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ARP.94.14A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ARP-94.14A 

EXCV 

CSO 

ARP-94.14A 

EXCV 

CSO 

ARP.94.14A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

CO 

COBALT 

CR 

CHROMIUM 

cu 

COPPER 

FE 

IRON 

HG 

MERCURY 

K 

POTASSIUM 

MG 

MAGNESIUM 

MN 

MANGANESE 

NA 

SODIUM 

NI 

NICKEL 

PB 

LEAD 

SB 

ANTIMONY 

SE 

SELENIUM 

TL 

THALLIUM 

V 

VANADIUM 

ZN 

ZDsrc 

AG 

SILVER 

AL 

ALUMINUM 

AS 

ARSENIC 

BA 

BARIUM 

BE 

BERYLLIUM 

CA 

CALCIUM 

CD 

CADMIUM 

CO 

COBALT 

CR 

CHROMIUM 

CU 

COPPER 

FE 

IRON 

HG 

MERCURY 

K 

POTASSIUM 

MG 

MAGNESIUM 

MN 

MANGANESE 

NA 

SODIUM 

NI 

NICKEL 

PB 

LEAD 

SB 

ANTIMONY 

SE 

SELENIUM 

TL 

THALLIUM 

V 

VANADIUM 

ZN 

ZINC 

AG 

SILVER 

AL 

ALUMINUM 

AS 

ARSENIC 

BA 

BARIUM 

BE 

BERYLLIUM 

CA 

CALCIUM 

CD 

CADMIUM 

CO 

COBALT 

CR 

CHROMIUM 

CU 

COPPER 

FE 

IRON 

HG 

MERCURY 

LT 

1.20000000 

MS^g 

2.67000000 

\^sls 

6.70000000 

Mg's 

6.23000000 

Mg^g 

8940.000000 

Mg/g 

LT 

0.05000000 

Mg/g 

983.0000000 

Mg/g 

6690.000000 

Hg/g 

143.0000000 

Hg/g 

208.0000000 

Mg'g 

4.70000000 

15.30000000 

LT 

19.60000000 

Mg/g 

LT 

0.44900000 

Mg^g 

LT 

34.30000000 

i^zlz 

12.40000000 

Hg/g 

20.60000000 

Mg/g 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

5640.000000 

iig/g 

6.14000000 

Mg'g 

53.10000000 

iig'g 

LT 

0.42700000 

ng/g 

18200.00000 

Hg/g 

LT 

1.20000000 

Mg'g 

3.97000000 

Mg'g 

14.30000000 

Mg/g 

5.72000000 

Mg'g 

12200.00000 

Mg'g 

LT 

0.05000000 

Mg/g 

970.0000000 

Mg'g 

4310.000000 

Mg'g 

135.0000000 

Mg'g 

860.0000000 

Mg'g 

5.88000000 

Mg'g 

LT 

7.44000000 

Mg'g 

LT 

19.60000000 

Mg'g 

LT  0.44900000  jig/g 

LT  34.30000000  pg/g 

26.90000000  ^g/g 

26.00000000  fig/g 

LT  0.80300000  pg/g 

8380.000000 
7.22000000  ng^g 

80.90000000  jig^g 

LT  0.42700000  fig^g 

27400.00000  fig^g 
LT  1.20000000  Mg/g 

3.00000000  Mg/g 
15.50000000  pg/g 
7.54000000  pg^g 

11200.00000  pg/g 

LT  0.05000000  pg^g 


3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 


3.0 

3.0 


3.0 

3.0 


3.0 

3.0 


3.0  7 

3.0 

3.0 


3.0 


3.0 


5.0 

5.0 


5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 


5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 


5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 


0.5 


0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 


JR 

I 


JR 

I 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  TT  RT  Dntn 


Chemical  Class:  METALS 


Unit  l»laj  Data 

Meas  Depth  Code  Onai 


ARP-94.14A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14A 

EXCV 

CSO 

AEP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ARP-94.14A 

EXCV 

CSO 

ARP-94.14B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ASP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14B 

EXCV 

CSO 

AKP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14C 

EXCV 

CSO 

ARI>-94-14C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14C 

EXCV 

CSO 

ASP-94-14C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-14C 

EXCV 

CSO 

ASP-94-14C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

MG 

magnesium 

MN 

MANGANESE 

NA 

SODIUM 

NI 

NICKEL 

PB 

LEAD 

SB 

ANTIMONY 

SE 

SELENIUM 

TL 

THALLIUM 

V 

VANADIUM 

ZN 

ZINC 

AG 

SILVER 

AL 

ALUMINUM 

AS 

ARSENIC 

BA 

BARIUM 

BE 

BERYLLIUM 

CA 

CALCIUM 

CD 

CADMIUM 

CO 

COBALT 

CR 

CHROMIUM 

cu 

COPPER 

FE 

IRON 

HG 

MERCURY 

K 

POTASSIUM 

MG 

MAGNESIUM 

MN 

MANGANESE 

NA 

SODIUM 

NI 

NICKEL 

PB 

LEAD 

SB 

ANTIMONY 

SE 

SELENIUM 

TL 

THALLIUM 

V 

VANADIUM 

ZN 

ZINC 

AG 

SILVER 

AL 

ALUMINUM 

AS 

ARSENIC 

BA 

BARIUM 

BE 

BERYLLIUM 

CA 

CALCIUM 

CD 

CADMIUM 

CO 

COBALT 

CR 

CHROMIUM 

CU 

COPPER 

FE 

IRON 

HG 

MERCURY 

K 

POTASSIUM 

MG 

MAGNESIUM 

MN 

MANGANESE 

NA 

SODIUM 

NI 

NICKEL 

PB 

LEAD 

2140.000000  jig/g 

0.5 

4580.000000  jig/g 

0.5 

149.0000000  fig/g 

0.5 

229.0000000  fig/g 

0.5 

7.78000000  jig/g 

0.5 

18.00000000  fxg^g 

0.5 

LT 

19.60000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.44900000  jig/^g 

0.5 

LT 

34.30000000  ^g/g 

0.5 

18.70000000  |ig^g 

0.5 

29.40000000  ^g% 

0.5 

LT 

0.80300000  iLg/g 

3.0 

3950.000000  ng/g 

3.0 

4.08000000  \ig/g 

3.0 

26.30000000  jiig/g 

3.0 

LT 

0.42700000  iig/s 

3.0 

6420.000000  pig/g 

3.0 

LT 

1.20000000  p)-g/g 

3.0 

2.92000000  ngfg 

3.0 

7.11000000  ng/g 

3.0 

4.23000000  ng/g 

3.0 

8780.000000  iigfg 

3.0 

LT 

0.05000000  ^ig^g 

3.0 

686.0000000  (xg/g 

3.0 

1820.000000  iig/g 

3.0 

98.20000000  pigfg 

3.0 

165.0000000  pig/g 

3.0 

6.04000000  fig^g 

3.0 

9.68000000  pt^g/g 

3.0 

LT 

19,60000000  pig/g 

3.0 

LT 

0.44900000  pLg/g 

3.0 

LT 

34.30000000  ptg/g 

3.0 

10.70000000  pig/g 

3.0 

17.40000000  ^g^g 

3.0 

LT 

0.80300000  Pig/g 

5.0 

1930.000000  pig/g 

5.0 

5.39000000  Pig/g 

5.0 

21.10000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.42700000  pig/g 

5.0 

1190.000000  Pig/g 

5.0 

LT 

1.20000000  pig/g 

5.0 

LT 

2.50000000  pig/g 

5.0 

6.68000000  pig/g 

5.0 

3.80000000  pig/g 

5.0 

8000.000000  pig/g 

5.0 

LT 

0.05000000  fig^g 

5.0 

443.0000000  fig^g 

5.0 

922.0000000  pig/g 

5.0 

98.70000000  pig/g 

5.0 

94.70000000  pig/g 

5.0 

3.96000000  pig/g 

5.0 

7.96000000  pi^g 

5.0 

JR 

I 


JR 

I 
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sate  ID 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag 

TyP*  Type _ Test  Name _ Bool  Valne  Meas  Depth  Code 


Data 

Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-14C 

EXCV 

CSO 

SB 

ARP-94-14C 

EXCV 

CSO 

SE 

ARP-94-14C 

EXCV 

CSO 

TL 

ARP-94-14C 

EXCV 

CSO 

V 

ARP-94-14C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ARP-94-15A 

EXCV 

CSO 

AG 

ARP.94-15A 

EXCV 

CSO 

AL 

ARP-94-15A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARP-94-15A 

EXCV 

CSO 

BA 

ARP.94^15A 

EXCV 

CSO 

BE 

ARP-94-15A 

EXCV 

CSO 

CA 

ARP.94-15A 

EXCV 

CSO 

CD 

ARP-94-15A 

EXCV 

CSO 

CO 

ARP-94-15A 

EXCV 

CSO 

CR 

ARP-94-15A 

EXCV 

CSO 

CU 

ARP-94-15A 

EXCV 

CSO 

FE 

ARP.94-15A 

EXCV 

CSO 

HG 

ARP.94-15A 

EXCV 

CSO 

K 

ARP-94-15A 

EXCV 

CSO 

MG 

ARP-94-15A 

EXCV 

CSO 

MN 

ARP-94-15A 

EXCV 

CSO 

NA 

ARP-94-15A 

EXCV 

CSO 

NI 

ARP-94.15A 

EXCV 

CSO 

PB 

’ARP-94-15A 

EXCV 

CSO 

SB 

ARP-94-15A 

EXCV 

CSO 

SE 

ARP-94.15A 

EXCV 

CSO 

TL 

ARP-94.15A 

EXCV 

CSO 

V 

ARP-94-15A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ANTIMONY 

SELENIUM 

THALLIUM 

VANADIUM 

ZINC 

SILVER 

ALUMINUM 

ARSENIC 

BARIUM 

BERYLLIUM 

CALCIUM 

CADMIUM 

COBALT 

CHROMIUM 

COPPER 

IRON 

MERCURY 

POTASSIUM 

MAGNESIUM 

MANGANESE 

SODIUM 

NICKEL 

LEAD 

ANTIMONY 

SELENIUM 

THALLIUM 

VANADIUM 

ZINC 


LT 

19.60000000 

Mg/g 

5.0 

LT 

0.44900000 

Mg/g 

5.0 

LT 

34.30000000 

\iS/g 

5.0 

13.90000000 

Mg'g 

5.0 

13.50000000 

Jig/g 

5.0 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

0.5 

5530.000000 

fig/g 

0.5 

5.64000000 

Pg/g 

0.5 

63.80000000 

vglz 

0.5 

LT 

0.42700000 

Mg/g 

0.5 

21100.00000 

pg^g 

0.5 

LT 

1.20000000 

Pg^g 

0.5 

LT 

2.50000000 

Pg'g 

0.5 

7.72000000 

pg'g 

0.5 

6.47000000 

Pg'g 

0.5 

7980.000000 

Pg/g 

0.5 

0.05800000 

pg/g 

0.5 

1430.000000 

pg/g 

0.5 

2870.000000 

Pg^g 

0.5 

99.30000000 

pg/g 

0.5 

192.0000000 

pg/g 

0.5 

5.01000000 

Pg/g 

0.5 

9.19000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.44900000 

0.5 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

12.50000000 

pg/g 

0.5 

17.50000000 

pg/g 

0.5 

7 


7 


7 


ARP-94-15B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

ARP-94-15B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

ARP-94-15B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

ARP-94.15B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

ARP-94-15B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

ARP-94-15B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

ARP-94-15B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

ARP-94-15B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

ARP-94-15B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

ARP-94-15B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

ARP-94-15B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

ARP-94-15B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

ARP-94-15B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

ARP-94-15B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

ARP-94-15B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

ARP-94-15B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

ARP-94-15B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

ARP.94-15B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

ARP-94-15B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

ARP-94-15B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

ARP-94.15B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

ARP-94-15B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

ARP-94-15B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

ARP-94-15C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  >ig/g 
6760.000000 
6.44000000 
68.40000000  jig/g 
0.42700000  Hg/g 
42000.00000  Hg^g 

1.20000000  Kg^g 

3.51000000  ^g/g 
8.78000000  ng/g 
6.57000000  yig/g 

10800.00000  \ig/g 

0.05000000  yig/g 
1370.000000  yg/g 

8880.000000  yg/g 

163.0000000  yg/g 
879.0000000  ^g^g 
7.22000000  yg/g 

12.60000000  yg/g 

19.60000000  yg/g 
0.44900000  yg/g 

34.30000000  yg/g 
14.10000000  yg/g 
25.70000000  yg/g 

0.80300000  yg/g 


3.0 


3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 


3.0 


3.0 

3.0 

3,0 


3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0  7 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

5.0 


JR 

I 


JR 

I 


JR 

I 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-15C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

ARP-94-15C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

ARP-94-15C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

ARP.94-15C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

ARP-94-15C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

ARP-94-15C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

ARP-94-15C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

ARP-94-15C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

ARP-94-15C 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

ARP-94.15C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

ARP-94-15C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

ARP-94-15C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

ARP.94-15C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

ARP-94-15C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

ARP-94-15C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

ARP-94-15C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

ARP-94-15C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

ARP-94-15C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

ARP-94-15C 

EXCV 

cso 

S£ 

SELENIUM 

ARP-94-15C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

ARP-94-15C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

ARP-94-15C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

ARP-94-16A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

ARP-94-16A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

AKP-94-16A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

ARP-94-16A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

ARP-94-16A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

ARP-94-16A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

ARP.94-I6A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

ARP-94-16A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

ARP-94-16A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

ARP-94-16A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

ARP-94-16A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

ARP-94-16A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

AKP-94-16A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

ARP-94.I6A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

ARP-94-16A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

ARP-94-16A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

ARP-94-16A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

ARP-94-16A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

ARP-94-16A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

AKP-94-16A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

ARP-94-16A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

ARP-94-16A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

ARP-94-16A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

ARP-94-16B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

ARP-94-16B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

ARP.94-I6B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

ARP-94-16B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

ARP-94-16B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

ARP-94-16B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

ARP-94-16B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

Meas  Unit  Flag  Data 

Bool  Valoe _ Meas  Depfli  Code  Qnai 


4160.000000  ng/g 

5.0 

5.31000000  iig/g 

5.0 

57.80000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.42700000  \ig/g 

5.0 

19200.00000 

5.0 

LT 

1.20000000  fig^g 

5.0 

3.05000000  yig/g 

5.0 

10.10000000  iig/g 

5.0 

4.98000000  ^g^g 

5.0 

9990.000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.05000000  fig/g 

5.0 

789,0000000  jig/g 

5.0 

3580.000000  ^g^g 

5.0 

135.0000000  iLg/g 

5.0 

1080.000000  jig^g 

5.0 

5.44000000  fig/g 

5.0 

LT 

7.44000000  \ig/g 

5.0 

LT 

19.60000000  ^g^g 

5.0 

LT 

0.44900000  iLg/g 

5.0 

LT 

34.30000000  ^g^g 

5.0 

18.80000000  ^g^g 

5.0 

19.50000000  \ig/g 

5.0 

LT 

0.80300000  jiig^g 

0.5 

10900.00000  ng^g 

0.5 

5.03000000  ftg^g 

0.5 

108.0000000  iig/g 

0.5 

0.48500000  iig/g 

0.5 

16000.00000  \ig/g 

0.5 

LT 

1.20000000  fig/g 

0.5 

3.40000000  ftg^g 

0.5 

12.00000000  jAgi^g 

0.5 

10.00000000  yig/g 

0.5 

13400.00000  fig/g 

0.5 

LT 

0.05000000  fig^g 

0.5 

3560.000000  fig^g 

0.5 

6990.000000  \kglg 

0.5 

310.0000000  \iglg 

0.5 

204,0000000  fig/g 

0.5 

7.84000000  )xg/g 

0.5 

12.70000000  \iglg 

0.5 

LT 

19.60000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.44900000  fig^g 

0.5 

LT 

34.30000000  |ig/g 

0.5 

18.70000000  ng/g 

0.5 

38.30000000  ^g^g 

0.5 

LT 

0.80300000  yig/g 

3.0 

10000.00000  ng/g 

3.0 

6.77000000  Mg/g 

3.0 

91.00000000  ng/g 

3.0 

LT 

0.42700000  yig/g 

3.0 

46900.00000  jig/g 

3.0 

LT 

1.20000000  yig/g 

3.0 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Fla^  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Valne  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-16B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.41000000  pg/g 

3.0 

ARP-94.16B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

12.60000000  pg/g 

3.0 

ARP-94-16B 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

6.79000000  pg^g 

3.0 

ARP-94-16B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

12400.00000  pg/g 

3.0 

ARP-94-16B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  pg/g 

3.0 

ARP-94-16B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

2140.000000  ^g/g 

3.0 

ARP-94-16B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

8500.000000  pg^g 

3.0 

ARP-94-16B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

193.0000000  pg/g 

3.0 

ARP-94-16B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

2080.000000  pg/g 

3.0 

ARP-94-16B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

9.80000000  pg/g 

3.0 

ARP-94-16B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

9.29000000  pg/g 

3.0 

ARP.94-I6B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  pg/g 

3.0 

ARP-94-16B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  pg/g 

3.0 

ARP-94-16B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  pg/g 

3.0 

ARP-94-16B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

21.20000000  pg/g 

3,0 

ARP-94-16B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

29.00000000  pg/g 

3.0 

ARP-94-16C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  pg/g 

5.0 

ARP-94-16C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

7090.000000  pg/g 

5.0 

ARP-94-16C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

7.73000000  pg/g 

5.0 

ARP.94-I6C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

116.0000000  pg/g 

5.0 

ARP-94-16C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  pg/g 

5.0 

ARP-94-16C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

40500.00000  pg/g 

5.0 

ARP-94-16C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  pg/g 

5.0 

ARP-94-16C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.44000000  pg/g 

5.0 

ARP-94-16C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

9.12000000  pg/g 

5.0 

ARP-94-16C 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

8.26000000  pg/g 

5.0 

ARP.94-I6C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

11700.00000  pg/g 

5.0 

ARP-94.I6C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  pg/g 

5.0 

ARP-94-16C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1530.000000  pg/g 

5.0 

ARP-94-16C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

7350.000000  pg/g 

5.0 

ARP-94-16C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

179.0000000  pg/g 

5.0 

ARP-94-16C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

2080.000000  pg/g 

5.0 

ARP-94-16C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

7.91000000  pg/g 

5.0 

ARP-94-16C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

12.80000000  pg/g 

5.0 

ARP-94-16C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  pg/g 

5.0 

ARP-94-16C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  pg/g 

5.0 

ARP-94-16C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  pg/g 

5.0 

ARP-94-16C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

14.50000000  pg/g 

5.0 

ARP-94-16C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

27.60000000  pg/g 

5.0 

ARP-94-17A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  pg/g 

0.5 

ARP-94-17A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

18200.00000  pg/g 

0.5 

ARP-94-17A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.08000000  pg/g 

0.5 

ARP-94-17A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

150.0000000  pg/g 

0.5 

ARP.94.17A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.63200000  pg/g 

0.5 

ARP.94.17A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

16500.00000  pg/g 

0.5 

ARP.94-17A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  pg/g 

0.5 

ARP.94.17A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

4.55000000  pg/g 

0.5 

ARP-94-17A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

18.80000000  pg/g 

0.5 

ARP-94.17A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

11.90000000  pg/g 

0.5 

ARP.94-17A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

16000.00000  pg/g 

0.5 

ARP-94.17A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  pg/g 

0.5 

ARP-94.17A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

5970.000000  pg/g 

0.5 

790 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 

Type  Type 


Test  Name 


Meas 

Bool  Value 


Unit 

Meas 


Flag  Data 

Depfli  Code  Qual 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-17A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

ARP.94-17A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

ARP-94-17A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

ARP-94-17A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

ARP-94-17A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

ARP-94-17A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

ARP-94-17A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

ARP.94-17A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

ARP-94-17A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

ARP-94-17A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

ARP-94-17B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

ARP-94-17B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

ARP-94-17B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

ARP-94-17B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

ARP-94-17B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

ARP-94.17B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

ARP-94.17B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

ARP-94-17B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

ARP-94-17B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

ARP-94-17B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

ARP-94.17B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

ARP.94-17B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

ARP-94-17B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

ARP-94-17B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

ARP-94-17B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

ARP-94-17B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

ARP-94-17B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

ARP-94-17B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

ARP-94-17B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

ARP.94-17B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

ARP-94-17B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

ARP-94-17B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

ARP-94-17B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

ARP-94-17C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

ARP.94-17C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

ARP-94-17C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

ARP-94-17C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

ARP.94-17C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

ARP.94.17C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

ARP-94-17C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

ARP.94-17C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

ARP.94-17C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

ARP-94.17C 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

ARP-94-17C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

ARP-94-17C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

ARP-94-17C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

ARP-94-17C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

ARP-94-17C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

ARP.94-17C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

ARP-94-17C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

ARP-94-17C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

ARP-94-17C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

8790.000000  pg^g  0.5 

397.0000000  pg/g  0.5 

513.0000000  pg^g  0.5 

9.14000000  pg/g  0.5 

11.50000000  pg^g  0.5 

LT  19.60000000  pg/g  0.5  7  JR 

LT  0.44900000  pg^g  0.5  I 

LT  34.30000000  pg%  0.5 

27.30000000  pg/g  0.5 

45.30000000  pg/g  0.5 

LT  0.80300000  pg/g  3.0 

9920.000000  pg/g  3.0 

8.46000000  pg/g  3.0 

115.0000000  pg/g  3.0 

LT  0.42700000  pg/g  3.0 

64000.00000  pg^g  3.0 

LT  1.20000000  pg/g  3.0 

3.37000000  pg/g  3.0 

12.70000000  pg/g  3.0 

7.06000000  pg/g  3.0 

12700.00000  pg/g  3.0 

0.07450000  pg/g  3.0  7 

2270.000000  pg/g  3.0 

10500.00000  pg/g  3.0 

198.0000000  pg/g  3.0 

2190.000000  pg^g  3.0 

10.20000000  pg/g  3.0 

12.00000000  pg^g  3.0 

LT  19.60000000  pg^g  3.0  7  JR 

LT  0.44900000  pg/g  3.0  I 

LT  34.30000000  pg/g  3.0 

19.40000000  pg/g  3.0 

32.30000000  pg/g  3.0 

LT  0.80300000  pg/g  5.0 

7840.000000  pg/g  5.0 

6.00000000  pg/g  5.0 

108.0000000  pg/g  5.0 

LT  0.42700000  pg/g  5.0 

34200.00000  pg/g  5.0 

LT  1.20000000  pg/g  5.0 

2.79000000  pg/g  5.0 

9.76000000  pg/g  5.0 

6.41000000  pg/g  5.0 

10100.00000  pg/g  5.0 

0.09390000  pg^g  5.0  7 

1820.000000  pg/g  5.0 

6730.000000  pg^g  5.0 

140.0000000  pg/g  5.0 

2310.000000  pg/g  5.0 

8.39000000  pg/g  5.0 

LT  7.44000000  pg/g  5.0 

LT  19.60000000  pg/g  5.0  7  JR 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

sue 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool  Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-17C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

\i%i% 

5.0 

ARP-94-17C 

EXCV 

cso 

XL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg/g 

5.0 

ARP-94-17C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

13,10000000 

Mg'g 

5.0 

ARP-94-17C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

21.30000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-18A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Pg'g 

0.5 

ARP-94-18A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

17300.00000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-18A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.57000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-18A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

134.0000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-18A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.65500000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-18A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

12600.00000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-18A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

0.5 

ARP.94.I8A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

5.44000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-18A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

17.90000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-18A 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

12.60000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94.I8A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

17100.00000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-18A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg/g 

0.5 

ARP.94-I8A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

5690.000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94.1 8A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

8460.000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-18A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

392.0000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-18A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

359.0000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-18A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

11.00000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-18A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

10.90000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-18A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-18A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-18A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94.I8A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

25.50000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-18A 

EXCV 

cso 

2K 

ZINC 

50.10000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-18B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-18B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

6970.000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-18B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.64000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94.I8B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

66.20000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94.I8B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg/g 

3.0 

ARP.94-I8B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

14200.00000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-18B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

3.0 

ARP.94-I8B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

2.90000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94.I8B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

9.84000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-18B 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

5.60000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-18B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

8540.000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-18B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg/g 

3.0 

ARP.94-I8B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1700.000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-18B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2380.000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-18B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

121.0000000 

Hg/g 

3,0 

ARP.94-I8B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

364.0000000 

Hg/g 

3.0 

ARP.94.I8B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

5.06000000 

Hg/g 

3.0 

ARP.94-I8B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Hg/g 

3.0 

ARP.94.I8B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-18B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-18B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94.I8B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

16.50000000 

Hg/g 

3.0 

ARP.94.I8B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

16.20000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94.I8C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-18C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

10300.00000 

Hg/g 

5.0 

Dala 

Qnal 


JR 

I 


JR 

1 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 

Type  _ Test  Name 

Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-18C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18C 

EXCV 

CSO 

AKP.94-I8C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18C 

EXCV 

CSO 

AEP-94-18C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-18C 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19A 

EXCV 

CSO 

AIU‘-94-19A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19A 

EXCV 

CSO 

ARP.94-19A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19A 

EXCV 

CSO 

AKP.94-19A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19A 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19B 

EXCV 

CSO 

ARP-94-19B 

EXCV 

CSO 

ARP.94-19B 

EXCV 

CSO 

AEP-94-19B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

BA 

BARIUM 

BE 

BERYLLIUM 

CA 

CALCIUM 

CD 

CADMIUM 

CO 

COBALT 

CR 

CHROMIUM 

cu 

COPPER 

FE 

IRON 

HG 

MERCURY 

K 

POTASSIUM 

MG 

magnesium 

MN 

MANGANESE 

NA 

SODIUM 

NI 

NICKEL 

PB 

LEAD 

SB 

ANTIMONY 

SE 

SELENIUM 

TL 

THALLIUM 

V 

VANADIUM 

ZN 

ZINC 

AG 

SILVER 

AL 

ALUMINUM 

AS 

ARSENIC 

BA 

BARIUM 

BE 

BERYLLIUM 

CA 

CALCIUM 

CD 

CADMIUM 

CO 

COBALT 

CR 

CHROMIUM 

CU 

COPPER 

FE 

IRON 

HG 

MERCURY 

K 

POTASSIUM 

MG 

MAGNESIUM 

MN 

MANGANESE 

NA 

SODIUM 

NI 

NICKEL 

PB 

LEAD 

SB 

ANTIMONY 

SE 

SELENIUM 

TL 

THALLIUM 

V 

VANADIUM 

ZN 

ZINC 

AG 

SILVER 

AL 

ALUMINUM 

AS 

ARSENIC 

BA 

BARIUM 

BE 

BERYLLIUM 

CA 

CALCIUM 

CD 

CADMIUM 

CO 

COBALT 

Meas  Unit  Flag 

Bool  Vahie  Meas  Depth  Code 


11.10000000  ng/g 

5.0 

105.0000000  |ig/g 

5.0 

LT 

0.42700000  jig/g 

5.0 

20800.00000  ng/g 

5.0 

LT 

1.20000000  yig/g 

5.0 

3.71000000  ng/g 

5.0 

12.60000000  pig/g 

5.0 

7.86000000  (ig^g 

5.0 

14800.00000  iig/g 

5.0 

0.06900000  fig/g 

5.0 

2080.000000  ng/g 

5.0 

4550.000000  ^g/g 

5.0 

220.0000000  yigfg 

5.0 

1490.000000  ng/g 

5.0 

12.40000000  ngfg 

5.0 

12.40000000  iig/g 

5.0 

LT 

19.60000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.44900000  iig/g 

5.0 

LT 

34.30000000  iig/g 

5.0 

23.10000000  ^g^g 

5.0 

33.30000000  \ig/g 

5.0 

LT 

0.80300000  ^g^g 

0.5 

6430.000000  }ig/g 

0.5 

5.92000000  ng/g 

0.5 

81.90000000  lig/g 

0.5 

LT 

0.42700000  ng/g 

0.5 

33100.00000  fig^g 

0.5 

LT 

1.20000000  |ig/g 

0.5 

2.98000000  yjgjg 

0.5 

9.47000000  f*g((g 

0.5 

9.26000000  \ig/g 

0.5 

10200.00000  \ig/g 

0.5 

LT 

0.05000000  \igfg 

0.5 

1760.000000  \ig/g 

0.5 

2760.000000  ^g^g 

0.5 

130.0000000  \ig/g 

0.5 

103.0000000  ng^g 

0.5 

6.27000000  yig/g 

0.5 

LT 

7.44000000  ^g^g 

0.5 

LT 

19.60000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.44900000  pg/g 

0.5 

LT 

34.30000000  pg/g 

0.5 

15.80000000  yig/g 

0.5 

25.40000000  yig/g 

0.5 

LT 

0.80300000  pg^g 

3.0 

13000.00000  pg/g 

3.0 

9.45000000  pg^g 

3.0 

1 16.0000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.42700000  pg/g 

3.0 

81000.00000  pg/g 

3.0 

LT 

1.20000000  pg/g 

3.0 

3.71000000  pg/g 

3.0 

Bata 

Qoal 


JR 

I 


JR 

I 
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Site  Media 
Type  Type 


Chemical  Class:  METALS 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


I  Meas 


Test  Name 


ARP-94-19B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

ARP-94-19B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

ARP-94-19B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

ARP-94-19B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

ARP-94-19B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

ARP-94-19B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

ARP-94-19B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

ARP-94-19B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

ARP-94-19B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

ARP-94-19B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

ARP-94-19B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

ARP-94-19B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

ARP-94-19B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

ARP-94-19B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

ARP-94-19B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

ARP-94-19C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

ARP-94-19C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

ARP-94-19C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

ARP-94-19C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

ARP-94-19C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

ARP-94.19C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

ARP-94-19C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

ARP-94-19C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

ARP-94-19C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

ARP-94-19C 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

ARP-94-19C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

ARP-94-19C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

ARP-94-19C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

ARP-94-19C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

ARP-94-19C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

ARP-94-19C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

ARP-94-19C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

ARP-94-19C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

ARP-94-19C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

ARP-94-19C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

ARP-94-19C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

ARP-94-19C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

ARP-94-19C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

ARP.94.2OA 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

ARP-94-20A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

ARP-94-20A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

ARP-94-20A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

ARP-94.20A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

ARP-94-20A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

ARP.94.2OA 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

ARP-94-20A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

ARP-94.2OA 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

ARP-94.20A 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

ARP-94-20A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

ARP-94.20A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

ARP-94.2OA 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

ARP-94.2OA 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

17.30000000  ^g/g 

3.0 

10.40000000  ng% 

3.0 

14600.00000 

3.0 

0.06530000 

3.0 

2940.000000  Hg'g 

3.0 

10100.00000  ^g/g 

3.0 

254.0000000  fig^g 

3.0 

1410.000000  fig^g 

3.0 

13.70000000  jtg/g 

3.0 

14.70000000  |iig/g 

3.0 

19.60000000  Mg^g 

3.0 

0.44900000  ng/g 

3.0 

34.30000000  ng^g 

3.0 

23.50000000  ng^g 

3.0 

48.30000000  ng/g 

3.0 

0.80300000  jig^g 

5.0 

10500.00000  ng/g 

5.0 

9.21000000  ^g^g 

5.0 

96.00000000  yigfg 

5.0 

0.42700000  ng/g 

5.0 

34300.00000  fig/g 

5.0 

1.20000000  Mg^g 

5.0 

4.09000000  jig/g 

5.0 

13.00000000  Hg/g 

5.0 

7.59000000  yig/g 

5.0 

12100.00000  ^g/g 

5.0 

0.39500000  ^g/g 

5.0 

2240.000000  yig/g 

5.0 

6450.000000  jig/g 

5.0 

173.0000000  pg^g 

5.0 

1280.000000  }ig/g 

5.0 

10.70000000  )igfg 

5.0 

10.90000000  )3iglg 

5.0 

19.60000000  ng^g 

5.0 

0.44900000  \iglg 

5.0 

34.30000000  YLg/g 

5.0 

24.30000000  )ig/g 

5.0 

27.90000000  jig^g 

5.0 

0.80300000  \Jig(g 

0.5 

9760.000000  yig/g 

0.5 

4.05000000  jig/g 

0.5 

93.00000000  pg/g 

0.5 

0,42700000  fig/g 

0.5 

18400,00000  \Lg/g 

0.5 

1.20000000  [ig/g 

0.5 

3.30000000  \ig/g 

0.5 

11.70000000  yig/g 

0.5 

9.17000000  yigfg 

0.5 

12000.00000 

0.05000000 

3410.000000 

5070.000000 
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SHelD 


Site 

Type 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 

Media  Meas 

Type _ Test  Name  _ Bool  Value 


Unit  Flag  Data 

Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-20A 

EXCV 

CSO 

MN 

ARP-94-20A 

EXCV 

CSO 

NA 

ARP-94-20A 

EXCV 

CSO 

NI 

ARP-94-20A 

EXCV 

CSO 

PB 

ARP-94-20A 

EXCV 

CSO 

SB 

ARP-94-20A 

EXCV 

CSO 

SE 

ARP-94.20A 

EXCV 

CSO 

TL 

ARP-94-20A 

EXCV 

CSO 

V 

ARP-94-20A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ARP-94.20B 

EXCV 

CSO 

AG 

ARP-94.20B 

EXCV 

CSO 

AL 

ARP-94-20B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARP-94-20B 

EXCV 

CSO 

BA 

ARP.94-20B 

EXCV 

CSO 

BE 

ARP-94.20B 

EXCV 

CSO 

CA 

ARP-94-20B 

EXCV 

CSO 

CD 

ARP-94-20B 

EXCV 

CSO 

CO 

ARP-94-20B 

EXCV 

CSO 

CR 

ARP-94-20B 

EXCV 

CSO 

CU 

ARP-94-20B 

EXCV 

CSO 

FE 

ARP-94-20B 

EXCV 

CSO 

HG 

ARP.94-20B 

EXCV 

CSO 

K 

ARP-94-20B 

EXCV 

CSO 

MG 

ARP-94-20B 

EXCV 

CSO 

MN 

ARP-94-20B 

EXCV 

CSO 

NA 

ARP-94-20B 

EXCV 

CSO 

NI 

ARP-94-20B 

EXCV 

CSO 

PB 

ARP-94-20B 

EXCV 

CSO 

SB 

ARP-94-20B 

EXCV 

CSO 

SE 

ARP-94-20B 

EXCV 

CSO 

TL 

ARP-94.20B 

EXCV 

CSO 

V 

ARP-94-20B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ARR-94-20C 

EXCV 

CSO 

AG 

ARP-94-20C 

EXCV 

CSO 

AL 

ARP.94-20C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARP-94.20C 

EXCV 

CSO 

BA 

ARP-94-20C 

EXCV 

CSO 

BE 

ARP-94.20C 

EXCV 

CSO 

CA 

ARP.94-20C 

EXCV 

CSO 

CD 

ARP-94-20C 

EXCV 

CSO 

CO 

ARP.94-20C 

EXCV 

CSO 

CR 

ARP-94-20C 

EXCV 

CSO 

CU 

ARP-94-20C 

EXCV 

CSO 

FE 

ARP-94-20C 

EXCV 

CSO 

HG 

ARP-94-20C 

EXCV 

CSO 

K 

ARP.94-20C 

EXCV 

CSO 

MG 

ARP.94-20C 

EXCV 

CSO 

MN 

ARP.94-20C 

EXCV 

CSO 

NA 

ARP-94-20C 

EXCV 

CSO 

NI 

ARP-94-20C 

EXCV 

CSO 

PB 

ARP-94-20C 

EXCV 

CSO 

SB 

ARP-94.20C 

EXCV 

CSO 

SE 

MANGANESE 

SODIUM 

NICKEL 

LEAD 

ANTIMONY 

LT 

SELENIUM 

LT 

THALLIUM 

LT 

VANADIUM 

ZINC 

SILVER 

LT 

ALUMINUM 

ARSENIC 

BARIUM 

BERYLLIUM 

LT 

CALCIUM 

CADMIUM 

LT 

COBALT 

CHROMIUM 

COPPER 

IRON 

MERCURY 

LT 

POTASSIUM 

MAGNESIUM 

MANGANESE 

SODIUM 

NICKEL 

LEAD 

ANTIMONY 

LT 

SELENIUM 

LT 

THALLIUM 

LT 

VANADIUM 

ZINC 

SILVER 

LT 

ALUMINUM 

ARSENIC 

BARIUM 

BERYLLIUM 

LT 

CALCIUM 

CADMIUM 

LT 

COBALT 

CHROMIUM 

COPPER 

IRON 

MERCURY 

LT 

POTASSIUM 

MAGNESIUM 

MANGANESE 

SODIUM 

NICKEL 

LEAD 

ANTIMONY 

LT 

SELENIUM 

LT 

223,0000000  pg/g 
582.0000000  pg^g 

6.68000000  pg(g 

9.25000000  pg^g 
19.60000000  pg^g 
0.44900000  pg/g 

34.30000000  pg/g 
18.50000000  pg/^g 

31.20000000  pg^g 

0.80300000  pg^g 
7660.000000  pg/g 

10.10000000  pg^g 

84.90000000  pg/g 
0.42700000  pg/g 
50800.00000  pg/g 

1.20000000  pg/g 

3.46000000  pg/g 

10.30000000  pg/g 
6.39000000  pg/g 

11000.00000  pg/g 

0.05000000  pg/g 
1510.000000  pg/g 
5980.000000  pg/g 

121.0000000  pg/g 

3150.000000  pg/g 
9.69000000  pg/g 
9.89000000  pg^g 
19.60000000  pg/g 
0.44900000  pg/g 

34.30000000  pg/g 
18.40000000  pg/g 

27.50000000  pg/g 

0.80300000  pg/g 
9110.000000  pg/g 

8.06000000  pg/g 
181.0000000  pg/g 

0.42700000  pg/g 
67000.00000  pg/g 

1.20000000  pg/g 

3.50000000  pg/g 

11.20000000  pg/g 

8.41000000  pg/g 
12300.00000  pg/g 
0.05000000  pg/g 

1800.000000  pg/g 

10700.00000  pg/g 
178.0000000  pg/g 
2440.000000  pg/g 
9.34000000  pg/g 
11.70000000  pg/g 
19.60000000  pg/g 
0.44900000  pg/g 


0.5 

0.5 


0.5 

0.5 

0.5  7 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

3.0 

3.0 

3.0 


3.0 

3.0 


3.0 


3.0 

3.0 

3.0 


3.0 


3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 


3.0 

3.0  7 


3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 


5.0 

5.0 

5.0 


5.0 


JR 

I 


JR 

I 


JR 

I 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  METALS _ 

-94-20C  EXCV  CSO  TL 

■94-20C  EXCV  CSO  V 

•94-20C  EXCV  CSO  ZN 

■94-21A  EXCV  CSO  AG 

-94-21A  EXCV  CSO  AL 

-94-21A  EXCV  CSO  AS 

.94-21A  EXCV  CSO  BA 

-94-21A  EXCV  CSO  BE 

-94-21A  EXCV  CSO  CA 

■94-21A  EXCV  CSO  CD 

•94-21A  EXCV  CSO  CO 

-94-21A  EXCV  CSO  CR 

-94-21A  EXCV  CSO  CU 

■94-21A  EXCV  CSO  EE 

-94-21A  EXCV  CSO  HG 

-94-21A  EXCV  CSO  K 

.94-21A  EXCV  CSO  MG 

•94-21A  EXCV  CSO  MN 

-94-21A  EXCV  CSO  NA 

-94-21A  EXCV  CSO  NI 

•94-21A  EXCV  CSO  PB 

■94-21A  EXCV  CSO  SB 

■94-21A  EXCV  CSO  SE 

•94-21A  EXCV  CSO  TL 

•94-21A  EXCV  CSO  V 

.94-2IA  EXCV  CSO  ZN 

•94-21B  EXCV  CSO  AG 

•94-21B  EXCV  CSO  AL 

•94-21B  EXCV  CSO  AS 

•94-21B  EXCV  CSO  BA 

•94-21B  EXCV  CSO  BE 

■94-21B  EXCV  CSO  CA 

94-21B  EXCV  CSO  CD 

94-21B  EXCV  CSO  CO 

94-21B  EXCV  CSO  CR 

94-21B  EXCV  CSO  CU 

94-21B  EXCV  CSO  FE 

94-21B  EXCV  CSO  HG 

94-21B  EXCV  CSO  K 

94-21B  EXCV  CSO  MG 

94-21B  EXCV  CSO  MN 

94.2IB  EXCV  CSO  NA 

94-21B  EXCV  CSO  M 

94-21B  EXCV  CSO  PB 

94-21B  EXCV  CSO  SB 

94-21B  EXCV  CSO  SE 

94-21B  EXCV  CSO  TL 

94-21B  EXCV  CSO  V 

94-21B  EXCV  CSO  ZN 


THALLIUM 

LT 

VANADIUM 

ZINC 

SILVER 

LT 

ALUMINUM 

ARSENIC 

BARIUM 

BERYLLIUM 

CALCIUM 

CADMIUM 

LT 

COBALT 

CHROMIUM 

COPPER 

IRON 

MERCURY 

LT 

POTASSIUM 

MAGNESIUM 

MANGANESE 

SODIUM 

NICKEL 

LEAD 

ANTIMONY 

LT 

SELENIUM 

LT 

THALLIUM 

LT 

VANADIUM 

ZINC 

SILVER 

LT 

ALLIMINUM 

ARSENIC 

BARIUM 

BERYLLIUM 

LT 

CALCIUM 

CADMIUM 

LT 

COBALT 

CHROMIUM 

COPPER 

IRON 

MERCURY 

POTASSIUM 

MAGNESIUM 

MANGANESE 

SODIUM 

NICKEL 

LEAD 

ANTIMONY 

LT 

SELENIUM 

LT 

THALLIUM 

LT 

VANADIUM 

ZINC 

34.30000000  ng/g  5.0 

17.40000000  fig/g  5.0 

28.30000000  ng^g  5.0 

0.80300000  pg/g  0.5 

15400.00000  ^g^g  0.5 

9.41000000  ng'g  0.5 

124.0000000  (tg^g  0.5 

0.56400000  |ig/g  0.5 

16600.00000  ]ie/e  0.5 

1.20000000  (ig/g  0.5 

4.48000000  iiziz  0.5 

17.00000000  ^g/g  0.5 

16.10000000  Hg^g  0.5 

16600.00000  Hg/g  0.5 

0.05000000  ng^g  0.5 

4990.000000  ng/g  0.5 

6640.000000  (ig^g  0.5 

326.0000000  fig'g  0.5 

310.0000000  ng/g  0.5 

9.08000000  pg/g  0.5 

17.20000000  pg/g  0.5 

19.60000000  pg/g  0,5  7  JR 

0.44900000  ]igls  0.5  I 

34.30000000  (ig/g  0.5 

25.00000000  tig/g  0.5 

51.00000000  ns's  0-5 

0.80300000  ^g'g  3.0 

8690.000000  fig/g  3.0 

3.93000000  ^g/g  3.0 

81.40000000  Hg/g  3.0 

0.42700000  (ig/g  3.0 

13800.00000  fig/g  3.0 

1.20000000  ng/g  3.0 

3.49000000  fig/g  3.0 

11.20000000  ^g'g  3.0 

7.89000000  pg'g  3.0 

10700.00000  ng/g  3.0 

0.07650000  (ig/g  3.0  7 

2640.000000  fig/g  3.0 

4100.000000  ng/g  3.0 

172.0000000  MS^g  3.0 

1020.000000  ng'g  3.0 

6.29000000  pg/g  3.0 

8.62000000  pg/g  3.0 

19.60000000  pg/g  3.0  7  JR 

0.44900000  pg/g  3.0  I 

34.30000000  pg'g  3.0 

18.00000000  pg/g  3.0 

30.20000000  pg/g  3.0 


94-21C  EXCV  CSO  AG  SILVER  LT  0.80300000  pg/g  5.0 

94-21C  EXCV  CSO  AL  ALUMINUM  4530.000000  pg/g  5.0 

94-21C  EXCV  CSO  AS  ARSENIC  4.86000000  pg/g  5.0 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  BP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-21C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

45.80000000 

Hg^g 

5.0 

ARP.94-2IC 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

5.0 

ARP-94-21C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

6620.000000 

5.0 

ARP-94-21C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

5.0 

ARP.94-2IC 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

2.76000000 

(tg/g 

5.0 

ARP-94-21C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

7.75000000 

Hg/g 

5.0 

ARP.94-2IC 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

5.77000000 

vziz 

5.0 

ARP-94-21C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

9080.000000 

vziz 

5.0 

ARP-94-21C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

5.0 

ARP-94-21C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1120.000000 

ng/g 

5.0 

ARP-94.2IC 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2390.000000 

llg/g 

5.0 

ARP-94-21C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

119.0000000 

vz/z 

5.0 

ARP-94-21C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

697.0000000 

vz/z 

5.0 

ARP-94-21C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

5.23000000 

vz/z 

5.0 

ARP-94-21C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-21C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

iz/z 

5.0 

ARP-94-21C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

zz/z 

5.0 

ARP-94-21C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

zztz 

5.0 

ARP-94-21C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

14.80000000 

zztz 

5.0 

ARP-94-21C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

20.70000000 

zz/z 

5,0 

AKP-94-22A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vz/z 

0.5 

ARP-94-22A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

12400.00000 

zz/z 

0.5 

ARP-94-22A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.44000000 

zz/z 

0.5 

ARP.94-22A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

119.0000000 

zz/z 

0.5 

ARP-94-22A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0,60800000 

zz/z 

0.5 

AKP-94.22A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

25300.00000 

zz/z 

0.5 

ARP-94-22A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

zz/z 

0.5 

ARP-94-22A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

5.15000000 

zz/z 

0.5 

ARP-94-22A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

13.70000000 

zz/z 

0.5 

ARP-94-22A 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

14.40000000 

zziz 

0.5 

ARP-94-22A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

15700.00000 

zzJz 

0.5 

ARP-94-22A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

zz/z 

0.5 

ARP-94-22A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

4370.000000 

zz/z 

0.5 

ARP-94-22A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

6950.000000 

zz/z 

0.5 

ARP-94-22A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

291.0000000 

zz/z 

0.5 

ARP-94-22A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

201.0000000 

zz/z 

0.5 

ARP-94-22A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

9.63000000 

zz/z 

0.5 

ARP-94-22A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

11.40000000 

zz/z 

0.5 

ARP-94-22A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

zz/z 

0.5 

ARP-94-22A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

zz/z 

0,5 

ARP-94-22A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

zz/z 

0.5 

ARP-94-22A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

20,00000000 

zz/z 

0.5 

ARP-94-22A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

47.50000000 

zz/z 

0.5 

ARP-94-22B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

zz/z 

3.0 

ARP-94-22B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

6210.000000 

zz/z 

3.0 

ARP-94-22B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

10.60000000 

zz/z 

3.0 

ARP-94-22B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

86.40000000 

zz/z 

3.0 

ARP-94-22B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

zz/z 

3.0 

ARP-94-22B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

15200.00000 

zz/z 

3.0 

ARP-94-22B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

zz/z 

3.0 

ARP-94-22B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.84000000 

zz/z 

3.0 

ARP-94.22B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

9.57000000 

zz/z 

3.0 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  11 RI  Data 
iS  Midta  ^ 

SHelP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-22B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

9.80000000 

ng/g 

3.0 

ARP-94-22B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

11800.00000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-22B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

fig/g 

3.0 

ARP-94-22B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1280.000000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-22B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3560.000000 

Mg's 

3.0 

ARP-94-22B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

132,0000000 

Mg^g 

3.0 

ARP-94-22B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

1580.000000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-22B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

10.20000000 

Jig/g 

3.0 

ARP-94-22B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

8.61000000 

Mg^g 

3.0 

ARP-94-22B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-22B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg^g 

3.0 

ARP-94-22B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg^g 

3.0 

ARP-94-22B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

18.80000000 

(ig/g 

3.0 

ARP-94-22B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

25.50000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-22C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-22C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

1780.000000 

Mg'g 

5.0 

ARP-94-22C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.06000000 

Mg^g 

5.0 

ARP-94-22C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

32.40000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-22C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Mg^g 

5.0 

ARP-94-22C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

17800.00000 

Mg/g 

5.0 

ARP-94-22C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg's 

5.0 

ARP-94-22C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

ng/g 

5.0 

ARP-94-22C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

5.06000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-22C 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

3.58000000 

Pg'g 

5.0 

ARP-94-22C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

5820.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-22C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.07650000 

Pg/g 

5.0 

ARP-94-22C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

343.0000000 

Pg'g 

5.0 

ARP-94-22C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

1700.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-22C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

99.90000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-22C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

432.0000000 

pg'g 

5.0 

ARP-94-22C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

3.12000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-22C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Pg'g 

5.0 

ARP-94-22C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-22C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pgg 

5.0 

AjRP-94-22C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-22C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

8.89000000 

Pgg 

5.0 

ARP-94-22C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

9.85000000 

pgi^g 

5.0 

ARP-94-23A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-23A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

9160.000000 

0.5 

ARP-94-23A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5,10000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-23A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

100.0000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-23A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.51800000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-23A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

11600.00000 

Pg/g 

0.5 

ARP-94-23A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pgg 

0.5 

ARP-94-23A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.15000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-23A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

11.90000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-23A 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

25.90000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-23A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

14900.00000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-23A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-23A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3070.000000 

v-zlz 

0.5 

ARP-94-23A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

5620.000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94«23A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

320.0000000 

pg'g 

0.5 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-23A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

119.0000000 

0.5 

ARP-94-23A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

9.46000000 

0.5 

ARP-94-23A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

34.40000000 

0.5 

ARP-94-23A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19,60000000 

llgfg 

0.5 

ARP-94-23A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

0.5 

ARP-94-23A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

PZ^Z 

0.5 

ARP-94-23A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

16.90000000 

llg/g 

0.5 

ARP-94-23A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

60.40000000 

lig/z 

0.5 

ARP-94-23B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

lig/z 

3.0 

ARP-94-23B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

5660.000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94.23B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.46000000 

ng/g 

3.0 

ARP-94-23B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

49.90000000 

vz/z 

3.0 

ARP-94-23B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

zz/z 

3.0 

ARP-94-23B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

11700.00000 

vzjz 

3.0 

ARP.94-23B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1,20000000 

vzlz 

3.0 

ARP-94-23B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

2.78000000 

v^z 

3.0 

ARP-94-23B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

8.69000000 

flg/g 

3.0 

ARP-94-23B 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

6.25000000 

flg/g 

3.0 

ARP-94-23B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

8760.000000 

z^z 

3.0 

ARP-94-23B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

vziz 

3.0 

ARP-94-23B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1410.000000 

vziz 

3.0 

ARP.94.23B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3010.000000 

llg/g 

3.0 

ARP-94-23B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

108.0000000 

llg/g 

3.0 

ARP-94-23B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

731.0000000 

vziz 

3.0 

ARP.94-23B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

4.53000000 

zz/z 

3.0 

ARP-94-23B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

vz/z 

3.0 

ARP-94-23B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

zztg 

3.0 

ARP.94.23B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

zziz 

3,0 

ARP.94.23B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vz/z 

3.0 

ARP-94-23B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

15.00000000 

vzIz 

3.0 

ARP.94.23B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

19.00000000 

zziz 

3.0 

ARP-94.23C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vz/z 

5.0 

ARP-94.23C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

5250.000000 

zz/z 

5.0 

ARP-94-23C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

19.20000000 

vzIz 

5.0 

ARP-94-23C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

148.0000000 

zz/g 

5.0 

ARP-94.23C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

zg/z 

5.0 

ARP-94.23C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

45900.00000 

llg/g 

5.0 

ARP.94.23C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1,20000000 

lig/z 

5.0 

ARP-94.23C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.85000000 

lig/z 

5.0 

ARP-94-23C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

8.57000000 

zz/z 

5.0 

ARP.94.23C 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

6.72000000 

lig/z 

5.0 

ARP-94-23C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

12800.00000 

vz/z 

5.0 

ARP-94.23C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.08500000 

vz/z 

5.0 

ARP.94-23C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

895.0000000 

vz/z 

5.0 

ARP-94-23C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

6340.000000 

vz/z 

5.0 

ARP.94-23C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

262.0000000 

vz/z 

5.0 

ARP.94-23C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

1280.000000 

vz/z 

5.0 

ARP.94-23C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

10,90000000 

zz/z 

5.0 

ARP.94.23C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

8.95000000 

vz/z 

5.0 

ARP-94.23C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

zz/z 

5.0 

ARP-94.23C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

zz/z 

5.0 

ARP-94-23C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

zz/z 

5.0 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


SHe  Media 

Site  ID _ Type  Type 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-23C 

EXCV 

CSO 

V 

ARP-94-23C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ARP-94-24A 

EXCV 

CSO 

AG 

ARP-94-24A 

EXCV 

CSO 

AL 

ARP-94-24A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARP-94-24A 

EXCV 

CSO 

BA 

ARP.94-24A 

EXCV 

CSO 

BE 

ARP-94-24A 

EXCV 

CSO 

CA 

ARP.94-24A 

EXCV 

CSO 

CD 

ARP-94-24A 

EXCV 

CSO 

CO 

ARP-94-24A 

EXCV 

CSO 

CR 

ARP.94-24A 

EXCV 

CSO 

cu 

ARP-94-24A 

EXCV 

CSO 

FE 

ARP-94-24A 

EXCV 

CSO 

HG 

ARP-94-24A 

EXCV 

CSO 

K 

ARP-94-24A 

EXCV 

CSO 

MG 

ARP-94-24A 

EXCV 

CSO 

MN 

ARP-94-24A 

EXCV 

CSO 

NA 

ARP-94-24A 

EXCV 

CSO 

NI 

ARP-94-24A 

EXCV 

CSO 

PB 

ARP-94-24A 

EXCV 

CSO 

SB 

ARP-94-24A 

EXCV 

CSO 

SB 

ARP-94-24A 

EXCV 

CSO 

TL 

ARP-94-24A 

EXCV 

CSO 

V 

ARP-94-24A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ARP-94-24B 

EXCV 

CSO 

AG 

ARP-94-24B 

EXCV 

CSO 

AL 

ARP.94-24B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARP-94-24B 

EXCV 

CSO 

BA 

ARP-94-24B 

EXCV 

CSO 

BE 

ARP-94-24B 

EXCV 

CSO 

CA 

ARP-94-24B 

EXCV 

CSO 

CD 

ARP-94-24B 

EXCV 

CSO 

CO 

ARP-94-24B 

EXCV 

CSO 

CR 

ARP-94-24B 

EXCV 

CSO 

CU 

ARP-94-24B 

EXCV 

CSO 

FE 

ARP-94-24B 

EXCV 

CSO 

HG 

ARP-94-24B 

EXCV 

CSO 

K 

ARP-94-24B 

EXCV 

CSO 

MG 

ARP-94-24B 

EXCV 

CSO 

MN 

ARP-94-24B 

EXCV 

CSO 

NA 

ARP-94-24B 

EXCV 

CSO 

NI 

ARP-94-24B 

EXCV 

CSO 

PB 

ARP-94-24B 

EXCV 

CSO 

SB 

ARP-94-24B 

EXCV 

CSO 

SE 

ARP-94-24B 

EXCV 

CSO 

TL 

ARP-94-24B 

EXCV 

CSO 

V 

ARP-94-24B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ARP-94-24C 

EXCV 

CSO 

AG 

ARP-94-24C 

EXCV 

CSO 

AL 

ARP.94-24C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARP-94-24C 

EXCV 

CSO 

BA 

Test  Name 

Meas 

Bool 

VANADIUM 

ZINC 

SILVER 

ALUMINUM 

ARSENIC 

BARIUM 

LT 

BERYLLIUM 

CALCIUM 

LT 

CADMIUM 

COBALT 

CHROMIUM 

COPPER 

IRON 

LT 

MERCURY 

POTASSIUM 

MAGNESIUM 

MANGANESE 

SODIUM 

NICKEL 

LT 

LEAD 

LT 

ANTIMONY 

LT 

SELENIUM 

LT 

THALLIUM 

VANADIUM 

ZINC 

LT 

SILVER 

aluminum 

ARSENIC 

LT 

BARIUM 

BERYLLIUM 

CALCIUM 

CADMIUM 

COBALT 

CHROMIUM 

COPPER 

IRON 

LT 

MERCURY 

POTASSIUM 

MAGNESIUM 

MANGANESE 

SODIUM 

NICKEL 

LEAD 

LT 

ANTIMONY 

LT 

SELENIUM 

LT 

THALLIUM 

VANADIUM 

ZINC 

LT 

SILVER 

ALUMINUM 

ARSENIC 

BARIUM 

LT 

Unit  Flag  Data 

Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


17.70000000 

\ie/s 

5.0 

28.60000000 

iig/g 

5.0 

0.80300000 

\ie/B 

0.5 

7190.000000 

Mg/g 

0.5 

5.31000000 

Mg/g 

0.5 

75.20000000 

fig/g 

0.5 

0,42700000 

fig/g 

0.5 

16600.00000 

iig/g 

0.5 

1.20000000 

iig/g 

0.5 

3.53000000 

fig/g 

0.5 

9.68000000 

iig/g 

0.5 

9.30000000 

iig/g 

0.5 

10500.00000 

iig/g 

0.5 

0.05000000 

ftg/g 

0.5 

2120.000000 

vets, 

0.5 

3620.000000 

HS/g 

0.5 

197.0000000 

iig/g 

0.5 

108.0000000 

(ig/g 

0.5 

6.69000000 

Hg/g 

0.5 

7.44000000 

(ig/g 

0.5 

19.60000000 

\Lg/g 

0.5 

0.44900000 

ve/e 

0.5 

34.30000000 

ve/e 

0.5 

14.60000000 

ve/e 

0.5 

28.30000000 

ve/e 

0.5 

0.80300000 

ve/e 

3.0 

9630.000000 

ve/e 

3.0 

5.41000000 

ve/e 

3.0 

73.80000000 

ve/e 

3.0 

0.61000000 

ve/e 

3.0 

26400.00000 

ve/e 

3.0 

1.20000000 

ve/e 

3.0 

4.35000000 

ve/e 

3.0 

12.80000000 

ve/e 

3.0 

12.20000000 

ve/e 

3.0 

16900.00000 

ve/e 

3.0 

0.05000000 

ve/e 

3.0 

1690.000000 

ve/e 

3,0 

7680.000000 

ve/e 

3.0 

163.0000000 

ve/e 

3.0 

2500.000000 

ve/e 

3.0 

14.10000000 

ve/e 

3.0 

13.60000000 

ve/e 

3,0 

19.60000000 

ve/e 

3.0 

0.44900000 

ve/e 

3.0 

34.30000000 

ve/e 

3.0 

23.60000000 

ve/e 

3.0 

36.20000000 

ve/e 

3.0 

0.80300000 

v^e 

5.0 

6330.000000 

^g/g 

5.0 

9.97000000 

ve/e 

5.0 

83.90000000 

ve/e 

5.0 

800 


SttelD 


Site 

Type 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Media 

Type 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-24C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

(ig/g 

5.0 

ARP.94-24C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

43400.00000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-24C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-24C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

4.09000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-24C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

9.81000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-24C 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

10.10000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-24C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

14800.00000 

PS'S 

5.0 

ARP-94-24C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-24C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1150.000000 

pg^g 

5.0 

ARP.94-24C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

7770.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-24C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

135.0000000 

pg^g 

5.0 

ARP-94-24C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

1990.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-24C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

8.78000000 

pg'g 

5.0 

ARP-94-24C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

13.00000000 

pg'g 

5.0 

ARP-94-24C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

5,0 

ARP-94-24C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/'g 

5.0 

ARP.94-24C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-24C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

19.60000000 

pg'g 

5.0 

ARP-94-24C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

34.00000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-25A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-25A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

8400.000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-25A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.65000000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-25A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

97.70000000 

pg/'g 

0.5 

ARP-94.25A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg^g 

0.5 

ARP-94-25A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

28000.00000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-25A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/'g 

0.5 

ARP-94-25A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.58000000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-25A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

10.40000000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-25A 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

12.50000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-25A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

12700.00000 

pg^g 

0.5 

ARP-94-25A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.05770000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-25A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2500.000000 

pg% 

0,5 

ARP-94-25A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

5330.000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-25A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

226.0000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-25A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

124.0000000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-25A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

7.49000000 

pg^g 

0.5 

ARP-94-25A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

10.20000000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-25A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-25A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-25A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-25A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

16.70000000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-25A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

36.70000000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-25B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg'g 

4.0 

ARP-94.25B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

7000.000000 

pg'g 

4.0 

ARP-94-25B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.66000000 

pg'g 

4.0 

ARP-94-25B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

78.10000000 

pg'g 

4.0 

ARP-94-25B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg'g 

4.0 

ARP-94.25B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

11400.00000 

pg'g 

4.0 

ARP-94-25B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg'g 

4.0 

ARP-94-25B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

2.88000000 

pg'g 

4.0 

ARP-94-25B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

8.89000000 

pg'g 

4.0 

ARP-94-25B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

13.00000000 

pg'g 

4.0 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vatne 

Unit 

Meas 

Depth 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-25B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

11000.00000 

jig/g 

4.0 

ARP-94-25B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Mg's 

4.0 

ARP-94-25B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2540.000000 

Mg/g 

4.0 

ARP-94-25B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4510.000000 

Mg'g 

4.0 

ARP-94-25B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

245.0000000 

t*g/g 

4.0 

ARP-94-25B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

138.0000000 

Mg'g 

4.0 

ARP-94-25B 

EXCV 

cso 

Ml 

NICKEL 

6.60000000 

Mg^g 

4.0 

ARP-94-25B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

10.50000000 

fig/g 

4.0 

ARP-94-25B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Mg/g 

4.0 

ARP-94-25B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

fig/g 

4.0 

ARP-94-25B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

tig^g 

4.0 

ARP-94-25B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

13.60000000 

ng/g 

4.0 

ARP-94-25B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

36.80000000 

Hg'g 

4.0 

ARP-94-25C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

7.0 

ARP-94-25C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

8850.000000 

Hg/g 

7.0 

ARP-94-25C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.68000000 

Hg'g 

7.0 

ARP.94-25C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

95.50000000 

Hg'g 

7.0 

ARP-94-25C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.50300000 

Hg/g 

7.0 

ARP-94-25C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

27400.00000 

(ig'g 

7.0 

A3RP-94-25C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

7.0 

ARP-94-25C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

4.10000000 

Hg/g 

7.0 

ARP-94-25C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

10.70000000 

Jig/g 

7.0 

ARP-94-25C 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

12.00000000 

fig'g 

7.0 

ARP-94-25C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

12900.00000 

Jig'g 

7.0 

ARP-94-25C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Jig/g 

7.0 

ARP-94-25C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

2720.000000 

Mg'g 

7.0 

ARP-94-25C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

5250.000000 

fig^'g 

7.0 

ARP-94-25C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

223.0000000 

Mg/g 

7.0 

ARP-94-25C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

129.0000000 

Mg'g 

7.0 

ARP-94-25C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

8.55000000 

Mg/g 

7.0 

ARP-94.25C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

11.70000000 

ng/g 

7.0 

ARP-94-25C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg'g 

7.0 

AItP-94-25C 

EXCV 

cso 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

7.0 

ARP-94-25C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

7.0 

ARP-94.25C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

17.10000000 

pg/g 

7.0 

ARP-94-25C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

36.80000000 

fig^g 

7.0 

ARP.94-26A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

0.5 

AKP-94-26A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

13200.00000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-26A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.18000000 

Pg'g 

0.5 

ARP-94-26A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

123.0000000 

Pg/g 

0.5 

ARP-94-26A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.66800000 

Pg'g 

0.5 

ARP-94-26A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

16500.00000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-26A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Pg/g 

0.5 

ARP-94-26A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.28000000 

Pg'g 

0.5 

ARP-94-26A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

14.40000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-26A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

12.70000000 

Pg'g 

0.5 

ARP-94-26A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

15400.00000 

P&'g 

0.5 

ARP-94-26A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94.26A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

4700.000000 

pg/g 

0,5 

ARP-94-26A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

7330.000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-26A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

351.0000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-26A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

172.0000000 

pg/g 

0.5 

Data 

Qqfll 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-26A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

8.74000000 

ng/g 

0.5 

ARP-94-26A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

8.88000000 

(Ig/g 

0.5 

ARP-94-26A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

(Ig/g 

0.5 

ARP-94-26A 

EXCV 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

(Ig'g 

0.5 

ARP-94-26A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-26A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

20.60000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-26A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

45.00000000 

p^efe 

0.5 

AI^-94-26B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-26B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

4360.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-26B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

9.64000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-26B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

81.70000000 

pgfg 

3.0 

ARP-94-26B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pgfg 

3.0 

ARP-94-26B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

57000.00000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-26B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94.26B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.16000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-26B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

6.66000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-26B 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

6.29000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-26B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

10700.00000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-26B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.06390000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-26B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

959.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-26B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

10600.00000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-26B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

183.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94.26B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

1390.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-26B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

8.33000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-26B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

11.10000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-26B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94.26B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-26B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-26B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

13.70000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-26B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

27.10000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-26C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-26C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2980.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-26C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.59000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-26C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

63.30000000 

pg/g 

5.0 

AKP-94-26C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-26C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

27900.00000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-26C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-26C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

2.95000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-26C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

7.89000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-26C 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

4.59000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-26C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

8110.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94.26C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-26C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

722.0000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-26C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3120.000000 

pg/g 

5,0 

ARP-94.26C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

89.00000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-26C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

1010.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-26C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

4.31000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-26C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

p^g 

5.0 

ARP-94-26C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-26C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-26C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-26C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

19.70000000 

pg/g 

5.0 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RJ  Data 

Site  Media  Meas  Unit  flag 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-26C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

16.70000000 

fig/g 

5.0 

ARP.94-27A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

0.5 

AKP-94-27A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

8270.000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-27A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.82000000 

Mg^g 

0.5 

ARP-94-27A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

75.80000000 

Mg'g 

0.5 

ARP-94-27A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

fig/g 

0.5 

ARP-94-27A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

6140.000000 

ng/g 

0.5 

ARP-94-27A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

)ig/g 

0.5 

ARP-94-27A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

2.84000000 

}ig/g 

0.5 

ARP-94-27A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

9.99000000 

fig^g 

0.5 

ARP-94-27A 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

10.20000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-27A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

10700.00000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-27A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

(ig/g 

0.5 

ARP-94-27A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2840.000000 

lig/g 

0.5 

ARP-94-27A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4070.000000 

tig/g 

0.5 

ARP-94-27A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

233.0000000 

l^g/g 

0.5 

ARP-94-27A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

117.0000000 

V^gJg. 

0.5 

ARP-94-27A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

7.11000000 

Mg^g 

0.5 

ARP-94-27A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

9.08000000 

Jig/g 

0.5 

ARP-94-27A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Mg'g 

0.5 

ARP-94-27A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-27A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg/g 

0.5 

ARP-94-27A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

14.40000000 

Mg/g 

0.5 

ARP-94-27A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

31.50000000 

Mg's 

0.5 

ARP-94-27B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-27B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

4400.000000 

V-gJg 

3.0 

ARP-94-27B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.98000000 

3.0 

ARP-94-27B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

64.10000000 

Mg'g 

3.0 

ARP-94-27B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

^g/g 

3.0 

ARP-94-27B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

18100.00000 

V’g/Z 

3.0 

ARP-94-27B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1,20000000 

^g/g 

3.0 

A3RP-94-27B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-27B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

5.99000000 

Mg^g 

3.0 

ARP-94.27B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

5.12000000 

fig'g 

3.0 

ARP-94-27B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

7950.000000 

yig/g 

3.0 

ARP-94-27B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

V^g/g 

3.0 

ARP-94-27B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1440.000000 

Mg's 

3.0 

ARP.94-27B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2660.000000 

fig'g 

3.0 

ARP-94-27B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

146.0000000 

Hg'g 

3.0 

ARP-94-27B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

103.0000000 

fig'g 

3.0 

ARP-94-27B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

4.41000000 

fig/g 

3.0 

ARP-94-27B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

fig'g 

3.0 

ARP-94.27B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

fig'g 

3.0 

ARP-94-27B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

fig'g 

3.0 

ARP-94-27B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALUUM 

LT 

34.30000000 

fig'g 

3.0 

ARP-94-27B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

9.53000000 

fig/g 

3.0 

ARP-94-27B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

20,60000000 

fig'g 

3.0 

ARP-94-27C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

fig'g 

5.0 

ARP-94-27C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

5160.000000 

fig'g 

5.0 

ARP-94-27C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.87000000 

fig'g 

5.0 

ARP-94-27C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

51.90000000 

fig'g 

5.0 

ARP.94.27C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

fig'g 

5.0 

Data 

Qual 


I 


I 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-27C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

11000.00000 

(ig/g 

5.0 

ARP-94-27C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

v^s. 

5.0 

ARP-94-27C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.11000000 

t*g/g 

5.0 

ARP-94-27C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

8.77000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-27C 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

5.59000000 

|»g/g 

5.0 

ARP-94-27C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

8850.000000 

(ig/g 

5.0 

ARP-94-27C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.09040000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-27C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1250.000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-27C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2210.000000 

Mg/g 

5.0 

ARP.94-27C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

124.0000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-27C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

142.0000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-27C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

4.53000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-27C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-27C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-27C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-27C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-27C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

14.60000000 

Hg/g 

5.0 

ARP.94-27C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

20.10000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-2SA 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-28A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

11300.00000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-28A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.65000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-28A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

101.0000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-28A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.56100000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-28A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

19900.00000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-28A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-28A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.62000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-28A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

14.10000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-28A 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

11.30000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-28A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

12700.00000 

Hg/g 

0.5 

ARP.94-28A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-28A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3460.000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-28A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4770.000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-28A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

207.0000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-28A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

199.0000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-28A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

8.48000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94.28A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

14.10000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-28A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-28A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

0.5 

ARP.94-28A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-28A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

20.30000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94.28A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

37.50000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-28B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-28B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

9610.000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-28B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.07000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-28B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

89.10000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-28B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-28B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

7860.000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-28B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

3.0 

ARP.94-28B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.70000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-28B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

12.70000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-28B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

14.80000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-28B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

12600.00000 

Hg/g 

3.0 
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Site 

SitelP _ Type 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Media 

Type 


Chemical  Class:  METALS _ 

-94-28B  EXCV  CSO  HG  MERCURY 

-94-28B  EXCV  CSO  K  POTASSIUM 

-94-28B  EXCV  CSO  MG  MAGNESIUM 

-94-28B  EXCV  CSO  MN  MANGANESE 

-94-28B  EXCV  CSO  NA  SODIUM 

-94-28B  EXCV  CSO  NI  NICKEL 

-94-28B  EXCV  CSO  PB  LEAD 

•94-28B  EXCV  CSO  SB  ANTIMONY 

-94-28B  EXCV  CSO  SE  SELENIUM 

-94-28B  EXCV  CSO  TL  THALLIUM 

-94-28B  EXCV  CSO  V  VANADIUM 

-94-28B  EXCV  CSO  ZN  ZINC 


LT 

0.05000000 

ng/g 

3.0 

2920.000000 

He's 

3.0 

4470.000000 

Hg/g 

3.0 

260.0000000 

3.0 

172.0000000 

Hg/g 

3.0 

8.02000000 

ng/g 

3.0 

14.10000000 

(lg% 

3.0 

LT 

19.60000000 

ng/g 

3.0 

LT 

0.44900000 

flg/g 

3.0 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

3.0 

18.20000000 

ng'g 

3.0 

37.10000000 

3.0 

■94-28C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

(ig^g 

5.0 

.94-28C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

10800.00000 

ng/g 

5.0 

•94-28C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.27000000 

(Ig/g 

5.0 

-94-28C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

98.60000000 

(Ig/g 

5.0 

.94-28C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Mg^g 

5.0 

.94-28C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

17400.00000 

Hg/g 

5.0 

-94-28C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

5.0 

-94.28C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.60000000 

5.0 

.94-28C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

13.40000000 

(ig'g 

5.0 

.94-28C 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

8.43000000 

(ig^g 

5.0 

.94-28C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

12300.00000 

Mg'g 

5.0 

.94-28C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.07230000 

Mg'g 

5.0 

.94-28C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3300.000000 

Mg^g 

5.0 

•94-28C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4750.000000 

Mg'g 

5.0 

-94-28C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

208.0000000 

fig/g 

5.0 

.94-28C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

235.0000000 

(ig/g 

5.0 

.94-28C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

7.20000000 

fig/g 

5.0 

-94-28C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

8.02000000 

Hg^g 

5.0 

.94.28C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

^g^g 

5.0 

.94-28C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

fig/g 

5.0 

.94-28C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

J»g/g 

5.0 

-94-28C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

20.80000000 

Mg/g 

5.0 

.94-28C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

35.30000000 

^»g/g 

5.0 

-94-29A  EXCV  CSO 
-94.29A  EXCV  CSO 
.94-29A  EXCV  CSO 
-94-29A  EXCV  CSO 
.94-29A  EXCV  CSO 
-94-29A  EXCV  CSO 
-94-29A  EXCV  CSO 
-94.29A  EXCV  CSO 
.94-29A  EXCV  CSO 
•94-29A  EXCV  CSO 
-94-29A  EXCV  CSO 
.94-29A  EXCV  CSO 
.94-29A  EXCV  CSO 
.94-29A  EXCV  CSO 
.94.29A  EXCV  CSO 
.94-29A  EXCV  CSO 
.94-29A  EXCV  CSO 


AG  SILVER 

AG  SILVER 

AL  ALUMINUM 

AL  ALUMINUM 

AS  ARSENIC 

AS  ARSENIC 

BA  BARIUM 

BA  BARIUM 

BE  BERYLLIUM 

BE  BERYLLIUM 

CA  CALCIUM 

CA  CALCIUM 

CD  CADMIUM 

CD  CADMIUM 

CO  COBALT 

CO  COBALT 

CR  CHROMIUM 


LT 

0.80300000 

Kg/g 

0.5 

LT 

0.80300000 

fig/'g 

0.5 

D 

12400.00000 

Hg^g 

0.5 

12400.00000 

Hg/g 

0.5 

D 

5.25000000 

Hg/g 

0.5 

4,99000000 

fig/g 

0.5 

D 

104.0000000 

MS'g 

0.5 

101.0000000 

(‘g'g 

0.5 

D 

0.55200000 

0.5 

LT 

0.42700000 

fig/g 

0.5 

D 

14600.00000 

vzis 

0.5 

14100.00000 

Hg/g 

0.5 

D 

LT 

1.20000000 

(ig/g 

0.5 

LT 

1.20000000 

(Jg^g 

0.5 

D 

3.60000000 

Mg'g 

0.5 

3.68000000 

Hg/g 

0.5 

D 

14.60000000 

vsiz 

0.5 

AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


SitelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

15.10000000 

pg/g 

0.5 

D 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

10.50000000 

pefs 

0.5 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

9.99000000 

pg/g 

0.5 

D 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

13400.00000 

pg/g 

0.5 

ARP.94-29A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

13200.00000 

pg/g 

0.5 

D 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

D 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

3960.000000 

nets 

0.5 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

4000.000000 

nets 

0.5 

D 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

5560.000000 

vst% 

0.5 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

5390.000000 

pg/g 

0.5 

D 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

265.0000000 

nets 

0.5 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

255.0000000 

nets 

0.5 

D 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

198.0000000 

pg^g 

0.5 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

203.0000000 

nets 

0.5 

D 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

7.52000000 

pg^g 

0.5 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

7.04000000 

pg'g 

0.5 

D 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

8.52000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

0.5 

D 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

D 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

ve/e 

0.5 

D 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

ve/e 

0.5 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

ve/e 

0.5 

D 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

20.90000000 

ve/e 

0.5 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

21.20000000 

vets 

0.5 

D 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

37.00000000 

ve/e 

0.5 

ARP-94-29A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

35.00000000 

ve/e 

0,5 

D 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg'g 

3.0 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg'g 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

8980.000000 

pg'g 

3.0 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

9610.000000 

pg'g 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.28000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94.29B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.08000000 

ve/e 

3.0 

D 

AjRP-94-29B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

90.90000000 

ve/e 

3.0 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

87.40000000 

ve/e 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vste 

3.0 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

ve/e 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

25900.00000 

ve/e 

3,0 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

24500.00000 

ve/e 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

ve/e 

3.0 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

ve/e 

3.0 

D 

AJRP-94-29B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.84000000 

pg'g 

3.0 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.45000000 

ve/e 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

10.90000000 

ve/e 

3.0 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

11.60000000 

pg'g 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

8.01000000 

ve/e 

3.0 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

7.45000000 

pg'g 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

11800.00000 

pg/g 

3.0 

ARP.94.29B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

11300.00000 

ve/e 

3.0 

D 

ARP.94.29B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

ve/e 

3.0 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Uiut 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

ng/g 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

2810.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

2890.000000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

5050.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4630.000000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

207.0000000 

pg/'g 

3.0 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

179.0000000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

316.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

349.0000000 

pg^g 

3.0 

D 

ARP.94.29B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

8.70000000 

pg'g 

3.0 

ARP-94.29B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

8.04000000 

pg^g 

3.0 

D 

ARP-94.29B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

3.0 

ARP.94-29B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP-94.29B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

PS'S 

3.0 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg^g 

3.0 

D 

ARP-94.29B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

16.90000000 

pg/g 

3.0 

ARP.94-29B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

18.00000000 

pg'g 

3.0 

D 

ARP-94-29B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

30,50000000 

pg'g 

3.0 

ARP.94-29B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

27.00000000 

pg'g 

3.0 

D 

ARP-94-29C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg^g 

5.0 

ARP-94.29C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg'g 

5.0 

D 

ARP.94-29C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

3770.000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94.29C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

5730.000000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP-94-29C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.06000000 

pg'g 

5.0 

ARP-94-29C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.79000000 

pg'g 

5.0 

D 

ARP.94-29C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

36.40000000 

PS'g 

5.0 

ARP-94.29C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

45.50000000 

pg'g 

5.0 

D 

ARP-94.29C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

5,0 

ARP.94-29C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg'g 

5.0 

D 

ARP-94-29C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

11200.00000 

PS'g 

5.0 

ARP.94.29C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

10700.00000 

pg/'g 

5.0 

D 

ARP-94-29C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

PS/g 

5.0 

ARP.94-29C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP-94-29C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94.29C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP-94-29C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

5.54000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94.29C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

8.19000000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP-94-29C 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

4.60000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94.29C 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

7.36000000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP-94.29C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

6150.000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94.29C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

9060.000000 

pg/g 

5,0 

D 

ARP-94.29C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-29C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP-94.29C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1030.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-29C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1420.000000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP.94-29C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2410.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94.29C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2970.000000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP.94-29C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

71.60000000 

pg/g 

5.0 

SOS 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Mcas  Unit  Flag  Date 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Valne  Meas  Depth  Code  Qusl 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-30B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2950.000000 

]is/s 

3.0 

ARP-94-30B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4170.000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-30B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

182.0000000 

\iS/S 

3,0 

ARP-94-30B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

462.0000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-30B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

8.97000000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-30B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

ligfg 

3.0 

ARP-94-30B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

iig/g 

3.0 

ARP-94-30B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

^g/g 

3.0 

ARP-94-30B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

ng/g 

3.0 

ARP-94-30B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

21.30000000 

Jtg/'g 

3.0 

ARP-94-30B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

31.70000000 

3.0 

ARP-94-30C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

l^gfg 

5.0 

ARP-94-30C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

9920.000000 

Mg^g 

5.0 

ARP-94-30C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

10.50000000 

tlgfg 

5.0 

ARP-94.3OC 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

113.0000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-30C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

l^gfg 

5.0 

ARP-94-30C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

60000.00000 

lig/g 

5.0 

AIiP-94-30C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-30C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.72000000 

Mg'g 

5.0 

ARP-94-30C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

12.60000000 

V-gJg 

5.0 

ARP-94-30C 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

6.33000000 

(ig'g 

5.0 

ARP-94-30C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

12000.00000 

5.0 

ARP.94-30C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.05840000 

lig/g 

5.0 

ARP-94-30C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

2350.000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-30C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

6780.000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-30C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

112.0000000 

I^Z 

5.0 

ARP.94-3OC 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

1250.000000 

lig/g 

5.0 

ARP-94-30C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

8.04000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-30C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

11.00000000 

(ig'g 

5.0 

ARP-94-30C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-30C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

^g/g 

5.0 

ARP-94-30C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

lig^g 

5.0 

ARP-94-30C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

18.70000000 

Mg/g 

5.0 

ARP.94.3OC 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

27.50000000 

)ig/g 

5.0 

ARP-94-31  A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

fig/g 

0.5 

ARP-94.31  A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

13000.00000 

Hg'g 

0.5 

ARP-94.31  A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

11.70000000 

iigfg 

0.5 

ARP-94.3IA 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

91.10000000 

t^g/g 

0.5 

ARP-94-31  A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

|ig/g 

0.5 

ARP-94-31  A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

85000.00000 

lig/g 

0.5 

ARP-94-31A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94.3IA 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.72000000 

^g'g 

0.5 

ARP-94-31A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

15.40000000 

i^glz 

0.5 

ARP-94-31  A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

9.74000000 

vzig 

0.5 

ARP-94-31  A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

13900.00000 

Hg'g 

0.5 

ARP-94-31  A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

^g/g 

0.5 

ARP-94-31  A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

3270.000000 

fig/g 

0.5 

ARP-94-31  A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

10300.00000 

\iglg 

0.5 

ARP-94-31  A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

212.0000000 

Mg/g 

0.5 

ARP-94-31A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

2830.000000 

Mg^g 

0.5 

ARP-94-31A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

11.50000000 

ngg 

0.5 

ARP.94-3IA 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

10.40000000 

\ig/g 

0.5 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-31  A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-31  A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-31  A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

0.5 

ARP-94-31  A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

25.30000000 

lig/S 

0.5 

ARP-94.31  A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

33.30000000 

Mg^g 

0.5 

ARP-94.3  IB 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg'g 

3.0 

ARP-94-3  IB 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

4890.000000 

ligfg 

3.0 

ARP.94-3IB 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

8.11000000 

tig/e 

3.0 

ARP-94-3  IB 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

128.0000000 

vslz 

3.0 

ARP-94-31B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

ng'g 

3.0 

ARP-94-3  IB 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

34600.00000 

i^g 

3.0 

ARP-94-3  IB 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

l^g 

3.0 

ARP-94-3  IB 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

4.23000000 

llg/g 

3.0 

ARP-94-3  IB 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

7.59000000 

Jlg/'g 

3.0 

ARP-94-3  IB 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

7.73000000 

i^g 

3.0 

ARP-94-3  IB 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

11800.00000 

(Ig/g 

3.0 

ARP-94-3  IB 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

(Ig^g 

3.0 

ARP-94-3  IB 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

972.0000000 

3.0 

ARP-94-3  IB 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

6790.000000 

3.0 

ARP-94.3  IB 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

181.0000000 

3.0 

ARP-94-3  IB 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

2840,000000 

^g^'g 

3.0 

ARP-94-31B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

8.80000000 

vsle, 

3.0 

ARP-94-3  IB 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

10.70000000 

|ig/g 

3.0 

ARP-94-3  IB 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

(ig^g 

3.0 

ARP.94-3IB 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

iig'g 

3.0 

ARP-94-3  IB 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

iig/g 

3.0 

ARP-94-3  IB 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

11.30000000 

fig/g 

3.0 

ARP-94-3  IB 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

28.20000000 

Mg'g 

3.0 

ARP-94.3 1C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

fig/g 

5.0 

ARP-94-3 1C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2530.000000 

5.0 

ARP-94-3 1C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.27000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-31C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

25.60000000 

|ig/g 

5.0 

ARP-94-3 1C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Mg/g 

5.0 

ARP-94-3 1C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

24300.00000 

Pg'g 

5.0 

ARP-94-31C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

^g/g 

5.0 

ARP-94-31C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

(ig^g 

5.0 

ARP-94-3 1C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

9.94000000 

(ig/g 

5.0 

ARP-94-31C 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

4.74000000 

(tg/g 

5.0 

ARP-94-3 1C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

8850.000000 

^g'g 

5.0 

ARP-94-3 1C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Mg'g 

5.0 

ARP-94-3 1C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

334.0000000 

fig/g 

5.0 

ARP-94-3 1C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3770.000000 

Jig'g 

5.0 

ARP-94-3 1C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

96.40000000 

Hg/'g 

5.0 

ARP-94-3 1C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

682.0000000 

Jig/g 

5.0 

ARP-94-3 1C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

4.74000000 

Hg/'g 

5.0 

ARP-94-3 1C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

vi/e. 

5.0 

ARP-94-3 1C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

flg/g 

5.0 

ARP-94-3 1C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-31C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

llg/'g 

5,0 

ARP-94-31C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

15.50000000 

N/g 

5.0 

ARP-94-31C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

16.20000000 

|ig/'g 

5.0 

ARP.94-32A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

jig^g 

0.5 

AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-32A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

9300.000000 

(ig/g 

0.5 

ARP-94-32A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.77000000 

ng^g 

0.5 

H 

I 

ARP-94-32A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

89.50000000 

tig/s 

0.5 

ARP-94-32A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-32A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

20000.00000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-32A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-32A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.91000000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-32A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

12.10000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-32A 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

8.48000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-32A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

12100.00000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-32A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-32A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2900.000000 

pg/g 

0,5 

ARP-94-32A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4930.000000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-32A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

212.0000000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-32A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

155.0000000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-32A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

6.88000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-32A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-32A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

7 

ARP-94-32A 

EXCV 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

H 

M 

ARP-94-32A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-32A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

18.80000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-32A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

30.90000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-32B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-32B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

6830.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-32B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.45000000 

pg/g 

3.0 

H 

I 

ARP-94-32B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

72.80000000 

pg/g 

3,0 

ARP-94-32B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-32B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

14900.00000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-32B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-32B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

2,72000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-32B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

9.91000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-32B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

4.92000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-32B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

9650.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-32B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-32B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1780.000000 

pg/g 

3.0 

Aia>-94-32B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2830.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-32B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

160.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-32B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

142.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-32B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

5.39000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-32B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-32B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

3.0 

7 

ARP-94-32B 

EXCV 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

3,0 

H 

M 

ARP-94-32B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-32B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

16.40000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-32B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

25.40000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-32C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-32C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

4950.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-32C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

2.93000000 

pg/g 

5.0 

H 

I 

ARP-94-32C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

47.60000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-32C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-32C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

4740.000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-32C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1,20000000 

pg/g 

5.0 

812 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-33B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

5270.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-33B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

150.0000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-33B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

878.0000000 

(ig/g 

3.0 

ARP-94-33B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

8.48000000 

pg/g 

3.0 

ARP.94.33B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

11.10000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-33B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg/g 

3.0 

ARP.94-33B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

PS'g 

3.0 

ARP-94-33B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-33B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

19.30000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-33B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

25.00000000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-33C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

5.0 

ARP-94-33C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

5010.000000 

ms's 

5.0 

ARP-94-33C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.33000000 

5.0 

ARP.94-33C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

38.00000000 

ftg/g 

5.0 

ARP-94-33C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Mg'g 

5.0 

ARP.94-33C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

23000.00000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-33C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg/g 

5.0 

ARP-94.33C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.31000000 

Mg'g 

5.0 

ARP-94-33C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

10.50000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-33C 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

4.79000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-33C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

10400.00000 

Pg^g 

5.0 

ARP-94-33C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-33C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1150.000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-33C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4580.000000 

Pg/g 

5.0 

ARP.94-33C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

118.0000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-33C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

789.0000000 

Pg/g 

5.0 

ARP-94-33C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

5.76000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-33C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Pg'g 

5.0 

ARP-94-33C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-33C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Pg'g 

5.0 

ARP.94.33C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Pg'g 

5.0 

ARP-94-33C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

19.10000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94.33C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

20.70000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-34A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Pg'g 

0.5 

ARP.94-34A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

5620.000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-34A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.89000000 

pg/g 

0.5 

ARP.94-34A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

248.0000000 

pg/g 

0.5 

ARP.94-34A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

0.5 

ARP.94-34A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

26300.00000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-34A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

ARP.94-34A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.47000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-34A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

10.70000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-34A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

182.0000000 

pg/g 

0.5 

ARP.94-34A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

9940.000000 

pg/g 

0.5 

ARP.94-34A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94.34A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1890.000000 

pg/g 

0.5 

AItP.94-34A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4680.000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-34A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

176.0000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94.34A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

88.10000000 

pg/g 

0.5 

ARP.94-34A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

5.23000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94.34A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

1600.000000 

pg/g 

0.5 

ARP.94-34A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

FU2 

Code  Qnal 


7 

H  M 


H  I 


7 

H  M 


H  I 


7 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

She 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qua] 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-34A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

MS^g 

0.5 

H 

M 

ARP-94-34A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg'g 

0.5 

ARP-94-34A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

12.30000000 

Mg'g 

0.5 

ARP-94-34A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

162.0000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-34B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-34B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

4780,000000 

Pg/g 

3.0 

ARP-94-34B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.67000000 

pg/g 

3.0 

H 

I 

ARP-94-34B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

61.10000000 

Pg'g 

3.0 

AjRP-94-34B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Pg'g 

3.0 

ARP-94-34B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

11700.00000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-34B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-34B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.21000000 

Pg^g 

3.0 

ARP-94-34B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

8.22000000 

Pg/g 

3.0 

ARP-94-34B 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

5.45000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-34B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

9300.000000 

pg/g 

3.0 

AEa>-94-34B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Pg/g 

3.0 

ARP-94-34B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1280.000000 

pg'g 

3.0 

ARP-94-34B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2470.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-34B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

133.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-34B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

151.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-34B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

4.84000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94.34B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-34B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

3.0 

7 

ARP-94-34B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

3.0 

H 

M 

ARP-94-34B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-34B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

12.80000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-34B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

20.30000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-34C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-34C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

7150.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-34C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.78000000 

pg/g 

5.0 

H 

I 

ARP-94-34C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

45.70000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-34C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-34C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

7570.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-34C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-34C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

4.12000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-34C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

13.80000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-34C 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

5.04000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-34C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

12100.00000 

Mg/g 

5.0 

ARP-94-34C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.06260000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-34C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1460.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-34C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2790.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-34C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

135,0000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-34C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

299,0000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94.34C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

6.39000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-34C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

8.95000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94.34C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

5.0 

7 

ARP-94-34C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

5.0 

H 

M 

ARP-94-34C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94.34C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

23.60000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-34C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

23,60000000 

Pg'g 

5.0 

ARP-94-35A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-35A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

5020.000000 

pg/g 

0.5 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Umt 

Meas 

Depth 

Code 

Data 

Qoal 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-35A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

11.10000000 

ms's 

0.5 

H 

I 

ARP-94-35A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

73.40000000 

mb's 

0,5 

ARP-94-35A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

0.5 

ARP-94.35A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

38800.00000 

0.5 

AiyP-94-35A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

flg/g 

0.5 

ARP-94-35A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

0.5 

ARP-94-35A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

8.83000000 

»ig^g 

0.5 

ARP-94-35A 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

9.46000000 

ng/g 

0.5 

ARP-94-35A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

8300.000000 

Hg'g 

0.5 

ARP*94-35A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

ms's 

0.5 

ARP-94-35A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1420.000000 

ng^g 

0.5 

ARP-94-35A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

5450.000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-35A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

158.0000000 

fig's 

0.5 

ARP-94-35A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

90.30000000 

(ig/g 

0.5 

ARP-94-35A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

6.08000000 

^g/g 

0.5 

ARP-94-35A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

36.60000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-35A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

fig's 

0.5 

7 

ARP-94-35A 

EXCV 

cso 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

flg/g 

0.5 

H 

M 

ARP-94-35A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

fig's 

0.5 

ARP-94-35A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

11.00000000 

fig's 

0.5 

ARP-94-35A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

41.70000000 

fig's 

0.5 

ARP-94-35B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

fig's 

3.0 

ARP-94-35B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

5050.000000 

flg/g 

3.0 

ARP-94-35B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.63000000 

fig's 

3.0 

H 

I 

ARP*94-35B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

65,50000000 

fig's 

3.0 

ARP-94-35B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0,42700000 

fig's 

3.0 

ARP-94.35B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

21900.00000 

fig's 

3.0 

ARP-94-35B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1,20000000 

fig's 

3,0 

ARP-94-35B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

2.79000000 

fig's 

3.0 

ARP-94-35B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

6.99000000 

fig's 

3.0 

ARP-94-35B 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

4.47000000 

fig's 

3.0 

ARP-94.35B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

8710.000000 

fig's 

3,0 

ARP-94-35B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

fig's 

3.0 

ARP-94-35B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1410.000000 

fig's 

3.0 

ARP-94-35B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3200.000000 

fig's 

3.0 

ARP-94.35B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

132.0000000 

fig's 

3,0 

ARP-94-35B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

109.0000000 

fig's 

3.0 

ARP-94-35B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

4.06000000 

fig's 

3.0 

ARP-94-35B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

fig's 

3.0 

ARP-94-35B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

fig's 

3.0 

7 

ARP-94-35B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

fig's 

3.0 

H 

M 

ARP-94-35B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34,30000000 

fig's 

3.0 

ARP-94-35B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

12.30000000 

fig's 

3.0 

AKP-94-35B 

EXCV 

cso 

ZN 

zmc 

20.20000000 

fig's 

3,0 

ARP-94-35C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

fig's 

5,0 

ARP-94-35C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

5720.000000 

fig's 

5.0 

ARP-94-35C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.89000000 

fig's 

5.0 

H 

I 

ARP-94-35C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

71,10000000 

ms's 

5.0 

ARP-94-35C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

fig's 

5.0 

ARP-94-35C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

13800.00000 

fig's 

5.0 

ARP-94-35C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

fig's 

5.0 

ARP-94-35C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3,02000000 

fig's 

5,0 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-35C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

8.59000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-35C 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

4.71000000 

pg^g 

5.0 

ARP-94-35C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

9520.000000 

pg^g 

5.0 

ARP-94-35C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.07760000 

pg^g 

5.0 

ARP-94-35C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1530.000000 

PS^g 

5.0 

ARP-94-35C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2820.000000 

pg^g 

5.0 

ARP-94-35C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

131.0000000 

pg^g 

5.0 

ARP-94-35C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

158.0000000 

pg/'g 

5.0 

ARP-94-35C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

3.72000000 

pg^g 

5.0 

ARP-94.35C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg^g 

5.0 

ARP-94-35C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

5.0 

7 

ARP-94-35C 

EXCV 

cso 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg'g 

5.0 

H 

M 

ARP-94-35C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg'g 

5.0 

ARP-94-35C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

14.80000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-35C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

21.90000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-36A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-36A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

3300.000000 

pg'g 

0.5 

ARP-94.36A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.85000000 

pg^g 

0.5 

H 

I 

ARP-94-36A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

55.10000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-36A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-36A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

15800.00000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-36A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-36A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-36A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

5.39000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-36A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

143.0000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-36A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

7360.000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-36A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.05830000 

pg/g 

0.5 

H 

I 

ARP-94-36A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

818.0000000 

pg/g 

0.5 

ARP.94-36A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2520.000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-36A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

98.30000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-36A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

77.40000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-36A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

5.35000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-36A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

20.40000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-36A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

7 

ARP-94-36A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

H 

M 

ARP-94-36A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-36A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

10.50000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-36A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

95.80000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-36B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-36B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

4700.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-36B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.45000000 

pg/g 

3.0 

H 

I 

ARP-94^36B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

61.30000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-36B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-36B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

28300.00000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-36B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-36B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.82000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-36B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

6.84000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-36B 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

6.14000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94.36B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

10200.00000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-36B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.06080000 

pg/g 

3.0 

H 

I 

ARP-94-36B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

785.0000000 

i/g/g 

3.0 

ARP-94-36B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

6100.000000 

pg/g 

3.0 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data _ 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-36B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

163.0000000 

fig/g 

3.0 

ARP-94-36B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

484.0000000 

ng/g 

3.0 

ARP-94-36B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

7.94000000 

i^g/e 

3.0 

ARP-94-36B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

8.57000000 

ns/g 

3.0 

ARP-94-36B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

\ig/g 

3.0 

7 

ARP-94-36B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

i^g/g 

3.0 

H 

ARP-94-36B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALUUM 

LT 

34.30000000 

iig/g 

3.0 

ARP-94-36B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

12.00000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-36B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

24.00000000 

iig/g 

3.0 

ARP-94-36C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-36C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

4210.000000 

^g/g 

5.0 

ARP-94-36C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

10.00000000 

Hgfg 

5.0 

H 

ARP-94-36C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

56.40000000 

iig/g 

5.0 

ARP-94-36C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hgfg 

5.0 

ARP-94-36C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

26600.00000 

^g/g 

5.0 

ARP-94-36C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

5.0 

ARP-94-36C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.44000000 

\igig 

5.0 

ARP-94-36C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

6.85000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-36C 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

11.80000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-36C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

10500.00000 

Hg/g 

5,0 

ARP-94-36C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.16800000 

Hg/g 

5,0 

H 

ARP-94-36C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

699.0000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-36C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4850.000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94.36C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

109.0000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-36C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

557.0000000 

Hg/g 

5.0 

ARP.94-36C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

8.65000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94.36C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

11.40000000 

Hg/g 

5.0 

ARP.94-36C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg/g 

5.0 

7 

ARP-94-36C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

5.0 

H 

ARP-94-36C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

5.0 

ARP.94-36C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

10,90000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-36C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

29.50000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-37A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg'g 

0.5 

ARP-94-37A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

5300.000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-37A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.17000000 

Hg/g 

0.5 

H 

ARP-94-37A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

69.20000000 

Hg/g 

0.5 

ARP.94-37A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-37A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

16600.00000 

Hg/g 

0,5 

ARP-94-37A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-37A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.55000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-37A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

7.81000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-37A 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

26.30000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-37A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

8900.000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-37A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg/g 

0.5 

H 

AKP-94-37A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1600.000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-37A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3430,000000 

Hg/g 

0.5 

ARP.94-37A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

143.0000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-37A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

84.10000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-37A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

4.57000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-37A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

10,10000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-37A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg^g 

0.5 

7 

ARP-94-37A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

0.5 

H 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-37A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-37A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

12.40000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-37A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

33.30000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-37B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Pg/g 

3.0 

ARP-94-37B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

6060.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-37B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

12.30000000 

Pg/g 

3.0 

H 

I 

ARP-94-37B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

91.70000000 

pg'g 

3.0 

ARP-94-37B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-37B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

21700.00000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-37B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-37B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.95000000 

Pg'g 

3.0 

ARP-94-37B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

8.64000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-37B 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

6.30000000 

Pg/g 

3.0 

ARP-94-37B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

11700.00000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-37B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

3.0 

H 

I 

ARP-94-37B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1380.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-37B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

5440.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-37B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

159.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-37B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

133.0000000 

Pg/g 

3.0 

ARP-94-37B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

8.14000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-37B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

3,0 

ARP-94-37B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

3.0 

7 

ARP.94-37B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

3.0 

H 

M 

ARP-94-37B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-37B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

18.50000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94.37B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

22.90000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-37C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-37C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

3410.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-37C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

11.20000000 

pg/g 

5.0 

H 

I 

ARP-94-37C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

56.90000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-37C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-37C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

27300.00000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-37C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-37C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

4.03000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-37C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

6.16000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-37C 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

6.62000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-37C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

10400.00000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-37C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.08530000 

pg/g 

5.0 

H 

I 

ARP-94-37C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

607.0000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-37C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4700.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-37C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

112,0000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94.37C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

67.30000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-37C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

7.78000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94.37C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

10.80000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-37C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

5.0 

7 

ARP.94-37C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

5.0 

H 

M 

ARP-94-37C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-37C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

11.10000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-37C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

25.10000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94.38A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-38A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

7880.000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-38A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.47000000 

pg/g 

0.5 

H 

I 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qoal 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-38A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

87.80000000 

ixg/s 

0.5 

ARP-94-38A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

ne/s 

0.5 

ARP-94-38A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

13300.00000 

Mg/g 

0.5 

ARP-94-38A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

2.77000000 

^g/g 

0.5 

ARP-94-38A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.71000000 

ne/g 

0.5 

ARP-94-38A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

9.72000000 

i^efg 

0.5 

ARP-94-38A 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

30.50000000 

iigfg 

0.5 

ARP-94-38A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

11100.00000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-38A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

iig/g 

0.5 

H 

I 

ARP-94-38A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

2490.000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-38A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

5020.000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-38A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

255.0000000 

Hgtg 

0.5 

ARP-94-38A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

107.0000000 

fig/g 

0.5 

ARP-94-38A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

5.73000000 

Hg^g 

0.5 

ARP-94-38A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

19.80000000 

iig/g 

0.5 

ARP-94-38A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg/g 

0.5 

7 

ARP.94-38A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg/g 

0.5 

H 

M 

ARP-94-38A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

fig/g 

0.5 

ARP-94-38A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

12.80000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-38A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

61.10000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-38B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg'g 

3.0 

ARP-94-38B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

2190.000000 

pg'g 

3.0 

ARP-94-38B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

7.30000000 

pg/g 

3-0 

H 

I 

ARP-94-38B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

61.00000000 

pgf'g 

3.0 

ARP-94-38B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-38B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

25200.00000 

pg/g 

3.0 

AjRP.94-38B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-38B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.11000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-38B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

4.72000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-38B 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

4.53000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-38B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

7230.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-38B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.05850000 

pg/g 

3.0 

H 

I 

ARP-94-38B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

459.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-38B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4240.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-38B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

132.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94.38B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

317.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-38B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

3.90000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-38B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-38B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

3.0 

7 

ARP-94-38B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

3.0 

H 

M 

ARP-94-38B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-38B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

11.80000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-38B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

14.90000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-38C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-38C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

3840-000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94.38C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

9.69000000 

pg/g 

5.0 

H 

I 

ARP-94-38C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

77.50000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94.38C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-38C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

37300.00000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-38C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-38C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.87000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-38C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

7.05000000 

pg/g 

5.0 

820 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  11 RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qnal 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-38C 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

6.07000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-38C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

9680.000000 

pg'g 

5.0 

ARP-94-38C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.06130000 

pg/g 

5.0 

H 

I 

ARP.94.38C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

725.0000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-38C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

5530.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-38C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

151.0000000 

pg'g 

5.0 

ARP-94-38C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

153.0000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94.38C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

6.21000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-38C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

7.98000000 

pg'g 

5.0 

ARP.94-38C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg'g 

5.0 

7 

ARP-94.38C 

EXCV 

cso 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg'g 

5.0 

H 

M 

ARP-94-38C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg'g 

5.0 

ARP.94-38C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

14.10000000 

pg'g 

5.0 

ARP-94-38C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

23,10000000 

pg'g 

5.0 

ARP-94-39A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-39A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

7560.000000 

pg'g 

0.5 

ARP.94.39A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.52000000 

pg'g 

0.5 

H 

1 

ARP-94-39A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

86.60000000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-39A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg'g 

0.5 

ARP.94.39A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

21600.00000 

pg'g 

0.5 

ARP.94-39A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg'g 

0.5 

ARP-94.39A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.53000000 

pg'g 

0.5 

ARP.94-39A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

8.47000000 

pg'g 

0.5 

ARP.94.39A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

7.95000000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-39A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

10700.00000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-39A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg'g 

0.5 

H 

I 

ARP-94-39A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

2660.000000 

pg'g 

0.5 

ARP.94.39A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

5110.000000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-39A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

213.0000000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-39A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

120.0000000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-39A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

5,74000000 

pg'g 

0.5 

ARP.94-39A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

8.11000000 

pg'g 

0.5 

ARP-94.39A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg'g 

0.5 

7 

ARP-94.39A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg'g 

0.5 

H 

M 

ARP.94-39A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg'g 

0.5 

ARP-94.39A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

13.00000000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-39A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

29.20000000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-39B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg'g 

3.0 

ARP.94.39B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

2220.000000 

pg'g 

3.0 

ARP-94-39B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.33000000 

pg'g 

3.0 

H 

I 

ARP.94.39B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

28.50000000 

pg'g 

3.0 

ARP.94.39B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg'g 

3.0 

ARP.94-39B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

13200.00000 

pg'g 

3.0 

ARP.94-39B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1,20000000 

pg'g 

3.0 

ARP-94-39B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg'g 

3.0 

ARP.94-39B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

5,60000000 

pg'g 

3.0 

ARP.94.39B 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

3.56000000 

pg'g 

3.0 

ARP.94-39B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

5660.000000 

pg'g 

3.0 

ARP-94-39B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg'g 

3.0 

H 

I 

ARP-94.39B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

495.0000000 

pg'g 

3.0 

ARP-94.39B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

1850.000000 

pg'g 

3.0 

ARP.94-39B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

49.00000000 

pg'g 

3.0 
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Site  ID 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 

SUc  Media  Meas  Unit 

Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth 


flag 

Code 


Data 

Qual 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-39B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

279.0000000 

3.0 

ARP-94-39B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

2,74000000 

H&'g 

3.0 

ARP-94-39B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7,44000000 

ng/g 

3.0 

ARP-94-39B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

ng/g 

3.0 

7 

ARP-94-39B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

fxg/g 

3.0 

H 

ARP-94-39B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-39B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

9.65000000 

Hg^g 

3.0 

ARP-94-39B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

11.80000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-39C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-39C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

1320.000000 

(ig/'g 

5.0 

ARP-94-39C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.06000000 

fig/g 

5.0 

H 

ARP-94.39C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

34.10000000 

(‘g'g 

5.0 

ARP.94-39C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg/'g 

5.0 

ARP-94-39C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

18900.00000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-39C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

fig'g 

5.0 

ARP-94-39C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

|ig/g 

5.0 

ARP-94-39C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

2.67000000 

fig/g 

5.0 

ARP-94-39C 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

4.75000000 

Mg/g 

5.0 

ARP-94-39C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

4290.000000 

fig/g 

5.0 

ARP-94-39C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.08430000 

pg/g 

5.0 

H 

ARP-94-39C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

227.0000000 

pg'g 

5.0 

ARP-94-39C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

1730.000000 

^g'g 

5.0 

ARP-94-39C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

111.0000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-39C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

298.0000000 

(ig/g 

5.0 

ARP-94-39C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

3.79000000 

(ig/g 

5.0 

ARP-94-39C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

(ig^g 

5.0 

ARP-94-39C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg/g 

5.0 

7 

ARP-94-39C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg'g 

5.0 

H 

ARP-94-39C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg^g 

5.0 

ARP-94-39C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

6.77000000 

Mg/g 

5.0 

ARP-94-39C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

11.80000000 

M&'g 

5.0 

ARP-94-40A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0,80300000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-40A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

6540.000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-40A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

12.60000000 

pg/g 

0.5 

H 

ARP-94-40A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

88.50000000 

Pg'g 

0.5 

ARP-94-40A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Pg'g 

0.5 

ARP-94-40A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

39200.00000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-40A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Pg'g 

0.5 

ARP-94-40A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.35000000 

pg/g 

0,5 

ARP-94-40A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

8.24000000 

Pg'g 

0.5 

ARP-94-40A 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

12.10000000 

pg/g 

0.5 

ARP.94-40A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

9830.000000 

Pg^g 

0.5 

ARP-94-40A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/'g 

0.5 

H 

ARP-94-40A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2100.000000 

Pg'g 

0.5 

AjRP-94-40A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

5790.000000 

Pg^g 

0.5 

ARP-94-40A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

246-0000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-40A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

96.60000000 

Pg'g 

0.5 

ARP-94-40A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

6.52000000 

pg/g 

0,5 

ARP-94-40A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

36.90000000 

pg^g 

0.5 

ARP-94-40A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19,60000000 

Pg'g 

0.5 

7 

ARP.94-40A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Pg/g 

0.5 

H 

ARP-94-40A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Pg'g 

0.5 

M 


I 


I 


M 


I 


I 


M 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qnal 

Chemical  Class:  METALS 

ARP.94-40A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

12.10000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-40A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

59.90000000 

PS^g 

0.5 

ARP-94-40B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

O.S0300000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-40B 

EXCV 

cso 

AL 

ALtMINUM 

3830.000000 

Pf'g 

3.0 

ARP-94-40B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.83000000 

pg/g 

3.0 

H 

I 

ARP-94-40B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

49.00000000 

pg^g 

3.0 

ARP-94-40B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg^g 

3.0 

ARP-94-40B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

8640.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-40B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg'g 

3.0 

ARP-94^B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-40B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

5.75000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-40B 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

4.53000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-40B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

6910.000000 

pg/g 

3.0 

AIIP-94-40B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

3.0 

H 

I 

ARP-94-40B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

974.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-40B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2340.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-40B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

91.40000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-40B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

231.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP-9440B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

3.26000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-40B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

3.0 

AKP.94-40B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

3.0 

7 

ARP-94-40B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

3.0 

H 

M 

ARP-94-40B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

3.0 

ARP.94^B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

11.30000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-40B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

16.80000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-40C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-40C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

3460.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-40C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.91000000 

pg/g 

5.0 

H 

I 

ARP-94-40C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

50.70000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-40C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-40C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

18400.00000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-40C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-40C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-40C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

5.26000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-40C 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

4.53000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-40C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

8440.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-9440C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

5.0 

H 

I 

ARP.94-40C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

892.0000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-40C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2600.000000 

pg/g 

5.0 

ARP>94-40C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

101.0000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-40C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

387.0000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-40C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

4.19000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-40C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94^C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

5.0 

7 

ARP-94-40C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

5.0 

H 

M 

ARP-94-40C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-40C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

11.80000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-40C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

19.10000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94^1A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

ARP-94^1A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

6530.000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-41A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.23000000 

pg/g 

0.5 

H 

I 

ARP.94-41A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

95.10000000 

pg/g 

0.5 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


SitelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool  Vahie 

Unit 

Meas 

Dejith 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-41A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0,42700000 

Mg^g 

0,5 

ARP-94-41A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

24100.00000 

(ig/g 

0.5 

ARP-94-41A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

ng/g 

0,5 

ARP-94-41A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.58000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-41A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

7.67000000 

Pg/g 

0.5 

ARP-94-41A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

7.37000000 

i*g^g 

0.5 

ARP-94-41A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

9760.000000 

Mg^g 

0.5 

ARP-94-41A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.05910000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-41A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

2530.000000 

fig/g 

0.5 

AKP-94-41A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4460.000000 

^g/g 

0.5 

ARP-94-41A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

184.0000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-41A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

128.0000000 

Mg/g 

0.5 

ARP.94-41A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

5,34000000 

Pg'g 

0.5 

ARP-94-41A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

fig/g 

0.5 

AJRP-94-41A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

(‘g'g 

0.5 

ARP-94-41A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-41A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg/g 

0.5 

ARP-94-41A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

10.90000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-41A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

28.10000000 

pg^g 

0.5 

ARP.94-41B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-41B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

2840.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-41B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.58000000 

Pg^g 

3.0 

ARP-94-41B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

38.20000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-41B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-41B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

20300.00000 

pg/g 

3.0 

ARP-94^1B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Pg/g 

3.0 

ARP.94-41B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94^1B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

4.81000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-41B 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

7.28000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-41B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

8370.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94^1B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-41B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

818.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-41B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3370.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-41B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

114.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94^1B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

643.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP.94-41B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

3.95000000 

pg/g 

3.0 

ARP.94-41B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

3.0 

ARP.94-41B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-41B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-41B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-41B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

10.80000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-41B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

18.90000000 

pg/g 

3.0 

AKP-94-41C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-41C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

3530.000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-41C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.07000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-41C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

25.40000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-41C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-41C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

6830.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-41C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-41C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

2.85000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-41C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

6.45000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-41C 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

5.99000000 

pg/g 

5.0 

Flag  J>at& 

Code  Qaal 


H  I 


7 

H  M 


H  I 


H  I 


7 

H  M 


H  I 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Uiut 

Meas 

Depth 

Flae 

Code 

Data 

Qual 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94^1C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

9080.000000 

ligfs 

5.0 

ARP-94-41C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

\iefe 

5.0 

H 

I 

ARP-94^1C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

985.0000000 

5.0 

ARP-94^1C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2050.000000 

pg'g 

5.0 

ARP-94-41C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

50.50000000 

pg'g 

5.0 

ARP-94-41C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

730,0000000 

pg'g 

5.0 

ARP-94-41C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

4.41000000 

pg^g 

5.0 

ARP-94-41C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg^g 

5.0 

ARP-94^1C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg^g 

5.0 

7 

ARP-94-41C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg'g 

5.0 

H 

M 

ARP-94-41C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

^tg^g 

5.0 

ARP-94-41C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

13.30000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-41C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

19.30000000 

pg^g 

5.0 

ARP-94-42A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg^g 

0.5 

ARP-94-42A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

7770.000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-42A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.36000000 

pg/'g 

0.5 

H 

I 

ARP-94-42A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

93.70000000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-42A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.47800000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-42A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

18200.00000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-42A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg^g 

0.5 

ARP.94-42A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.59000000 

pg^g 

0.5 

ARP-94-42A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

8.63000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-42A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

9.20000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-42A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

11700.00000 

pg/g 

0.5 

ARP-94^2A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0,5 

H 

I 

ARP-94-42A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

2870.000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-42A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

5660.000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-42A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

266.0000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-42A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

102.0000000 

pg/g 

0.5 

ARP.94-42A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

6.39000000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-42A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

8.15000000 

pg/g 

0.5 

ARP.94-42A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0,5 

7 

ARP-94-42A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

H 

M 

ARP-94-42A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-42A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

13.40000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-42A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

33.40000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-42B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-42B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

2260.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-42B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.48000000 

pg/g 

3.0 

H 

I 

ARP-94-42B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

38.30000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-42B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-42B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

12500.00000 

pg^g 

3.0 

AR?.94-42B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-42B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-42B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

4.27000000 

pg/g 

3.0 

ARP.94-42B 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

4.27000000 

pg/g 

3.0 

ARP-9442B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

5800,000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-42B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

3.0 

H 

I 

ARP-94^2B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

550.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP.94-42B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

1660.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-42B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

53.40000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-42B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

95.70000000 

pg/g 

3.0 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


SHe  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-42B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

2.74000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-42B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-42B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

3.0 

7 

ARP-94-42B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/'g 

3.0 

H 

ARP-94-42B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-42B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

10.20000000 

pg^g 

3.0 

ARP-94-42B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

13.00000000 

pg^g 

3.0 

ARP-94-42C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

nets 

5.0 

ARP-94-42C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

1960.000000 

pg'g 

5.0 

ARP.94-42C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.75000000 

fig/S 

5.0 

H 

ARP.94-42C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

26.70000000 

p&'g 

5.0 

ARP-94-42C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLUUM 

LT 

0.42700000 

pg^g 

5.0 

ARP-94-42C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

18800.00000 

pg^g 

5.0 

ARP-94-42C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-42C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

2.90000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-42C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

4.01000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-42C 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

3.86000000 

pg'g 

5.0 

ARP-94-42C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

6910.000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-42C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.05920000 

pg/g 

5.0 

H 

ARP.94-42C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

428.0000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-42C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2000.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-42C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

104.0000000 

v-'elz 

5.0 

ARP-94-42C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

116,0000000 

pg/g 

5,0 

ARP-94-42C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

5.59000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-42C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-42C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

5.0 

7 

ARP-94-42C 

EXCV 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

5.0 

H 

ARP-94^2C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-42C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

7.66000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-42C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

16.90000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-43A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0,5 

ARP-94-43A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

12100.00000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-43A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.09000000 

pg/g 

0.5 

H 

ARP-94-43A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

114.0000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-43A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.53600000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-43A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

31200.00000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-43A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-43A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.85000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-43A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

13.10000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-43A 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

9.26000000 

pg/g 

0.5 

ARP.94-43A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

13300.00000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-43A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

H 

ARP-94-43A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3770.000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-43A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

6500.000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-43A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

227.0000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-43A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

270.0000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-43A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

7.40000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-43A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-43A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

7 

ARP.94-43A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

H 

ARP-94-43A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-43A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

19.60000000 

pg/g 

0.5  . 

M 


M 


I 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

TestName 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qua] 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-43A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

35.90000000 

0.5 

ARP-94-43B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LX 

0.80300000 

PS'g 

3.0 

ARP-94-43B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

1910.000000 

pg^g 

3.0 

ARP-94-43B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

10.60000000 

Pg^g 

3.0 

H 

I 

ARP-94-43B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

18.90000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-43B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LX 

0.42700000 

Pg^g 

3.0 

ARP-94-43B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

28700.00000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-43B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LX 

1.20000000 

Pg'g 

3.0 

ARP-94-43B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALX 

LX 

2.50000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94^3B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

3.00000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-43B 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

3.83000000 

Pg^g 

3.0 

ARP-94-43B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

7730.000000 

Pg/g 

3.0 

ARP-94-43B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LX 

0.05000000 

Pg^g 

3.0 

H 

I 

ARP-94-43B 

EXCV 

cso 

K 

POXASSIUM 

287.0000000 

pg^g 

3.0 

ARP-94^3B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3110.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-43B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

69.30000000 

Pg'g 

3.0 

AKP-94-43B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

156.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-43B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

4.95000000 

Pg'g 

3.0 

ARP-94-43B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LX 

7.44000000 

Pg'g 

3.0 

ARP-94-43B 

EXCV 

cso 

SB 

ANXIMONY 

LX 

19.60000000 

pg/g 

3.0 

7 

ARP-94^3B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LX 

0.44900000 

pg/g 

3.0 

H 

M 

ARP-94-43B 

EXCV 

cso 

XL 

XHALLIUM 

LX 

34.30000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-43B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

6.39000000 

Pg'g 

3.0 

ABP-94-43B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

14.10000000 

Pg'g 

3.0 

ARP-94-43C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LX 

0.80300000 

pg^g 

5.0 

ARP-94^3C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

1290.000000 

Pg'g 

5.0 

ARP-94-43C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

2.66000000 

Pg'g 

5.0 

H 

I 

ARP-94-43C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

15.50000000 

Pg'g 

5.0 

ARP-94-43C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LX 

0.42700000 

Pg% 

5.0 

ARP-94^3C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

28200.00000 

Pg/g 

5.0 

ARP-94-43C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LX 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-43C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALX 

LX 

2.50000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-43C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

3.07000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-43C 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

4.24000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-43C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

7520.000000 

pgi'g 

5.0 

ARP.94-43C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.05350000 

pg/g 

5.0 

H 

I 

ARP-94-43C 

EXCV 

cso 

K 

POXASSIUM 

284.0000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-43C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3650.000000 

pg'g 

5.0 

ARP-94-43C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

53.70000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94^3C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

218.0000000 

pg/g 

5,0 

ARP-94-43C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

4.07000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-43C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LX 

7.44000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-43C 

EXCV 

cso 

SB 

ANXIMONY 

LX 

19.60000000 

pg/g 

5.0 

7 

ARP-94-43C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LX 

0.44900000 

pg/g 

5.0 

H 

M 

ARP-94-43C 

EXCV 

cso 

XL 

XHALLIUM 

LX 

34.30000000 

pg/g 

5.0 

ARP-9443C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

7.27000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-43C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

12.70000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-44A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LX 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

ARP-94^A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

6830.000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-44A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.79000000 

pg/g 

0.5 

H 

I 

ARP-94-44A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

101.0000000 

pg/g 

0.5 

ARP.94-44A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LX 

0.42700000 

pg/g 

0.5 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  IIRIData 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

UnH 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qnal 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-44A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

27600.00000 

(ig/g 

0.5 

ARP-94-44A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

jig/g 

0.5 

ARP-94-44A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.73000000 

tig/g 

0.5 

ARP.94^A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

8.02000000 

ng/g 

0.5 

ARP-94-44A 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

8.99000000 

ng/g 

0.5 

ARP-94-44A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

11500.00000 

v-^% 

0.5 

ARP.94-44A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg/g 

0.5 

H 

I 

ARP-94-44A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2590.000000 

fig/g 

0.5 

ARP-94-44A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4680.000000 

ng/g 

0.5 

ARP-94-44A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

215.0000000 

Hg/g 

0.5 

AKP-94-44A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

350.0000000 

(ig/g 

0.5 

ARP-94-44A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

6.69000000 

^g/g 

0.5 

ARP.94-44A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

fig/g 

0.5 

ARP-94-44A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

0.5 

7 

ARP.94^A 

EXCV 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg/g 

0.5 

H 

M 

ARP-94-44A 

EXCV 

CSO 

XL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

0.5 

ARP.94-44A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

13.50000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-44A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

30.30000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-44B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

fig'g 

3.0 

ARP-94-44B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

11300.00000 

(ig^g 

3.0 

ARP.94-44B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.71000000 

Hg/g 

3.0 

H 

I 

ARP-94-44B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

143.0000000 

3.0 

ARP.94^B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0,62800000 

lig/g 

3.0 

ARP-94-44B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

44400.00000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-44B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

ng/g 

3.0 

ARP-94-44B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

6.03000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-44B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

11.60000000 

3.0 

ARP-94-44B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

9.51000000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-44B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

15400.00000 

|ig/g 

3.0 

ARP-94-44B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.05830000 

fig/g 

3.0 

H 

I 

ARP.94-44B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3430.000000 

3.0 

ARP.94-44B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

6840.000000 

^g/g 

3.0 

ARP-94-44B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

244.0000000 

Hg'g 

3.0 

ARP-94-44B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

1790.000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-44B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

10.70000000 

fig/g 

3.0 

ARP.94-44B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

15.00000000 

Hg'g 

3.0 

ARP-94-44B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

l^g^g 

3.0 

7 

ARP.94-44B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

3.0 

H 

M 

ARP-94-44B 

EXCV 

CSO 

XL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

3.0 

ARP.94-44B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

19.10000000 

Hg/g 

3.0 

ARP.94-44B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

37.90000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-44C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

4.0 

ARP-94-44C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

7810.000000 

Hg'g 

4.0 

ARP-94-44C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.45000000 

Hg/g 

4.0 

H 

I 

ARP-94-44C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

79.60000000 

Hg/g 

4.0 

ARP-94-44C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg/g 

4.0 

ARP-94-44C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

21900.00000 

Hg/g 

4.0 

ARP-94-44C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

4.0 

ARP-94-44C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.63000000 

Hg/g 

4.0 

ARP.94-44C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

9.70000000 

Hg/g 

4.0 

ARP-94-44C 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

8.01000000 

Hg/g 

4.0 

ARP.94-44C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

12600.00000 

Hg/g 

4.0 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Bata 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie  Meas  Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-44C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

v^% 

4.0 

ARP-94-44C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2310.000000 

vds 

4.0 

ARP-94-44C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4300.000000 

4.0 

ARP-94-44C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

187.0000000 

(Ig/g 

4.0 

ARP.94-44C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

680.0000000 

llg/g 

4.0 

ARP-94-44C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

7.52000000 

4.0 

ARP-94-44C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Hg/g 

4.0 

ARP-94-44C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg/g 

4.0 

ARP-94-44C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vs/s 

4.0 

ARP-94-44C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

4.0 

ARP-94-44C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

15.80000000 

ltg/g 

4.0 

ARP.94-44C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

25.40000000 

velz 

4.0 

ARP-94-45A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

iig/g 

0.5 

ARP-94-45A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

15900.00000 

ng^g 

0.5 

ARP-94-45A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

8.89000000 

llg/g 

0.5 

ARP-94-45A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

300.0000000 

Vfiz 

0.5 

ARP-94-45A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.60600000 

(Ig/g 

0.5 

ARP.94-45A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

140000.0000 

Hg/g 

0.5 

ARP-9445A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

flg/g 

0.5 

ARP.94-45A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.57000000 

0.5 

ARP-94-45A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

13.40000000 

Hg/g 

0.5 

ARP.94^5A 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

11.10000000 

Hg/g 

0.5 

ARP.94-45A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

10900,00000 

Hg/g 

0.5 

ARP-9445A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

0.5 

ARP-94-45A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

4630.000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94^5A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

51800.00000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-45A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

269.0000000 

Hg/g 

0.5 

ARP.94-45A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

9970.000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-45A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

9.50000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-45A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-45A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

fig/g 

0.5 

ARP-9445A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-45A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

,  34.30000000 

Hg/g 

0.5 

ARP.94-45A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

25.00000000 

Hg/g 

0.5 

ARP.94-45A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

37.80000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-45B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-45B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

8970.000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-45B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

10.40000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-45B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

92.30000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-45B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-45B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

27900.00000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-45B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-45B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.62000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-45B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

9.87000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-45B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

7.45000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-9445B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

12700-00000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-45B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94^5B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2850.000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-45B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

5160.000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-45B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

173.0000000 

Hg/g 

3.0 

ARP.94-45B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

413.0000000 

Hg/g 

3-0 

ARP-94-45B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

7.88000000 

Hg/g 

3.0 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


SHelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-45B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

3.0 

ARP.94-45B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

jig/g 

3.0 

ARP-94-45B 

EXCV 

cso 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

ng/g 

3.0 

ARP-94-45B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-45B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

16,50000000 

v-e/s 

3.0 

ARP-94-45B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

32.70000000 

fig/g 

3.0 

ARP.94-45C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

v^% 

5.0 

ARP-94-45C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

3660.000000 

jig/g 

5.0 

ARP-94^5C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

19.50000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-45C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

25.50000000 

V-'Sl% 

5.0 

ARP-94-45C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-45C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

32900.00000 

Hg'g 

5.0 

ARP-94-45C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg'g 

5.0 

ARP-94-45C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

7,11000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-45C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

6.52000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-45C 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

12.60000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-45C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

22700.00000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-45C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-45C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

822.0000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-45C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

5600.000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-45C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

92.50000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-45C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

312.0000000 

Hg/g 

5.0 

ARP.94-45C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

9.75000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-45C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

15.10000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-45C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-45C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-45C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-45C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

12.70000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-45C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

24.10000000 

Hg/g 

5.0 

ARP.94-46A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94^A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

13200.00000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-46A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

7.28000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-46A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

112.0000000 

Hg/g 

0.5 

ARP.94-46A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.52200000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-46A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

23400.00000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-46A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-46A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

4.77000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-46A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

14.60000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-46A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

13.20000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-46A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

12600.00000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94^A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg/g 

0.5 

AR1>-94^A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

4390,000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-46A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

5940,000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-46A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

252.0000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-46A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

382.0000000 

Hg/g 

0.5 

ARP.94-46A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

8.17000000 

Hg/g 

0.5 

ARP.94-46A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

16.50000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-46A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-46A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-46A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-46A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

21.60000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-46A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

48.30000000 

Hg/g 

0.5 

Flag 

Code 


Data 

Qnal 


H  I 


H  I 


7  J 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qaal 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-46B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

fig/g 

3.0 

ARP-94-46B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

4500.000000 

3.0 

ARP-94-46B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.52000000 

JXg/g 

3.0 

ARP-94-46B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

32.20000000 

(ig/g 

3.0 

ARP-94-46B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

v-elz 

3.0 

ARP-94-46B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

12000.00000 

He's 

3.0 

ARP.94-46B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg's 

3.0 

ARP-94-46B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.55000000 

fig'g 

3.0 

ARP-94-46B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

8.11000000 

velz 

3.0 

AKP.94-46B 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

5.54000000 

zelz 

3.0 

ARP-94-46B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

8010.000000 

zztz 

3.0 

ARP-94^B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

(tg/g 

3.0 

ARP-94^B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1060.000000 

vzl% 

3.0 

ARP-94-46B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

1900.000000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94^B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

57.90000000 

»ig/g 

3.0 

ARP-94-46B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

388.0000000 

n©'g 

3.0 

ARP.94-46B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

4.95000000 

fig/g 

3.0 

ARP.94^B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

zs/z 

3.0 

ARP-94-46B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vziz 

3.0 

ARP-94-46B 

EXCV 

cso 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vziz 

3.0 

ARP-94-46B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vziz 

3.0 

ARP.94-46B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

16.50000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-46B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

12.70000000 

zz/z 

3.0 

ARP.94-46C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

zztz 

5.0 

ARP-94^C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

4860.000000 

vz/z 

5.0 

ARP-94-46C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.03000000 

zz/z 

5.0 

ARP-94-46C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

51.00000000 

zz/z 

5.0 

ARP-94-46C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

zziz 

5.0 

ARP-94-46C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

32400.00000 

zz/z 

5.0 

ARP-94-46C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

zz/z 

5.0 

AKP-9446C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.07000000 

zz/z 

5.0 

ARP-9446C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

6.47000000 

zz/z 

5.0 

ARP.94-46C 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

4.32000000 

zz/z 

5.0 

ARP-94-46C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

6330.000000 

zz/z 

5.0 

ARP-9446C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.06020000 

zz/z 

5.0 

ARP-94-46C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1220.000000 

zz/z 

5.0 

ARP-94-46C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4290.000000 

zz/z 

5.0 

ARP-94-46C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

114.0000000 

zz/z 

5.0 

ARP.94-46C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

280.0000000 

zz/z 

5.0 

ARP-94-46C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

4.43000000 

zz/z 

5,0 

ARP-94-46C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

zz/z 

5.0 

ARP.94-46C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

flg/g 

5.0 

ARP.94-46C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

zz/z 

5.0 

ARP-94-46C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

zz/z 

5.0 

ARP-94-46C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

10.20000000 

zz/z 

5.0 

ARP.94-46C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZDsrc 

14.60000000 

zz/z 

5.0 

ARP-94-47A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

zz/z 

0.5 

ARP-9-M7A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

16000.00000 

zz/z 

0.5 

ARP-94-47A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.73000000 

zz/z 

0.5 

ARP.9-M7A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

123.0000000 

zz/z 

0.5 

ARP-94-47A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.59400000 

zz/z 

0.5 

ARP-94^7A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

14800.00000 

zz/z 

0.5 

831 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-47A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

fig/g 

0.5 

AjRP-94-47A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

4.33000000 

ng/g 

0.5 

AjRP.94-47A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

1S,30000000 

Mg/g 

0.5 

ARP-94-47A 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

13.80000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-9447A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

14600.00000 

|ig/g 

0.5 

ARP-94-47A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.06520000 

fig'g 

0.5 

ARP-94-47A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

5220.000000 

Hg^g 

0.5 

ARP-94-47A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

6230.000000 

|ig/g 

0.5 

ARP-9447A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

303.0000000 

gg/g 

0.5 

ARP-94-47A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

420.0000000 

gg/g 

0.5 

ARP-94-47A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

8.40000000 

gg/g 

0.5 

ARP.94-47A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

16.30000000 

gg/g 

0.5 

ARP.94-47A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

gg/g 

0.5 

ARP.94-47A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

gg/g 

0.5 

ARP.94^7A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

gg/g 

0.5 

ARP-94^7A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

26.30000000 

gg/g 

0.5 

ARP-94-47A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

44.50000000 

gg/g 

0.5 

ARP.94-47B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-47B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

4640.000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-47B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

2.87000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-47B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

26.70000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-47B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-47B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

13800.00000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-47B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-47B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

2.77000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-47B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

7.50000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-47B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

4.06000000 

gg/g 

3.0 

AEa>-94-47B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

7180-000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-47B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

gg/g 

3.0 

ARP-9447B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1150.000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-47B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2580.000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-47B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

76.30000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-47B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

265.0000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-47B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

3.68000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-47B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-47B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94^7B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-47B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-47B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

13.60000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94^7B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

15.00000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94^7C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

gg/g 

5.0 

ARP-94-47C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

5260.000000 

gg/g 

5.0 

ARP.94-47C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.25000000 

gg/g 

5.0 

AiyP-94-47C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

43.40000000 

gg/g 

5-0 

ARP.94-47C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

gg/g 

5.0 

ARP-94-47C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

13800.00000 

gg/g 

5.0 

ARP.94-47C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

gg/g 

5.0 

ARP.94-47C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.57000000 

gg/g 

5.0 

ARP-94-47C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

8.46000000 

gg/g 

5.0 

ARP.94-47C 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

4.70000000 

gg/g 

5.0 

ARP-94-47C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

7650.000000 

gg/g 

5.0 

ARP.94-47C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.05800000 

gg/g 

5.0 

832 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie  Meas  Depth  Code  Qaal 


Chemical  Class:  METALS 


ARP.94^7C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1380.000000 

iig/g 

5.0 

ARP.94^7C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2510.000000 

5.0 

ARP-94-47C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

63.50000000 

HS^g 

5.0 

ARP.94-47C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

392.0000000 

Itg/g 

5.0 

ARP-94^7C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

3.68000000 

Vgig 

5.0 

ARP-94-47C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-47C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

5.0 

ARP-94-47C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

V^% 

5.0 

ARP.94-47C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Vgl% 

5.0 

ARP-94-47C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

17.00000000 

V^% 

5.0 

ARP-94-47C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

14.20000000 

Mg^g 

5.0 

ARP-94-48A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

0.5 

AjRp.94-48A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

17200.00000 

0.5 

ARP-94-48A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.29000000 

|ig/g 

0.5 

ARP-94-48A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

2800.000000 

(ig/g 

0.5 

ARP.94-48A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0,42700000 

vsls 

0.5 

ARP-94-48A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

9890.000000 

(tg^g 

0.5 

ARP.94-48A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

3.60000000 

(tg/g 

0.5 

ARP-94-48A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.89000000 

(ig/'g 

0.5 

ARP.94-48A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

44.30000000 

(‘g'g 

0.5 

ARP-94-48A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

43.60000000 

V^% 

0.5 

ARP.94-48A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

13200.00000 

Hg/'g 

0.5 

ARP.94-48A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg/g 

0.5 

ARP.94-48A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

3830.000000 

(tg^g 

0.5 

ARP-94-48A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4640.000000 

Hg/g 

0.5 

ARP.94-48A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

81.60000000 

ve/s 

0.5 

ARP-94-48A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

761.0000000 

llg/g 

0.5 

ARP-94^8A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

25.00000000 

llg/g 

0.5 

ARP-94^8A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

18.60000000 

vgig 

0.5 

ARP.94-48A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

(Ig/g 

0.5 

ARP-94-48A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0,44900000 

0.5 

ARP.94-48A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vzJz 

0.5 

ARP-94-48A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

49.60000000 

gg/z 

0.5 

ARP-94-48A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

665.0000000 

v-giz 

0.5 

AjRP-94^8B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

}xg/z 

3.0 

ARP.94-48B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

5320.000000 

gg/z 

3.0 

ARP-94-48B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.75000000 

Hg/z 

3.0 

ARP-94-48B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

39.10000000 

vg/z 

3.0 

ARP.94-48B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vg/z 

3.0 

ARP.94-48B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

7820.000000 

vg/z 

3.0 

ARP-94-48B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

ggig 

3.0 

ARP-94-48B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

2.93000000 

gg/z 

3.0 

ARP-94-48B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

8.71000000 

Vgiz 

3.0 

ARP-94-48B 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

4.85000000 

v-g/z 

3.0 

ARP.94-48B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

7280.000000 

gg/z 

3.0 

ARP-94-48B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.05650000 

gg/z 

3.0 

ARP-94-48B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1490.000000 

gg/z 

3.0 

ARP-94-48B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2080.000000 

gg/z 

3.0 

ARP-94-48B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

74.30000000 

gg/z 

3.0 

ARP-94-48B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

375.0000000 

gg/z 

3.0 

AKP-94-48B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

5.21000000 

gg/z 

3.0 

ARP-94-48B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

gg/z 

3.0 

833 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-48B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

3.0 

7 

ARP-94-48B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg^g 

3.0 

ARP-94-48B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg'g 

3.0 

ARP-94-48B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

15.00000000 

|ig/g 

3.0 

ARP-94-48B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

15.00000000 

Jig/g 

3.0 

ARP-94^8C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg'g 

5.0 

ARP-94-48C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

4070.000000 

Mg^g 

5.0 

ARP-94-48C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.65000000 

ng/g 

5.0 

ARP-94-48C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

38.00000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-48C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Mg^g 

5.0 

ARP.94-48C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

12300.00000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-48C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-48C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

2.81000000 

iig'g 

5.0 

ARP-94-48C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

6.53000000 

Jig/g 

5.0 

ARP-94-48C 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

4.85000000 

iig/g 

5.0 

ARP-94-48C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

6300.000000 

^&'g 

5.0 

ARP-94-48C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg/g 

5.0 

H 

ARP-94-48C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

943.0000000 

fig/g 

5.0 

ARP-94-48C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2130.000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-48C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

65.30000000 

ng/'g 

5.0 

ARP-94-48C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

469.0000000 

Hg'g 

5.0 

ARP-94-48C 

EXCV 

cso 

Ml 

NICKEL 

3.67000000 

Hg^g 

5.0 

ARP-94-48C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Hg^g 

5.0 

ARP-94-48C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg'g 

5.0 

7 

ARP-94-48C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg^g 

5.0 

ARP-94-48C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg^g 

5.0 

ARP-94-48C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

12.10000000 

Mg^g 

5.0 

ARP-94-48C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

13.50000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-49A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg'g 

0.5 

D 

ARP-94-49A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

fig^g 

0.5 

ARP.94-49A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

11700.00000 

Mg'g 

0.5 

D 

ARP-94-49A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

11400.00000 

Mg'g 

0.5 

ARP-94-49A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

10.10000000 

Hg^g 

0.5 

D 

ARP-94-49A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

7.36000000 

^g'g 

0.5 

ARP-94-49A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

112.0000000 

pg/g 

0.5 

D 

ARP-94-49A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

96.30000000 

0.5 

ARP-94-49A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.53600000 

V-flZ 

0,5 

D 

ARP-94-49A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.48100000 

(i&'g 

0.5 

ARP-94-49A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

26200.00000 

v-ziz 

0.5 

D 

ARP.9449A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

21700.00000 

vzlz 

0.5 

ARP-94^9A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg'g 

0.5 

D 

ARP-94^9A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1,20000000 

(ig/g 

0.5 

ARP-94^9A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

6.19000000 

Hg/g 

0.5 

D 

ARP-94-49A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

5.02000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-49A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

12.40000000 

lig^g 

0.5 

D 

A3RP-94-49A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

13-30000000 

fig/g 

0.5 

ARP-94-49A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

14.30000000 

Hg/'g 

0.5 

D 

ARP-94-49A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

11.50000000 

(ig'g 

0.5 

ARP-94-49A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

14200.00000 

0.5 

D 

ARP-94-49A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

13200.00000 

iig/g 

0.5 

ARP-94-49A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

V^Z 

0.5 

DH 

ARP-94-49A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

v^z 

0.5 

H 

834 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-49A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3550.000000 

0.5 

D 

ARP-94-49A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3340,000000 

0.5 

ARP-94-49A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

6010.000000 

0.5 

D 

ARP-9449A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4970.000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-49A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

286.0000000 

V^% 

0.5 

D 

ARP-94-49A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

229.0000000 

Hg^g 

0.5 

ARP-94-49A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

191.0000000 

0.5 

D 

ARP-94-49A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

240.0000000 

v-'siz 

0.5 

ARP-94-49A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

9.32000000 

0.5 

D 

ARP-94-49A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

9.03000000 

He's 

0.5 

ARP-94-49A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

21.30000000 

fig/g 

0.5 

D 

ARP.94-49A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

15.30000000 

0.5 

ARP-94-49A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

(ig/g 

0.5 

D7 

ARP-94-49A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

(Ig/g 

0.5 

7 

ARP-94-49A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg'g 

0.5 

D 

AKP-94-49A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

0.5 

ARP-94-49A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg's 

0.5 

D 

ARP-94-49A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg'g 

0.5 

ARP-9449A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

18.60000000 

0.5 

D 

ARP-94-49A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

19.50000000 

(ig/g 

0.5 

ARP-94-49A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

50.60000000 

V^Z 

0.5 

D 

ARP-94-49A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

40.40000000 

V^Z 

0.5 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0,80300000 

vz/z 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vz/z 

3.0 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

3930.000000 

Hg/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2790.000000 

zz/z 

3.0 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

8.80000000 

vz/z 

3.0 

D 

ARP.94-49B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

15.90000000 

vz/z 

3.0 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

33.90000000 

zz/z 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

31.90000000 

zziz 

3.0 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vz/z 

3.0 

D 

ARP-94^9B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vzlz 

3.0 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

28300.00000 

vz/z 

3.0 

D 

A3EtP-94-49B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

34700.00000 

vz/z 

3.0 

ARP.94-49B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vz/z 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vz/z 

3.0 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

4.06000000 

vz/z 

3,0 

D 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

4.05000000 

vz/z 

3.0 

ARP-9449B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

8,89000000 

vz/z 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

4.63000000 

vz/z 

3.0 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

6.97000000 

vz/z 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

5.26000000 

vz/z 

3.0 

ARP.94-49B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

15300.00000 

vz/z 

3.0 

D 

Aia>-94-49B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

13500.00000 

vz/z 

3.0 

ARP.94-49B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

vz/z 

3.0 

DH 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

vz/z 

3.0 

H 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

881.0000000 

vz/z 

3.0 

D 

ARP.9449B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

617.0000000 

vz/z 

3.0 

ARP-94^9B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3810.000000 

vz/z 

3.0 

D 

ARP-94^9B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

7340.000000 

vz/z 

3.0 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

86.50000000 

vz/z 

3.0 

D 

ARP-9449B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

106.0000000 

vz/z 

3.0 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

sue 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flae 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-9449B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

159.0000000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

116.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

7.59000000 

pg'g 

3,0 

D 

ARP.94-49B 

EXCV 

CSO 

Ml 

NICKEL 

6.06000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

9,48000000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

12.40000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg'g 

3.0 

D7 

ARP-94^9B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

3.0 

7 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP.94-49B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

3.0 

ARP.94-49B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

15.80000000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

10.20000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

19,90000000 

pg/g 

3.0 

D 

ARP-94-49B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

17.30000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-49C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP.94-49C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-49C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2200.000000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

1940.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-49C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.72000000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP.94^9C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.74000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-49C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

17.50000000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

18.00000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-49C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-49C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

36300.00000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

45300.00000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-49C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-49C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-49C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

4.57000000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

3.18000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-49C 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

3.37000000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP-94^9C 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

LT 

2.84000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-49C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

6030.000000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

6170.000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-49C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

5.0 

DH 

ARP.94-49C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

5.0 

H 

ARP-94-49C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

487.0000000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP.94-49C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

316.0000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-49C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3690.000000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4470.000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-49C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

73.10000000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

121.0000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-49C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

131.0000000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

99.60000000 

pg'g 

5.0 

ARP.94-49C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

3.39000000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

2.74000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-49C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

5.0 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

SHe 

Type 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qnal 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-49C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

5.0 

D7 

J 

ARP-94-49C 

EXCV 

cso 

SB 

ANmfONY 

LT 

19.60000000 

vs/s 

5.0 

7 

J 

ARP-94-49C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

PS'g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-49C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg'g 

5.0 

D 

ARP-94-49C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94^9C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

6.95000000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP.94-49C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

5.18000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-49C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

12.00000000 

pg/g 

5.0 

D 

ARP.94-49C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

10.90000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-50A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-50A. 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

7320.000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-50A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.75000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-50A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

67.60000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-50A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

0,5 

ARP-94-50A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

34200.00000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-50A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-50A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

2.63000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-50A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

10.10000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-50A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

12.40000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-50A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

8720.000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-50A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

H 

I 

ARP-94-50A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1910.000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94.50A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4420.000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-50A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

163.0000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-50A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

206.0000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-50A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

4.84000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94.50A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

15.60000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-50A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

7 

J 

ARP-94-50A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-50A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-50A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

13,80000000 

pg/g 

0.5 

AKP-94-50A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

40.80000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-50B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0,80300000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-50B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

1820.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-50B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-50B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

22.70000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-50B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-50B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

36000.00000 

pg/g 

3.0 

ARP-94.50B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-50B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-50B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

4.19000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-50B 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

4.31000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-50B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

5450.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-50B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

3.0 

H 

I 

ARP-94-50B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

338.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-50B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

1700.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-50B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

56.80000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-50B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

217.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-50B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

4.09000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-50B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-50B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

3.0 

7 

J 

837 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


sue  Media 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-50B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

ARP-94-50B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

ARP-94-50B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

ARP-94-50B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

ARP-94-50C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

ARP-94-50C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

ARP-94-50C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

ARP-94.5OC 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

ARP-94-50C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

ARP-94-50C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

ARP-94-50C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

ARP-94-50C 

EXCV 

CSO 

CO 

CX>BALT 

ARP-94-50C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

ARP-94-50C 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

ARP-94-50C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

ARP-94-50C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

ARP-94-50C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

ARP-94.5OC 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

ARP-94-50C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

ARP-94-50C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

ARP-94-50C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

ARP-94-50C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

ARP-94-50C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

ARP-94-50C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

ARP-94-50C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

ARP-94-50C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

ARP-94-50C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

ARP-94-51A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

ARP-94-51A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

ARP-94-51A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

ARP-94-51A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

ARP-94-51A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

ARP-94-51A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

ARP.94-5IA 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

ARP-94-51A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

ARP-94-51A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

ARP.94-5IA 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

ARP.94-51A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

ARP-94-51A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

ARP-94-51A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

ARP-94-51A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

ARP-94-51A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

ARP-94-51A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

ARP-94-51A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

ARP-94-51A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

ARP-94-51A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

ARP-94-51A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

ARP-94-51A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

ARP-94-51A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

ARP-94-51A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

ARP-94-51B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

ARP-94-51B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

Meas  Untt  Flac  Data 

Bool  Valne  Meas  Depth  Code  Qnal 


LT 

0.44900000 

pg/g 

3.0 

LT 

34.30000000 

jig/g 

3.0 

8.81000000 

3.0 

12.20000000 

pg/g 

3.0 

LT 

0.80300000 

pg^g 

5.0 

2960.000000 

PS^g 

5.0 

LT 

2.50000000 

Pg'g 

5.0 

30.30000000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.42700000 

pg/g 

5.0 

47800.00000 

Pg'g 

5.0 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

LT 

2.50000000 

Pg'g 

5.0 

4.00000000 

pg/g 

5.0 

3.59000000 

Pg^g 

5.0 

5920.000000 

Pg'g 

5.0 

LT 

0.05000000 

pg/g 

5.0 

703.0000000 

pg/g 

5.0 

2840.000000 

Pg'g 

5.0 

72.20000000 

Pg'g 

5.0 

158.0000000 

5.0 

3.93000000 

pg^g 

5.0 

LT 

7.44000000 

pg/g 

5.0 

LT 

19.60000000 

pg/g 

5.0 

LT 

0.44900000 

pg/g 

5.0 

LT 

34.30000000 

Pg'g 

5.0 

5.56000000 

Pg/g 

5.0 

11.00000000 

Pg'g 

5.0 

LT 

0.80300000 

pg^g 

0.5 

9180.000000 

Pg/g 

0.5 

10.50000000 

pg/g 

0.5 

87.60000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.42700000 

pg/g 

0.5 

22200.00000 

Pg^g 

0.5 

3.13000000 

pg/g 

0.5 

2.97000000 

pg/g 

0.5 

10.90000000 

Pg/g 

0.5 

14.90000000 

Pg/g 

0.5 

11100.00000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

2580.000000 

pg/g 

0.5 

4300.000000 

pg/g 

0.5 

197,0000000 

pg/g 

0.5 

230.0000000 

pg/g 

0.5 

7.82000000 

pg/g 

0.5 

16.40000000 

pg/g 

0.5 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0,44900000 

pg/g 

0.5 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

16,70000000 

pg/g 

0,5 

31.00000000 

Pg'g 

0.5 

LT 

0.80300000 

pg/g 

3.0 

2540.000000 

pg/g 

3.0 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie _ Meas  Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-5  IB 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.75000000 

3.0 

ARP-94-5  IB 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

16.70000000 

3.0 

ARP-94-5  IB 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

(ig/'g 

3.0 

ARP-94-5  IB 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

34200.00000 

fig/'g 

3.0 

ARP-94-5  IB 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

iis/e 

3.0 

ARP-94-5  IB 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

3.0 

ARP-94-5  IB 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

3.57000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-5  IB 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

16,50000000 

iig/g 

3.0 

ARP-94-5  IB 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

9020.000000 

i^e/s 

3.0 

ARP-94-5  IB 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

iig/e 

3.0 

ARP-94-5  IB 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

400.0000000 

ne/g 

3.0 

ARP-94-5  IB 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4160.000000 

3.0 

ARP-94-5  IB 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

94.30000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-5  IB 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

75.30000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-5  IB 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

6.94000000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-5  IB 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

(ig/g 

3.0 

ARP-94-5  IB 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

ftg/g 

3.0 

ARP-94-51B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

nefg 

3.0 

ARP-94-5  IB 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

iigfg 

3.0 

ARP-94-5  IB 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

6.14000000 

fig/'g 

3.0 

ARP-94-5  IB 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

16.90000000 

ng/g 

3.0 

ARP-94-5 1C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

fig's 

5.0 

ARP-94-5 1C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2230.000000 

fig's 

5.0 

ARP-94-5 1C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

8.09000000 

flg'g 

5.0 

ARP-94-5 1C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

23.70000000 

fig's 

5.0 

ARP-94-5 1C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

flg'g 

5.0 

ARP-94-5 1C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

46100.00000 

flg'g 

5.0 

ARP-94-5 1C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

flg'g 

5.0 

ARP-94-5 1C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

flg'g 

5.0 

ARP-94-51C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

2.82000000 

flg'g 

5.0 

ARP-94-5 1C 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

3.70000000 

flg'g 

5.0 

ARP-94-51C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

7140.000000 

flg'g 

5.0 

ARP-94-51C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

flg'g 

5.0 

ARP-94-5 1C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

491.0000000 

flg'g 

5.0 

ARP-94-51C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2730.000000 

flg'g 

5.0 

ARP-94-51C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

89.50000000 

flg'g 

5.0 

ARP-94-51C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

96.10000000 

flg'g 

5.0 

ARP-94-51C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

4.79000000 

flg'g 

5.0 

ARP-94-51C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

flg'g 

5.0 

ARP-94-51C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

flg'g 

5.0 

ARP-94.5IC 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

flg'g 

5.0 

ARP-94-5 1C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

flg'g 

5.0 

ARP-94-5 1C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

6.23000000 

flg'g 

5.0 

ARP-94-5 1C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

12.00000000 

flg'g 

5.0 

ARP-94-52A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

flg'g 

0.5 

ARP-94-52A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

9230.000000 

flg'g 

0.5 

ARP-94-52A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.44000000 

flg'g 

0.5 

ARP-94-52A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

88.00000000 

flg'g 

0.5 

ARP-94-52A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

flg'g 

0.5 

ARP-94-52A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

20200.00000 

flg'g 

0.5 

ARP-94-52A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

2.37000000 

flg'g 

0.5 

ARP-94-52A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.92000000 

flg'g 

0.5 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flas 

Code 

Data 

Qaal 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-52A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

16.70000000 

\igi% 

0.5 

ARP-94-52A 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

224.0000000 

ng/g 

0.5 

ARP-94.52A 

EXCV 

CSO 

EE 

IRON 

12300.00000 

ng/g 

0.5 

ARP-94-52A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

(Ig/g 

0.5 

I 

ARP-94-52A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

3400.000000 

mb's 

0.5 

ARP-94-52A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4S20.000000 

iigfz 

0.5 

ARP-94-52A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

208.0000000 

mb's 

0.5 

ARP-94-52A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

671.0000000 

Jlg'g 

0.5 

ARP-94-52A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

9.34000000 

0.5 

ARP.94-52A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

25.80000000 

jig/g 

0.5 

ARP-94-52A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

nelg 

0.5 

7 

J 

ARP.94-52A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

iig/g 

0.5 

ARP-94-52A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

ilg/g 

0.5 

ARP-94-52A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

16.50000000 

ng/g 

0.5 

ARP-94-52A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

157.0000000 

Jlg/g 

0.5 

ARP-94-52B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

3.0 

ARP-94-52B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

9910.000000 

iig/g 

3.0 

ARP-94-52B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3,79000000 

Hg/g 

3,0 

ARP-94-52B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

88.10000000 

Hg'g 

3.0 

ARP-94-52B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-52B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

17400.00000 

mb's 

3.0 

ARP-94-52B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-52B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.76000000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-52B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

11.40000000 

mb's 

3.0 

ARP-94.52B 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

9.18000000 

^B'g 

3.0 

ARP-94-52B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

11600.00000 

ne/s 

3,0 

ARP-94-52B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.05240000 

ms'b 

3.0 

7 

I 

ARP-94-52B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

3200.000000 

mb'b 

3.0 

ARP-94-52B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4700.000000 

mb's 

3.0 

ARP-94-52B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

197.0000000 

mb's 

3.0 

ARP-94-52B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

544.0000000 

mb's 

3.0 

ARP-94-52B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

7.17000000 

HB'g 

3.0 

ARP-94-52B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7,44000000 

US's 

3.0 

ARP-94-52B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

HB^g 

3.0 

7 

J 

ARP-94-52B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

hb'b 

3.0 

ARP-94-52B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

HB^g 

3.0 

ARP-94-52B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

18.50000000 

\^efe 

3.0 

ARP-94.52B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

33.20000000 

ne/g 

3.0 

ARP-94-52C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

MB^B 

5.0 

ARP-94-52C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

7260.000000 

HB^g 

5.0 

ARP-94-52C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.93000000 

lig/s 

5.0 

ARP-94.52C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

68.60000000 

mb's 

5.0 

ARP-94-52C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

ng/g 

5.0 

ARP-94-52C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

13100.00000 

jib's 

5.0 

ARP-94-52C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

)lgfg 

5.0 

ARP-94-52C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.35000000 

ns/g 

5.0 

ARP-94-52C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

9.53000000 

llg/g 

5.0 

ARP-94.52C 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

9.70000000 

nefg 

5.0 

ARP-94-52C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

9940.000000 

jib's 

5.0 

AKP-94-52C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Jlg^g 

5.0 

I 

ARP.94-52C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

2160.000000 

Jlg/g 

5.0 

ARP-94-52C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3580-000000 

J>s/g 

5.0 

840 


AED  Test  Range  (SWMU40)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-52C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

150.0000000 

fig/g 

5.0 

ARP-94-52C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

621.0000000 

jtg/g 

5.0 

ARP-94-52C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

5.89000000 

tig/g 

5.0 

ARP-94-52C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

8.20000000 

(ig^g 

5.0 

ARP-94-52C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

iig/g 

5.0 

ARP-94-52C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

ng'g 

5.0 

ARP-94-52C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

ng'g 

5.0 

ARP-94-52C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

18.50000000 

Hg'g 

5.0 

ARP-94-52C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

24.20000000 

Hg^g 

5.0 

ARP-94-53A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

fig/g 

0.5 

ARP-94-53A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

9450.000000 

(ig/g 

0.5 

ARP-94-53A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.91000000 

(ig'g 

0.5 

ARP-94-53A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

80,20000000 

Hg^g 

0.5 

ARP-94-53A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-53A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

31200.00000 

(ig'g 

0.5 

ARP.94.53A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

0.5 

ARP-94.53A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

2.73000000 

Kg/g 

0.5 

ARP-94-53A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

13.00000000 

(ig'g 

0.5 

ARP.94-53A 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

22.30000000 

Hg'g 

0.5 

ARP-94-53A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

11300.00000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-53A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-53A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2650.000000 

0.5 

ARP.94.53A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4890.000000 

figlz 

0.5 

ARP.94-53A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

205.0000000 

Hg/g 

0.5 

ARP.94-53A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

254.0000000 

(ig/g 

0.5 

ARP.94.53A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

6.50000000 

lig'g 

0.5 

ARP-94.53A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

14.40000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-53A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg^g 

0.5 

ARP.94-53A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

(*g/g 

0.5 

ARP-94-53A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

f'g'g 

0.5 

ARP-94.53A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

17.20000000 

^g/g 

0.5 

ARP-94-53A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

49.50000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-53B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0,80300000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-53B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2770.000000 

Hg^g 

3.0 

ARP-94-53B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.61000000 

(ig'g 

3.0 

ARP.94.53B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

26.00000000 

t^g 

3.0 

ARP.94-53B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

jigfe 

3.0 

ARP.94-53B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

8720.000000 

fig/g 

3.0 

ARP-94-53B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg'g 

3.0 

ARP-94-53B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

3.0 

ARP-94-53B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

5.26000000 

)igfg 

3.0 

ARP-94-53B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

5.73000000 

ng/g 

3.0 

ARP-94.53B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

7410.000000 

(ig^g 

3.0 

ARP.94-53B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

(ig/g 

3.0 

ARP-94-53B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

623.0000000 

fig/g 

3.0 

ARP.94.53B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

1850.000000 

Hg^g 

3.0 

ARP-94-53B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

67.70000000 

3.0 

ARP.94-53B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

168.0000000 

|»g^g 

3.0 

ARP.94.53B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

4.30000000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-53B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-53B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

|ig/g 

3.0 

ARP-94-53B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

3.0 

841 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

UiiH 

Meas 

Depth 

Flac 

Code 

Data 

Qoal 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-53B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-53B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

10.20000000 

ng/g 

3.0 

ARP-94-53B 

EXCV 

cso 

ZN 

znsrc 

14.80000000 

(ig^g 

3.0 

ARP-94-53C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

ms's 

5.0 

ARP-94-53C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

5440.000000 

ng/g 

5.0 

ARP-94-53C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.44000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-53C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

47.30000000 

flg'g 

5.0 

ARP*94-53C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

ng/g 

5.0 

ARP-94-53C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

1S800.00000 

Jlg/g 

5.0 

ARP-94-53C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg/g 

5.0 

ARP-94-53C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

He's 

5.0 

AKP-94-53C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

8.19000000 

(ig^g 

5.0 

ARP-94-53C 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

5.04000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-53C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

9550.000000 

ftg/g 

5.0 

ARP-94-53C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

5.0 

I 

ARP-94-53C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1310.000000 

j*g/g 

5.0 

ARP-94-53C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3100.000000 

pg/g 

5.0 

AItP-94-53C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

100.0000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-53C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

399.0000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-53C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

5.36000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-53C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-53C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

5.0 

7 

J 

AKP-94-53C 

EXCV 

cso 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

ng/g 

5.0 

ARP-94-53C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

ng'g 

5.0 

ARP-94-53C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

15.70000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-53C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

19.40000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-54A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94.54A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

8480.000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-54A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.21000000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-54A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

74.90000000 

pg^g 

0.5 

ARP-94-54A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

llg/g 

0.5 

ARP-94-54A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

12100.00000 

pg^g 

0.5 

ARP-94-54A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

6.31000000 

Hg/g 

0.5 

AIiP-94-54A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

2.60000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-54A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

12.80000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-54A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

53.20000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-54A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

11200.00000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-54A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg/g 

0.5 

I 

ARP-94-54A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

2450.000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-54A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4400.000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-54A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

220.0000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-54A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

137.0000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-54A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

8.23000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-54A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

18.50000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-54A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg/g 

0,5 

7 

J 

ARP-94-54A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-54A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-54A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

14.20000000 

Hg/g 

0,5 

ARP-94-54A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

237.0000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-54B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-54B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

5740.000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-54B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.90000000 

Hg/g 

3.0 

842 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie  Meas  Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-54B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

60.80000000 

p-g^g 

3.0 

ARP-94-54B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg'g 

3.0 

ARP-94-54B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

34600.00000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-54B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-54B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

4.37000000 

pg'g 

3.0 

ARP-94-54B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

8.12000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-54B 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

6.58000000 

pg/g 

3.0 

ARP.94.54B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

12500.00000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-54B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg'g 

3,0 

ARP.94-54B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1530.000000 

pg/g 

3.0 

ARP.94-54B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4650.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-54B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

138.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94.54B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

251.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94.54B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

9.06000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-54B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

3.0 

ARP.94-54B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

3.0 

ARP.94-54B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

3.0 

ARP.94-54B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-54B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

13.50000000 

pg/g 

3.0 

ARP.94-54B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

27.00000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-54C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

5.0 

ARP.94.54C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

3100.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94.54C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.50000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-54C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

34.20000000 

pg/g 

5,0 

ARP-94-54C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-54C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

37400.00000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-54C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-54C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

4.20000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-54C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

5.40000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94.54C 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

7.81000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-54C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

11100.00000 

pg/g 

5.0 

ARP-94.54C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-54C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

743.0000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-54C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3510.000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-54C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

109.0000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94.54C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

123.0000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-54C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

7.12000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-54C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94.54C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94.54C 

EXCV 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

5.0 

ARP.94.54C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94.54C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

9.44000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-54C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

22.60000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94.55A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

ARP.94-55A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

9450.000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94.55A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.59000000 

pg/g 

0.5 

ARP.94-55A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

86.20000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-55A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

0.5 

ARP.94-55A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

15600.00000 

pg/g 

0.5 

ARP.94.55A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

ARP.94-55A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.66000000 

pg/g 

0.5 

ARP.94-55A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

10.90000000 

pg/g 

0.5 

843 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Umt 

Meas 

Depth 

Flas 

Code 

Data 

Qaal 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-55A 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

17.10000000 

mb's 

0.5 

ARP-94-55A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

11800.00000 

Mg/g 

0.5 

ARP-94-55A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

t»g/g 

0.5 

I 

ARP-94-55A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

3170.000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94.55A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

5090.000000 

(ig^g 

0.5 

ARP-94.55A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

248.0000000 

0.5 

ARP-94.55A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

154.0000000 

fig/'g 

0.5 

ARP-94-55A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

7.93000000 

mb's 

0.5 

ARP-94-55A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

11.80000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-55A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

MB'g 

0.5 

7 

J 

ARP-94-55A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

0.5 

ARP.94-55A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

0.5 

ARP-94-55A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

16.80000000 

ng'g 

0.5 

ARP-94-55A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

34.50000000 

ng^g 

0.5 

ARP-94-55B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-55B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

7250.000000 

vsl% 

3.0 

ARP-94-55B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.30000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94.55B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

73.20000000 

Hg/'g 

3.0 

ARP-94-55B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vsJ% 

3.0 

ARP-94-55B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

17400.00000 

ng/g 

3.0 

AKP-94-55B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

mb's 

3.0 

ARP-94-55B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

2.81000000 

HB^g 

3.0 

ARP-94-55B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

8.87000000 

^B/g 

3.0 

ARP-94-55B 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

5.75000000 

fig/g 

3.0 

ARP-94-55B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

9610.000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-55B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Jig/g 

3.0 

I 

ARP-94-55B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

2000.000000 

MB^g 

3.0 

ARP-94-55B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3160.000000 

hb'b 

3.0 

ARP-94-55B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

149.0000000 

HB^g 

3.0 

ARP-94-55B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

175.0000000 

Mg/g 

3.0 

ARP-94-55B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

5.11000000 

jxg/g 

3.0 

ARP-94-55B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

3.0 

ARP-94-55B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

fig/g 

3.0 

7 

J 

ARP-94-55B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-55B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

fig's 

3.0 

ARP-94-55B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

15.40000000 

fig's 

3.0 

ARP-94-55B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

25.40000000 

fig's 

3.0 

ARP-94.55C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

fig's 

5.0 

ARP-94-55C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

7060.000000 

fig's 

5.0 

ARP.94-55C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.73000000 

fig's 

5.0 

ARP.94-55C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

71.40000000 

fig's 

5.0 

ARP.94-55C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

fig's 

5.0 

ARP-94-55C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

16900.00000 

fig's 

5.0 

ARP-94-55C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

fig's 

5.0 

ARP-94-55C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

2.93000000 

fig'g 

5.0 

ARP-94-55C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

9.04000000 

fig'g 

5.0 

ARP-94.55C 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

6.14000000 

fig'g 

5.0 

ARP-94-55C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

9760.000000 

\iSlz 

5.0 

ARP-94-55C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

fig's 

5.0 

I 

ARP-94-55C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1970.000000 

fig'g 

5.0 

ARP-94-55C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3500.000000 

fig's 

5.0 

ARP-94-55C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

149.0000000 

fig'g 

5.0 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  \feas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type  Test  Name  Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-55C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

178.0000000 

f^e/s 

5.0 

ARP-94-55C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

6.07000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-55C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

5.0 

ARP-94-55C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Mg'g 

5.0 

ARP-94-55C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

fig/g 

5.0 

ARP-94.55C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

iig/g 

5.0 

ARP-94-55C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

15.60000000 

Itg/S 

5.0 

ARP-94-55C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

25.20000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-56A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

0.5 

ARP.94-56A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

8430.000000 

vets, 

0.5 

ARP-94-56A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

17.90000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-56A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

96.80000000 

Hg'g 

0.5 

ARP-94-56A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

ve/e, 

0.5 

ARP-94-56A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

33700.00000 

ng/g 

0.5 

ARP-94-56A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

2.11000000 

fig/g 

0.5 

ARP-94.56A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

Mg/g 

0.5 

ARP-94-56A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

11.40000000 

Mg/g 

0.5 

ARP-94-56A 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

65.30000000 

lig/g 

0.5 

ARP-94-56A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

9550.000000 

lig/g 

0.5 

ARP-94-56A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

i^e/g 

0.5 

ARP-94-56A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2390.000000 

iig/g 

0.5 

ARP-94-56A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

6490.000000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-56A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

223.0000000 

ng/g 

0.5 

ARP-94-56A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

169.0000000 

vgig 

0.5 

AKP-94-56A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

5.89000000 

Vig/g 

0.5 

ARP-94-56A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

66.50000000 

0.5 

ARP-94-56A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

(ig/g 

0.5 

ARP-94-56A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

0.5 

ARP-94-56A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

ng/g 

0.5 

ARP-94-56A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

14.00000000 

gg/g 

0.5 

ARP-94-56A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

86.10000000 

ng/g 

0.5 

ARP-94-56B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

ng/g 

3.0 

ARP-94-56B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

3950.000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-56B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.46000000 

(Ig/g 

3.0 

ARP-94-56B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

48.50000000 

ng'g 

3.0 

ARP-94-56B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-56B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

18000.00000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-56B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

gg/g 

3.0 

Aia>.94-56B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

2.94000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94.56B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

7.71000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-56B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

4.86000000 

ggjg 

3.0 

ARP-94-56B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

7160.000000 

ggig 

3.0 

ARP-94-56B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-56B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

784.0000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-56B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2790.000000 

gg/g 

3.0 

ARP.94-56B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

72.00000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-56B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

179.0000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94.56B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

4.62000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94.56B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-56B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-56B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

gg/g 

3.0 

ARP-94-56B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

gg/g 

3.0 

845 


AFT)  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Site  ID _ Type  Type 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94.56B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

13.50000000 

3.0 

ARP-94-56B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

15.50000000 

tlg/g 

3.0 

ARP-94-56C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg/g 

5.0 

ARP-94-56C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

2850.000000 

ms's 

5.0 

ARP-94-56C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.40000000 

fig/g 

5.0 

ARP-94-56C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

30.10000000 

fig/S 

5.0 

ARP-94.56C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg/g 

5.0 

AKP-94-56C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

18300.00000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-56C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-56C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

2.80000000 

Jig/g 

5.0 

ARP.94-56C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

10.30000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94.56C 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

4.38000000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-56C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

9930.000000 

^&'g 

5.0 

ARP-94-56C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.08150000 

iig/s 

5.0 

ARP-94-56C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

545.0000000 

^g/g 

5.0 

ARP-94-56C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2500.000000 

(ig/g 

5.0 

ARP-94-56C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

92.00000000 

(ig'g 

5.0 

ARP-94-56C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

84.10000000 

^g/g 

5.0 

ARP-94.56C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

5.57000000 

^g/g 

5.0 

ARP-94-56C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

fig/g 

5.0 

ARP.94-56C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

^g'g 

5.0 

ARP-94-56C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

ne/g 

5.0 

ARP-94-56C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

flg/g 

5.0 

ARP-94-56C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

20.30000000 

ng/g 

5.0 

ARP-94-56C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

20.20000000 

ilg/g 

5.0 

ARP-94-57A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

^&'g 

0.5 

ARP-94-57A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

7820.000000 

^g^g 

0.5 

ARP-94-57A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.47000000 

Hg/s 

0.5 

ARP-94-57A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

68.50000000 

^g/g 

0.5 

ARP-94-57A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

^g/g 

0.5 

ARP-94-57A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

6950.000000 

\isfs 

0.5 

ARP-94-57A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

^g/g 

0.5 

ARP-94-57A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.33000000 

Jlg/g 

0.5 

ARP-94-57A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

11.10000000 

^g/g 

0.5 

ARP-94-57A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

10.40000000 

^g/g 

0.5 

ARP-94-57A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

10900.00000 

(Ig'g 

0.5 

ARP-94-57A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Mg'g 

0.5 

ARP-94-57A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

2340.000000 

^g/g 

0.5 

ARP-94-57A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4130.000000 

Hg/g 

0.5 

AKP-94-57A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

206.0000000 

^g'g 

0.5 

ARP-94-57A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

131.0000000 

^g/g 

0.5 

ARP-94-57A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

4.80000000 

Hg'g 

0.5 

ARP-94-57A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

11.00000000 

0.5 

ARP-94-57A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

ng/g 

0.5 

ARP-94-57A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

iig/e 

0.5 

ARP-94-57A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg'g 

0.5 

ARP-94-57A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

16.90000000 

Mg/g 

0.5 

ARP-94-57A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

28.40000000 

figfS 

0.5 

ARP-94-57B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

iig/g 

3.0 

ARP-94-57B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

6680.000000 

^g'g 

3.0 

ARP-94-57B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.72000000 

ng/s 

3.0 

ARP-94-57B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

70.20000000 

iig/g 

3.0 

AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


SitelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-94-57B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-57B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

17900.00000 

pg'g 

3.0 

ARP-94-57B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-57B 

EXCV 

cso 

co 

COBALT 

2.78000000 

pg/g 

3.0 

AI^-94-57B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

7.83000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-57B 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

4.56000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-57B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

8940.000000 

pg/g 

3.0 

Aia»-94-57B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

itg/g 

3.0 

ARP.94-57B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1790,000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-57B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3230.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-57B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

151.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-57B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

159.0000000 

pg'g 

3.0 

ARP-94-57B 

EXCV 

cso 

NT 

NICKEL 

4.63000000 

pg/g 

3.0 

ARP.94-57B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-57B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-57B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-57B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-57B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

13.20000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94.57B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

22.90000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-57C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-57C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

5500.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-57C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.48000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-57C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

54.70000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-57C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-57C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

7480.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-57C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-57C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.38000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-57C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

9.89000000 

pg'g 

5.0 

ARP-94-57C 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

6.64000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-57C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

9870.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-57C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-57C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1500.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-57C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2550.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-57C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

128.0000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-57C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

241.0000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-57C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

5.29000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-57C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-57C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-57C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0,44900000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-57C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-57C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

22.60000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-57C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

21.20000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-5SA 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-58A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

15700.00000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-58A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.80000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-58A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

140.0000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-58A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.69100000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-58A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

6020.000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-58A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

ARP.94-58A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

5.26000000 

pg/g 

0.5 

ARP.94.58A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

17.10000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-58A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

16.10000000 

pg/g 

0.5 

Data 

Qnal 


I 


J 


I 


J 


847 


A  KB  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94.58A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

17000.00000 

ms's 

0.5 

ARP-94-58A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

0.5 

ARP-94-58A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

5280.000000 

flg^g 

0.5 

ARP-94-58A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

7930.000000 

Mg/g 

0.5 

ARP-94.58A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

462.0000000 

Mg/g 

0.5 

ARP-94-58A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

252.0000000 

ng^g 

0.5 

ARP-94-58A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

9.37000000 

ng^g 

0.5 

ARP-94-58A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

10.60000000 

0.5 

ARP-94-58A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

flg/g 

0.5 

ARP-94.58A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Jlg^g 

0.5 

ARP-94-58A 

EXCV 

CSO 

XL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

ng^g 

0.5 

ARP-94-58A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

24.60000000 

flg^g 

0.5 

ARP-94-58A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

50.70000000 

HS'g 

0.5 

ARP-94-58B 

EXCV 

CSO 

AG 

SERVER 

LT 

0.80300000 

Mg^g 

3.0 

ARP-94-58B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

7350.000000 

fig/g 

3.0 

ARP-94-58B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.99000000 

Mg^g 

3.0 

ARP-94-58B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

84.40000000 

fig^g 

3.0 

ARP-94-58B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

\iSlZ 

3.0 

ARP-94.58B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

33100.00000 

jig/g 

3.0 

ARP-94-58B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg'g 

3.0 

ARP-94-58B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-58B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

8.47000000 

Jig^g 

3.0 

ARP-94-58B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

6.91000000 

MS'g 

3.0 

ARP-94-58B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

9880.000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-58B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

fig/g 

3.0 

ARP-94-58B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1990.000000 

Mg'g 

3.0 

ARP-94-58B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4280.000000 

»ig>'g 

3.0 

ARP-94-58B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

159.0000000 

(ig/g 

3.0 

AKP-94-58B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

175.0000000 

(ig/g 

3.0 

ARP-94-58B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

4.94000000 

»ig/g 

3.0 

ARP-94-58B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Hg^g 

3.0 

ARP-94-58B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94-58B 

EXCV 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

(‘g'g 

3.0 

ARP-94-58B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

3.0 

ARP-94.58B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

15.90000000 

(ig/g 

3.0 

ARP-94-58B 

EXCV 

CSO 

ZN 

zmc 

26.70000000 

^g'g 

3.0 

ARP-94-58C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-58C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

5000.000000 

^g/g 

5.0 

ARP-94.58C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

29.30000000 

Jig/g 

5.0 

ARP-94-58C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

45.70000000 

fig/g 

5.0 

ARP.94-58C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

^g/g 

5.0 

ARP-94-58C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

52700.00000 

Hg/g 

5.0 

ARP-94-58C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

^e'g 

5.0 

ARP-94-58C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.36000000 

(Ig'g 

5.0 

ARP-94-58C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

6.78000000 

ng/'g 

5.0 

ARP-94-58C 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

5.48000000 

MS'g 

5.0 

ARP.94-58C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

9920.000000 

Jig'g 

5.0 

ARP-94-58C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.07240000 

5.0 

ARP-94-58C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1130.000000 

(Ig/g 

5.0 

ARP.94-58C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

5770.000000 

Mg<'g 

5.0 

ARP-94-58C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

108.0000000 

Jlg'g 

5.0 

ARP-94-58C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

200.0000000 

ng/g 

5.0 
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Site  ID 


Site 

Type 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Media 

Type 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-94-58C 

EXCV 

CSO 

MI 

NICKEL 

6.12000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-5gC 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

PS's 

5.0 

ARP-94-58C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-58C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg'g 

5.0 

ARP-94-58C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

PB'g 

5.0 

ARP-94-58C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

12.70000000 

Pg'g 

5.0 

ARP-94-58C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

20.10000000 

Pg'g 

5.0 

ARP.94-59A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

ne/z 

0,5 

ARP-94.59A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

14800.00000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-59A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

2.54000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-59A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

132.0000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-59A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.62400000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-59A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

6280.000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-59A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-59A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

6.75000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-59A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

17.40000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-59A 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

15.70000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-59A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

15800.00000 

pg/g 

0.5 

ARP.94-59A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg'g 

0.5 

ARP-94-59A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

4620.000000 

pg/g 

0.5 

AKP-94-59A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

6670.000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-59A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

395.0000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-59A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

269.0000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-59A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

9.14000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-59A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

18.10000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-59A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-59A 

EXCV 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-59A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-59A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

25.60000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-59A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

47.20000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-59B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-59B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

6230.000000 

pg/g 

3.0 

AJRP-94-59B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.68000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-59B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

62.10000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-59B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-59B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

12100.00000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-59B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-59B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.35000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-59B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

10.20000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-59B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

5.40000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-59B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

9310.000000 

pg/g 

3,0 

ARP-94-59B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-59B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1560.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-59B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2100.000000 

pg/g 

3.0 

ARP.94-59B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

106.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-59B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

194.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-59B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

4.18000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-59B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-59B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-59B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-59B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-59B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

18.30000000 

pg/g 

3.0 
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ARP-94-59B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

19.20000000 

pg/g 

3.0 

ARP.94-59C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-59C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

3650.000000 

pg/g 

5-0 

ARP-94-59C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.87000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-59C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

30.10000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-59C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-59C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

8980.000000 

pg/g 

5,0 

ARP-94-59C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-59C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-59C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

5.64000000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-59C 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

LT 

2.84000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-59C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

4710.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-59C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.10600000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-59C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1090.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-59C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

1810.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-59C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

67.80000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-59C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

247.0000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-59C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

2.74000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-59C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-59C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-59C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

5.0 

ARP.94-59C 

EXCV 

CSO 

XL 

THALLIUM 

LT 

34-30000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-59C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

8.95000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94.59C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

10.20000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-60A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-60A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

10200.00000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-60A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4-38000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-60A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

77.80000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-60A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-60A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

5840.000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-60A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-60A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-60A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

13.90000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-60A 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

13.20000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-60A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

12100.00000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-60A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-60A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3200.000000 

pg/g 

0.5 

ARP-9«0A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4510.000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-60A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

227.0000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-60A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

183.0000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-60A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

6.12000000 

pg/g 

0.5 

ARP.94-6OA 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

14.40000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-60A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-60A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-60A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

ARP.94-6OA 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

19.80000000 

pg/g 

0.5 

ARP-94-60A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

34.20000000 

pg/g 

0.5 

ARP-9«0B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-60B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

9930.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-60B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

13.30000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-60B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

144.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-60B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

3.0 
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ARP-94-60B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

93000.00000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-60B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-60B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

5.98000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-60B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

11.50000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-60B 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

7.96000000 

pg/g 

3.0 

ARP.94-60B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

14100.00000 

pg/g 

3.0 

ARP-94^0B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.07400000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-60B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2450.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-60B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

8790.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-60B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

206.0000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-60B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

2450.000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-60B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

10.80000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-60B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-60B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-60B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-60B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94^0B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

18.60000000 

pg/g 

3.0 

ARP-94-60B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

28.70000000 

pg/g 

3.0 

AEP-94-60C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0-80300000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-60C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

3110.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-60C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.38000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-60C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

36.50000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-60C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0,42700000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-60C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

17300.00000 

pg/g 

5.0 

ARP-9«0C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-60C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-60C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

5.96000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-60C 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

3.66000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-60C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

6800.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-60C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-60C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

697.0000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-60C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4700.000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-60C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

95.20000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-60C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

725.0000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-60C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

3.40000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-60C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-60C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-60C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-60C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-60C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

10.90000000 

pg/g 

5.0 

ARP-94-60C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

14.50000000 

pg/g 

5.0 
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Chemical  Class:  DiOXINS  _ 

BKS-95-06  SURF  CSO  234HXF  2,3A6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

BKS-95-06  SURF  CSO  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

BKS-95-06  SURF  CSO  678HPD  l,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLX)RODIBENZO-P-DIOXIN 

BKS-95-06  SURF  CSO  678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

BKS-95-06  SURF  CSO  678HXD  1,2,3,6J,8-HEXACHLORODIBENZO-P-E«OXIN 

BKS-95-06  SURF  CSO  678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

BKS-95-06  SURF  CSO  789HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

BKS-95-06  SURF  CSO  789HXD  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

BKS-95-06  SURF  CSO  789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

BKS-95-06  SURF  CSO  78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

BKS-95-06  SURF  CSO  78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

BKS-95-06  SURF  CSO  78PCDD  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

BKS-95-06  SURF  CSO  78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

BKS-95-06  SURF  CSO  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

BKS-95-06  SURF  CSO  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

BKS-95-06  SURF  CSO  TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

BKS-95-06  SURF  CSO  TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

BKS-95-07  SURF  CSO  234HXF  2,3A,6,7,8-HEXACHL0R0DIBENZ0FURAN 

BKS-95-07  SURF  CSO  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

BKS-95-07  SURF  CSO  678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

BKS-95-07  SURF  CSO  678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

BKS-95-07  SURF  CSO  678HXD  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

BKS-95-07  SURF  CSO  678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

BKS-95-07  SURF  CSO  789HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

BKS-95-07  SURF  CSO  789 HXD  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

BKS-95-07  SURF  CSO  789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

BKS-95-07  SURF  CSO  78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

BKS-95-07  SURF  CSO  78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

BKS-95-07  SURF  CSO  78PCDD  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

BKS-95-07  SURF  CSO  78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

BKS-95-07  SURF  CSO  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

BKS-95-07  SURF  CSO  OCDF  OCTACHLORODIBENZORJRAN 

BKS-95-07  SURF  CSO  TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

BKS-95-07  SURF  CSO  TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

BKS-95-08  SURF  CSO  234HXF  2,3A6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

BKS-95-08  SURF  CSO  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

BKS-95-08  SURF  CSO  678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

BKS-95-08  SURF  CSO  678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORniAN 

BKS-95-08  SURF  CSO  678HXD  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 

BKS-95-08  SURF  CSO  678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

BKS-95-08  SURF  CSO  789HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

BKS-95-08  SURF  CSO  789HXD  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

BKS-95-08  SURF  CSO  789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

BKS-95-08  SURF  CSO  78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

BKS-95-08  SURF  CSO  78HXDF  l,2,3A7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

BKS-95-08  SURF  CSO  78PCDD  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

BKS-95-08  SURF  CSO  78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOR)RAN 

BKS-95-08  SURF  CSO  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

BKS-95-08  SURF  CSO  OCDF  OCTACHLORODIBENZORJRAN 

BKS-95-08  SURF  CSO  TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

BKS-95-08  SURF  CSO  TCDF  2,37,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 


0.000005840  ng/g 

0.5 

0.000001360  ^g/g 

0.5 

0.000006550  iig/g 

0.5 

B 

0.000022100  (ig/g 

0.5 

B 

LT 

0.000000550  ^g/g 

0.5 

0.000002030  fxg/g 

0.5 

JP 

0.000005200  ^g/g 

0.5 

B 

0.000000566  ng/g 

0.5 

JP 

0.000001460  ^g^g 

0.5 

JP 

LT 

0.000000380  (ig/g 

0.5 

0.000007620  ng/g 

0.5 

B 

LT 

0.000000540  Hg/g 

0,5 

LT 

0.000000620  Hg/g 

0.5 

0.000030100  fig/g 

0.5 

B 

0.000045800  ^g/g 

0.5 

LT 

0.000000200  |Jg/g 

0.5 

0.000002480  ^g/g 

0.5 

0.000002760  ^g/g 

0.5 

0.000001050  jig/g 

0.5 

JP 

0.000104000  ^g/g 

0.5 

B 

0.000022100  ^g/g 

0.5 

B 

0.000003830  ^g/g 

0,5 

0.000001090  jig/g 

0.5 

JP 

LT 

0.000002640  ng^g 

0.5 

LT 

0.000000900  ng/g 

0.5 

LT 

0.000000880  ^g/g 

0.5 

LT 

0.000000610  Hg/g 

0.5 

0.000004570  ng/g 

0.5 

B 

0.000000330  ng/g 

0.5 

JP 

0.000003260  ne/z 

0.5 

0.000739000  ng/g 

0.5 

B 

0.000067900  ng/g 

0.5 

LT 

0.000000200  iig/g 

0.5 

0.000001770  fig/g 

0.5 

0.000001500  ^g/g 

0.5 

JP 

0.000000162  ^g/g 

0.5 

JP 

0.000003520  ng/g 

0.5 

B 

0.000005110  |ig/g 

0.5 

B 

LT 

0.000000360  |ig/g 

0.5 

LT 

0.000000300  fig/g 

0.5 

LT 

0.000001330  |ig/g 

0.5 

LT 

0.000000460  (ig/g 

0,5 

LT 

0.000000410  ng/g 

0.5 

LT 

0.000000600  ^g/g 

0.5 

LT 

0.000001270  ^g/g 

0.5 

LT 

0.000000130  tig/g 

0.5 

LT 

0.000000130  (tg/g 

0.5 

0.000026600  ^g/g 

0.5 

B 

0.000010300  ng/g 

0.5 

LT 

0.000000150  ng/g 

0.5 

0.000000366  ng^g 

0.5 

JP 
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Chemical  Class:  MOXINS 


BKS-95-09 

SURF 

CSO 

234HXF  2.3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

O.OOOOOOS80  )tg/g 

0.5 

BKS-95-09 

SURF 

CSO 

234PCF  2,3.4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

0.000000315  ng/g 

0.5 

JP 

BKS-95-09 

SURF 

CSO 

678HPD  1,24,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000003200  Hg/g 

0.5 

B 

BKS-95-09 

SURF 

CSO 

678HPF  1,23,4,6,7.8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

0.000003330  ^g/g 

0.5 

B 

BKS-95-09 

SURF 

CSO 

678HXD  I.2,3,6.7.8-HEXACHL0R0DIBENZ0-P-D10XIN 

LT 

0.000000550  ng/g 

0.5 

BKS-95-09 

SURF 

CSO 

678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.000000350  (ig/g 

0.5 

BKS-95-09 

SURF 

CSO 

789HPF  1.2;3,4,7,8>HEPTACHL0R0DIBENZ0FURAN 

LT 

0.000000390  (ig/g 

0.5 

BKS-95-09 

SURF 

CSO 

789HXD  1,2^,7.8,9.HEXACHL0R0DIBENZ0-P-DI0XIN 

LT 

0.000000700  |»g/g 

0.5 

BKS-95-09 

SURF 

CSO 

789HXF  1,2^,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.000000520  |ig/g 

0.5 

BKS-95-09 

SURF 

CSO 

78HXD  1.2^,4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 

LT 

0.000000920  Mg/g 

0.5 

BKS-95-09 

SURF 

CSO 

78HXDF  1,2;3,4,7,8-HEXACHL0R0DIBENZ0FURAN 

0.000001660  ng/g 

0.5 

JPB 

BKS-95-09 

SURF 

CSO 

78PCDD  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DlOXfN 

LT 

0.000000180  ^g/g 

0.5 

BKS-95.09 

SURF 

CSO 

78PCDF  1,2.3,7,8-PENTACHLORODIBENZORtRAN 

LT 

0.000000170  ^g/g 

0.5 

BKS-95-09 

SURF 

CSO 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000018600  ^g/g 

0.5 

B 

BKS-95-09 

SURF 

CSO 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000003570  ^g/g 

0.5 

JP 

BKS-95-09 

SURF 

CSO 

TCDD  2,3,7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.000000230  |ig/g 

0.5 

BKS-95.09 

SURF 

CSO 

TCDF  2.3,7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

0.000000714  ^g/g 

0.5 

JP 
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Old  Bum  Area  (SWMIJ  6)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 

Type  Type 


Test  Name 


Meas  Unit  FU^  Data 

Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qua! 


Chemical  Class:  MOXINS 


OBP.95^1A 

EXCV 

CSO 

234HXF  2.3,4, 6.7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

0.000007920  ng/g 

0.5 

OBP-95-01A 

EXCV 

CSO 

234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.000001120  tig/s 

0.5 

OBP-95-01A 

EXCV 

CSO 

678HPD  1.23.4,6,7,8-HEPTACHljORODIBENZO.P-DIOXIN 

0.000022900  ng/g 

0.5 

B 

OBP-95-01A 

EXCV 

CSO 

678HPF  1.23,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

0.000031S00  pg/g 

0.5 

B 

OBP-95-01A 

EXCV 

CSO 

678HXD  1,23,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000001240  pg/g 

0.5 

OBP-95-01A 

EXCV 

CSO 

678HXF  1.23,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

0.000001630  pg/g 

0.5 

JP 

OBP-95-01A 

EXCV 

CSO 

789HPF  1,23,4, 7,8,9.HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

0.000010300  pg/g 

0.5 

B 

OBP-95-01A 

EXCV 

CSO 

789HXD  1,23,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000002310  pg/g 

0.5 

JP 

OBP-95-01A 

EXCV 

CSO 

789HXF  1,23,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFlIRAN 

0.000001940  pg/g 

0.5 

JP 

OBP-95-01A 

EXCV 

CSO 

78HXD  1.2.3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 

0.000000992  pg/g 

0.5 

JP 

OBP.95-OIA 

EXCV 

CSO 

78HXDF  1,23,4,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000006030  pg/g 

0.5 

B 

OBP-95-01A 

EXCV 

CSO 

78PCDD  1,23,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 

LT 

0.000000600  pg/g 

0.5 

OBP-95^1A 

EXCV 

CSO 

78PCDF  1.2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFlIRAN 

0.000001230  pg/g 

0.5 

OBP-95-01A 

EXCV 

CSO 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000119000  pg/g 

0.5 

B 

OBP-95-01A 

EXCV 

CSO 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000102000  pg/g 

0.5 

OBP-95-01A 

EXCV 

CSO 

TCDD  2.3.7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.000000690  pg/g 

0.5 

OBP-95-01A 

EXCV 

CSO 

TCDF  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

0.000002200  pg/g 

0.5 

OBP-95-01B 

EXCV 

CSO 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000001140  pg/g 

2.0 

JP 

OBP-95-01B 

EXCV 

CSO 

234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORJRAN 

0.000000501  pg/g 

2.0 

JP 

OBP-95-01B 

EXCV 

CSO 

678HPD  1.2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000240000  pg/g 

2.0 

OBP-95-01B 

EXCV 

CSO 

678HPF  1.23.4,6.7,8-HEPTACHLORODIBENZORrRAN 

0.000009690  pg/g 

2.0 

OBP-95-01B 

EXCV 

CSO 

678HXD  1,23,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 

0.000012500  pg/g 

2.0 

OBP-95-01B 

EXCV 

CSO 

678HXF  1.2.3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000000552  pg/g 

2.0 

JP 

OBP-95-01B 

EXCV 

CSO 

789HPF  1.2,3.4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.000001040  pg/g 

2.0 

OBP-95-01B 

EXCV 

CSO 

789HXD  1,23,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000016100  pg/g 

2.0 

OBP-95-01B 

EXCV 

CSO 

789HXF  1,23.7,8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000300  pg/g 

2.0 

OBP-95-01B 

EXCV 

CSO 

78HXD  1,2,3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000004000  pg/g 

2.0 

OBP-95-01B 

EXCV 

CSO 

78HXDF  1.23,4,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000001050  pg/g 

2.0 

JP 

OBP-95^1B 

EXCV 

CSO 

78PCDD  1,23,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXlN 

0.000004260  pg/g 

2.0 

OBP-*954)lB 

EXCV 

CSO 

78PCDF  1,23.7, 8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000000388  pg/g 

2.0 

JP 

OBP-95-01B 

EXCV 

CSO 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000770000  pg/g 

2.0 

OBP-95-01B 

EXCV 

CSO 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000013400  pg/g 

2.0 

OBP-95-01B 

EXCV 

CSO 

TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000000848  pg/g 

2.0 

JP 

OBP-95-01B 

EXCV 

CSO 

TCDF  2,3,7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

0.000001460  pg/g 

2.0 

OBP-95-01C 

EXCV 

CSO 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000700  pg/g 

4.0 

OBP-95-01C 

EXCV 

CSO 

234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000980  pg/g 

4.0 

OBP-95-01C 

EXCV 

CSO 

678HPD  l,2.3,4,6,7,8.HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000003060  pg/g 

4.0 

OBP-95-01C 

EXCV 

CSO 

678HPF  1.23.4,6,7.8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000001520  pg/g 

4.0 

OBP-95-01C 

EXCV 

CSO 

678HXD  1,23,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000860  pg/g 

4.0 

OBP-95-01C 

EXCV 

CSO 

678HXF  1.23.6,7,8-HEXACHLORODIBENZORrRAN 

LT 

0.000000580  pg/g 

4.0 

OBP-95-01C 

EXCV 

CSO 

789HPF  1,2.3.4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000860  pg/g 

4.0 

OBP-95-01C 

EXCV 

CSO 

789HXD  1.23,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000950  pg/g 

4.0 

OBP-95-01C 

EXCV 

CSO 

789HXF  1,2.3.7,8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000910  pg/g 

4.0 

OBP-95-01C 

EXCV 

CSO 

78HXD  1,2.3,4,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000001050  pg/g 

4.0 

OBP-95-01C 

EXCV 

CSO 

78HXDF  1,2.3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000660  pg/g 

4.0 

OBP-95-01C 

EXCV 

CSO 

78PCDD  1,2,3,7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000001200  pg/g 

4.0 

OBP-95-01C 

EXCV 

CSO 

78PCDF  1.2,3,7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000900  pg/g 

4.0 

OBP-95-01C 

EXCV 

CSO 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.000006040  pg/g 

4.0 

OBP-95^1C 

EXCV 

CSO 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000005620  pg/g 

4.0 

OBP-95-01C 

EXCV 

CSO 

TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.000001310  pg/g 

4.0 

OBP«-95-01C 

EXCV 

CSO 

TCDF  23,7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000001330  pg/g 

4.0 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data 


Site  ID _ Type  Type 

Chemical  Class:  DIOXINS 


OBP-95-02A 

EXCV 

CSO 

234HXF 

OBP-95-02A 

EXCV 

CSO 

234PCF 

OBP-95-02A 

EXCV 

CSO 

678HPD 

OBP-95-02A 

EXCV 

CSO 

678HPF 

OBP-95-02A 

EXCV 

CSO 

678HXD 

OBP-95-02A 

EXCV 

CSO 

678HXF 

OBP-95-02A 

EXCV 

CSO 

789HPF 

OBP-95-02A 

EXCV 

CSO 

789HXD 

OBP-95-02A 

EXCV 

CSO 

789HXF 

OBP-95^2A 

EXCV 

CSO 

78HXD 

OBP-95-02A 

EXCV 

CSO 

78HXDF 

OBP-95-02A 

EXCV 

CSO 

78PCDD 

OBP-95-02A 

EXCV 

CSO 

78PCDF 

OBP-95-02A 

EXCV 

CSO 

OCDD 

OBP-95-02A 

EXCV 

CSO 

OCDF 

OBP-95-02A 

EXCV 

CSO 

TCDD 

OBP-95^2A 

EXCV 

CSO 

TCDF 

OBP-95-02B 

EXCV 

CSO 

234HXF 

OBP-95-02B 

EXCV 

CSO 

234PCF 

OBP-95-02B 

EXCV 

CSO 

678HPD 

OBP-95-02B 

EXCV 

CSO 

678HPF 

OBP-95-02B 

EXCV 

CSO 

678HXD 

OBP-95-02B 

EXCV 

CSO 

678HXF 

OBP-95-02B 

EXCV 

CSO 

789HPF 

OBP-95-02B 

EXCV 

CSO 

789HXD 

OBP-95-02B 

EXCV 

CSO 

789HXF 

OBP-95-02B 

EXCV 

CSO 

78HXD 

OBP-95-02B 

EXCV 

CSO 

78HXDF 

OBP-95-02B 

EXCV 

CSO 

78PCDD 

OBP-95-02B 

EXCV 

CSO 

78PCDF 

OBP-95-02B 

EXCV 

CSO 

OCDD 

OBP-95-02B 

EXCV 

CSO 

OCDF 

OBP-95-02B 

EXCV 

CSO 

TCDD 

OBP-95-02B 

EXCV 

CSO 

TCDF 

OBP-95-02C 

EXCV 

CSO 

234HXF 

OBP-95-02C 

EXCV 

CSO 

234HXF 

OBP-95-02C 

EXCV 

CSO 

234PCF 

OBP-95-02C 

EXCV 

CSO 

234PCF 

OBP-95-02C 

EXCV 

CSO 

678HPD 

OBP-95-02C 

EXCV 

CSO 

678HPD 

OBP-95-02C 

EXCV 

CSO 

678HPF 

OBP-95-02C 

EXCV 

CSO 

678HPF 

OBP-95-02C 

EXCV 

CSO 

678HXD 

OBP-95-02C 

EXCV 

CSO 

678HXD 

OBP-95-02C 

EXCV 

CSO 

678HXF 

OBP-95-02C 

EXCV 

CSO 

678HXF 

OBP-95-02C 

EXCV 

CSO 

789HPF 

OBP-95-02C 

EXCV 

CSO 

789HPF 

OBP-95-02C 

EXCV 

CSO 

789HXD 

OBP-95-02C 

EXCV 

CSO 

789HXD 

OBP-95-02C 

EXCV 

CSO 

789HXF 

OBP-95-02C 

EXCV 

CSO 

789HXF 

Test  Name 


2.3.4.6.7.8- HEXACHL0R0D1BENZ0RIRAN 

2.3.4.7.8- PENTACHLORODIBENZOFURAN 

1.2.3.4.6.7.8- HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX1N 

1.2.3.4.6.7.8- HEPTACHLORODIBENZOFURAN 
1,2^.6,7,8-HEXACHL0R0DIBEN2X)-P-D10XIN 

1.2.3.6.7.8- HEXACHLORODIBENZOFURAN 

1.2.3.4.7.8.9- HEPTACHLORODffiENZOFURAN 

1.2.3.7.8.9- HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

1.2.3.7.8.9- HEXACHLORODIBENZOFURAN 

1.2.3.4.7.8- HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

1.23.4.7.8- HEXACHLORODIBENZORIRAN 

1.2.3.7.8- PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

1.2.3.7.8- PENTACHLORODIBENZORIRAN 
OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
OCTACHLORODIBENZORIRAN 

2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

2.3.4.6.7.8- HEXACHL0R0D1BENZ0RIRAN 

2.3.4.7.8- PENTACHLORODIBENZORIRAN 

1.2.3.4.6.7.8- HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

1.2.3.4.6.7.8- HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

1.2.3.6.7.8- HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
1  ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

1.2.3.4.7.8.9- HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

1.23.7.8.9- HEXACHIjORODIBENZC)-P-DIOXIN 

1.2.3.7.8.9- HEXACHLORODIBENZORIRAN 

1.2.3.4.7.8- HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

1.2.3.4.7.8- HEXACHLORODIBENZORIRAN 

1.2.3.7.8- PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

1.2.3.7.8- PENTACHLORODIBENZORIRAN 
OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
OCTACHLORODIBENZORIRAN 

2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

2.3. 7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

2.3.4.6.7.8- HEXACHLORODIBENZORIRAN 

2.3.4.6.7.8- HEXACHLORODIBENZORIRAN 

2.3.4.7.8- PENTACHLORODIBENZORIRAN 

2.3.4.7.8- PENTACHLORODIBENZORIRAN 

1.2.3.4.6.7.8- HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

1.2.3.4.6.7.8- HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

1 .23.4.6.7.8- HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

1 .2.3.4.6.7.8- HEPTACHLORODIBENZORJRAN 

1.2.3.6.7.8- HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

1.2.3.6.7.8- HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

1.23.6.7.8- HEXACHLORODIBENZORIRAN 

1.2.3.6.7.8- HEXACHLORODIBENZORIRAN 

1  ,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
1  ,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

1.23.7.8.9- HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
1  ,2,3,7,8>HEXACHL0R0DIBENZ0-P-DI0XIN 

1.2.3.7.8.9- HEXACHLORODIBENZORIRAN 

1.23.7.8.9- HEXACHLORODIBENZORIRAN 


Uoit  Flag  Data 

Meas  Depth  Code  Qwal 


LT 

0.000000330  ng/g 

0.5 

LT 

0.000000530  jig/g 

0.5 

LT 

0.000002190  fig/g 

0.5 

0.000002100  fig/g 

0.5 

JP 

LT 

0.000000480  fig/g 

0.5 

LT 

0.000000370  Hgig 

0.5 

LT 

0.000000310  ng/g 

0.5 

LT 

0.000000530  Hg/g 

0.5 

LT 

0.000000570  jig/g 

0.5 

LT 

0.000000590  Hg^g 

0.5 

0.000000343  Mg'g 

0.5 

JP 

LT 

0.000000420  |ig/g 

0.5 

LT 

0.000000490  (tg/g 

0.5 

0.000010600  Hg/g 

0.5 

LT 

0.000007270  ng'g 

0.5 

LT 

0.000000340  ^g/g 

0.5 

LT 

0.000000400  ^g/g 

0.5 

0.000013600  ^g/g 

5.0 

0.000010700  ng/g 

5.0 

0.000349000  ng/g 

5.0 

0.000036700  ng/g 

5.0 

0.000027700  uglg 

5.0 

0.000008920  Mg/g 

5.0 

0.000005030  jig'g 

5.0 

0.000052000  Mgig 

5.0 

LT 

0.000003170  Hg/g 

5.0 

0.000014100  Hg/g 

5.0 

0.000021800  Hg/g 

5.0 

0.000014400  Hg/g 

5.0 

0.000007050  Hg/g 

5.0 

0.000711000  Hg/g 

5.0 

0.000033400  Hg/g 

5.0 

0.000002510  Hg/g 

5.0 

0.000027200  Hg/g 

5.0 

0.000001560  Hg/g 

7.0 

JP 

0.000000311  Hg/g 

7.0 

DIP 

LT 

0.000001060  Hg/g 

7.0 

LT 

0.000000460  Hg/g 

7.0 

D 

0.000190000  Hg/g 

7.0 

0.000004560  Hg/g 

7.0 

D 

0.000007570  Hg/g 

7.0 

0.000001310  Hg/g 

7.0 

DJP 

0.000017100  Hg/g 

7.0 

0.000000451  Hg/g 

7.0 

DJP 

0.000000762  Hg/g 

7.0 

JP 

LT 

0.000000470  Hg/g 

7.0 

D 

LT 

0.000001210  Hg/g 

7.0 

LT 

0.000000310  Hg/g 

7.0 

D 

0.000032400  Hg/g 

7.0 

LT 

0.000001200  Hg/g 

7.0 

D 

LT 

0.000000480  Hg/g 

7.0 

LT 

0.000000740  Hg/g 

7.0 

D 
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Old  Bum  Area  (SWMIJ  6)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 

Type  Type 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qua! 


Chemical  Class:  DIOXINS 


OBP-95-02C 

EXCV 

cso 

78HXD  1,23,4,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000008450  pg/g 

7.0 

OBP-95-02C 

EXCV 

cso 

78HXD  U^,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000001340  pg/g 

7.0 

D 

OBP-95-02C 

EXCV 

cso 

78HXDF  1,23,4,7,8-HEXACHU)R0DIBENZ0FURAN 

0.000002260  pg/g 

7.0 

JP 

OBP-95-02C 

EXCV 

cso 

78HXDF  1,2.3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.000000530  pg/g 

7.0 

D 

OBP-95-02C 

EXCV 

cso 

78PCDD  U3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000010100  pg/g 

7.0 

OBP-95-02C 

EXCV 

cso 

78PCDD  l,23.7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000910  pg/g 

7.0 

D 

OBP-95-02C 

EXCV 

cso 

78PCDF  1.23.7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.000000700  pg/g 

7.0 

OBP-95-02C 

EXCV 

cso 

78PCDF  1,23,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.000000420  pg/g 

7.0 

D 

OBP-95-02C 

EXCV 

cso 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000367000  pg/g 

7.0 

OBP-95-02C 

EXCV 

cso 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000012000  pg/g 

7.0 

D 

OBP-95-02C 

EXCV 

cso 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000013600  pg/g 

7.0 

OBP-95-02C 

EXCV 

cso 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000005940  pg/g 

7.0 

D 

OBP-95-02C 

EXCV 

cso 

TCDD  2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.000001750  pg/g 

7.0 

OBP-95*^2C 

EXCV 

cso 

TCDD  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.000000460  pg/g 

7.0 

D 

OBP-95-02C 

EXCV 

cso 

TCDF  2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

0.000002230  pgig 

7.0 

OBP-95-02C 

EXCV 

cso 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

0.000000421  pg/g 

7.0 

DJP 

OBP-95-03A 

EXCV 

cso 

234HXF  2.3,4.6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000011400  pg/g 

0.5 

OBP-95-03A 

EXCV 

cso 

234PCF  2.3.4.7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000012600  pg/g 

0.5 

OBP-95-03A 

EXCV 

cso 

678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX1N 

0.000356000  pg/g 

0.5 

OBP-95-03A 

EXCV 

cso 

678HPF  1.2.3.4,6.7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000054400  pg/g 

0.5 

OBP-95-03A 

EXCV 

cso 

678HXD  1  .2.3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000028700  pg/g 

0.5 

OBP-95-03A 

EXCV 

cso 

678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000006750  pg/g 

0.5 

OBP-95-03A 

EXCV 

cso 

789HPF  1.2.3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000002480  pg/g 

0.5 

JP 

OBP-95-03A 

EXCV 

cso 

789HXD  1,2.3,7.8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000039800  pg/g 

0.5 

OBP-95-03A 

EXCV 

cso 

789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000001610  pg/g 

0.5 

OBP-95-03A 

EXCV 

cso 

78HXD  1.2.3.4.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000009800  pg/g 

0.5 

OBP-95-03A 

EXCV 

cso 

78HXDF  1,2.3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000016500  pg/g 

0.5 

OBP-95-03A 

EXCV 

cso 

78PCDD  1.2.3,7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000012300  pg/g 

0.5 

OBP-95-03A 

EXCV 

cso 

78PCDF  L2.3,7,8-PENTACHL0R0DIBENZ0RIRAN 

0.000006150  pg/g 

0.5 

OBP-95^3A 

EXCV 

cso 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000931000  pg/g 

0.5 

OBP-95-03A 

EXCV 

cso 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000043200  pg/g 

0.5 

OBP-95-03A 

EXCV 

cso 

TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000003240  pg/g 

0.5 

OBP-95-03A 

EXCV 

cso 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

0.000039100  pg/g 

0.5 

OBP-95-03B 

EXCV 

cso 

234HXF  2.3.4.6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000023700  pg/g 

1.5 

OBP-95-03B 

EXCV 

cso 

234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000028100  pg/g 

1.5 

OBP-95-03B 

EXCV 

cso 

678HPD  1,23,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000554000  pg/g 

1.5 

OBP-95-03B 

EXCV 

cso 

678HPF  1,23.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000097300  pg/g 

1.5 

OBP-95^3B 

EXCV 

cso 

678HXD  1 ,2.3,6,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000053100  pg/g 

1.5 

OBP-95-03B 

EXCV 

cso 

678HXF  1,23,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000016400  pg/g 

1.5 

OBP-95-03B 

EXCV 

cso 

789HPF  1,23,4,7.8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000005990  pg/g 

1.5 

OBP-95-03B 

EXCV 

cso 

789HXD  1.2.3.7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000068300  pg/g 

1.5 

OBP-95-03B 

EXCV 

cso 

789HXF  1,23,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000005820  pg/g 

1.5 

OBP-95-03B 

EXCV 

cso 

78HXD  L23.4.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXEM 

0.000014100  pg/g 

1.5 

OBP-95-03B 

EXCV 

cso 

78HXDF  1.2.3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000039600  pg/g 

1.5 

OBP-95-03B 

EXCV 

cso 

78PCDD  1.2.3.7,8-PENTACHLORODIBENZO.P-DlOXIN 

0.000019900  pg/g 

1.5 

OBP-95-03B 

EXCV 

cso 

78PCDF  U3,7.8-PENTACHL0R0DIBENZ0RIRAN 

0.000019200  pgg 

1.5 

OBP-95-03B 

EXCV 

cso 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.001410000  pg/g 

1.5 

OBP-95-03B 

EXCV 

cso 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000065100  pg/g 

1.5 

OBP.95-03B 

EXCV 

cso 

TCDD  2,3,7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000006020  pgg 

1.5 

OBP-95-03B 

EXCV 

cso 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

0.000098800  pgg 

1.5 

OBP-95-03C 

EXCV 

cso 

234HXF  2,3,4,6,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000000475  pgg 

4.0 

JP 

OBP-95-03C 

EXCV 

cso 

234PCF  2.3,4,7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000000444  pgg 

4.0 

JP 

857 


I  - 


Site  Media 
Site  ID _ Type  Type 


Chemical  Class:  DIOXINS 


OBP-95-03C 

EXCV 

CSO 

OBP-95-03C 

EXCV 

cso 

OBP-95-03C 

EXCV 

CSO 

OBP-95-03C 

EXCV 

CSO 

OBP-95-03C 

EXCV 

cso 

OBP-95-03C 

EXCV 

cso 

OBP-95-03C 

EXCV 

cso 

OBP-95.03C 

EXCV 

cso 

OBP-95-03C 

‘  EXCV 

cso 

OBP-95-03C 

EXCV 

cso 

OBP.95-03C 

EXCV 

cso 

OBP-95-03C 

EXCV 

cso 

OBP-95-03C 

EXCV 

cso 

OBP-95-03C 

EXCV 

cso 

OBP-95-03C 

EXCV 

cso 

OBP-95-04A 

EXCV 

cso 

OBP-95-04A 

EXCV 

cso 

OBP-95-04A 

EXCV 

cso 

OBP-95-04A 

EXCV 

cso 

OBP-95-04A 

EXCV 

cso 

OBP-95-04A 

EXCV 

cso 

OBP-95-04A 

EXCV 

cso 

OBP-95-04A 

EXCV 

cso 

OBP.954)4A 

EXCV 

cso 

OBP-95-04A 

EXCV 

cso 

OBP-95-04A 

EXCV 

cso 

OBP-95-04A 

EXCV 

cso 

OBP-95-04A 

EXCV 

cso 

OBP-95-04A 

EXCV 

cso 

OBP-95-04A 

EXCV 

cso 

OBP-95-04A 

EXCV 

cso 

OBP-95-04A 

EXCV 

cso 

OBP-95-04B 

EXCV 

cso 

OBP-95-04B 

EXCV 

cso 

OBP-95-04B 

EXCV 

cso 

OBP-95-04B 

EXCV 

cso 

OBP-95-04B 

EXCV 

cso 

OBP-95-04B 

EXCV 

cso 

OBP-95-04B 

EXCV 

cso 

OBP-95-04B 

EXCV 

cso 

OBP-95-04B 

EXCV 

cso 

OBP-95-04B 

EXCV 

cso 

OBP-95-04B 

EXCV 

cso 

OBP-95-04B 

EXCV 

cso 

OBP-95-04B 

EXCV 

cso 

OBP-95-04B 

EXCV 

cso 

OBP-95-04B 

EXCV 

cso 

OBP-95-04B 

EXCV 

cso 

OBP-95-04B 

EXCV 

cso 

OBP-95-04C 

EXCV 

cso 

OBP-95-04C 

EXCV 

cso 

OBP-954)4C 

EXCV 

cso 

Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data 

Test  Name _ 


678HPD  1 .2,3,4,6.7,8.HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 
678HXD  1.2,3,6,7,8-HEXACHL0R0DIBEN2X)-P-D10XIN 
678HXF  1,2,3,6.7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
789HPF  1  ,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOR  IRAN 
789HXD  1  ,2,3,7.8,9-HEXACHL0R0DIBENZ0-P-D10XIN 
789HXF  1,2,3,7.83-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
78HXD  1.2.3.4,7,8-HEXACHL0R0DIBENZ0-P-D10XIN 
78HXDF  1.2,3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
78PCDD  1 ,2.3.7,8-PENTACHLORODBENZO-P-DIOXIN 
78PCDF  1,2,3,7.8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

ocDD  cx:tachlorodibenzodioxin 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFIIRAN 
TCDD  2.3,7,8TETRACHL0R0DIBENZ0DIC)XIN 
TCDF  2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 
234HXF  2.3,4,6.7,8-HEXACHLORODlBENZORIRAN 
234PCF  2.3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
678HPD  1 ,2,3.4,6.7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
678HPF  1  .2,3,4,6.7,8-HEPTACHIjORODIBENZORIRAN 
678HXD  1 .2,3,6,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 
678HXF  1,2,3.6,7,8-HEXACHLORODroENZORIRAN 
789HPF  1 ,2,3A7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
789HXD  1  ,2.3,7,8,9-HEXACHL0R0DIBENZ0-P-D10XIN 
789HXF  1.2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
78HXD  1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
78PCDD  1 ,2,3,7.8-PENTACHLORODIBENZC)-P-DIOXIN 
78PCDF  1  .2,3,7.8-PENTACHIX)R0DIBENZ0RIRAN 
OCDD  OCTACHLORODBENZODIOXrN 
OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 
TCDD  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 
234HXF  2,3,4.6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
234PCF  2.3.4.7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
678HPD  1  .2,3,4.6.7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX1N 
678HPF  1  ,2,3.4,6.7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
678HXD  1  .2,3,6,7.8-HEXACHL0R0DIBENZ0-P-D10XIN 
678HXF  1.2,3,6,7.8-HEXACHL0R0DIBENZ0R1RAN 
789HPF  1  ,2.3,4,7.8,9-HEPTACH1jORODIBENZORIRAN 
789HXD  1  ,2,3.7,8,9-HEXACHL0R0DIBENZ0-P-DK)XIN 
789HXF  1,2,3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
78HXD  1  ,2,3.4,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
78HXDF  1,2.3.4.7,8-HEXACHLORODlBENZORIRAN 
78PCDD  1.2,3,7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
78PCDF  1.2.3,7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 
TCDD  2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
TCDF  2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 
234HXF  2,3.4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
234PCF  2.3.4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
678HPD  1  .2,3,4.6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 


Meas 

Bool 

Unit 

Vahie  Meas 

Deptfi 

Fla{ 

Code 

0.000014500  ^g/g 

4.0 

0.000002390  ng/g 

4.0 

JP 

0.000001370  Hg/g 

4.0 

JP 

LT 

0.000000520  pg/g 

4.0 

LT 

0.000000750  pg/g 

4.0 

0.000001800  pg/g 

4.0 

JP 

0.000000192  pg/g 

4.0 

JP 

LT 

0.000000580  pg/g 

4.0 

LT 

0.000000640  ^g/g 

4.0 

LT 

0.000000800  pg/g 

4.0 

0.000000364  pg/g 

4.0 

JP 

0.000041700  pg/g 

4.0 

LT 

0.000005870  pg/g 

4.0 

LT 

0.000001030  pg/g 

4.0 

0.000002030  pg/g 

4.0 

LT 

0.000000420  pg/g 

0.5 

LT 

0.000000330  pg/g 

0.5 

0.000020100  pg/g 

0.5 

0.000005810  pg/g 

0.5 

LT 

0.000002160  ^g/g 

0.5 

0.000000280  pg/g 

0.5 

JP 

LT 

0.000001120  pg/g 

0.5 

LT 

0.000000920  ng/g 

0.5 

LT 

0.000001420  pg/g 

0.5 

LT 

0.000002660  pg/g 

0.5 

LT 

0.000001020  pg/g 

0.5 

LT 

0.000000270  pg/g 

0.5 

LT 

0.000000320  pg/g 

0.5 

0.000127000  pg/g 

0.5 

0.000018300  pg/g 

0.5 

LT 

0.000001990  pg/g 

0.5 

0.000001360  pg/g 

0.5 

LT 

0.000002320  pg/g 

1.0 

0.000002200  pg/g 

1.0 

0.000038200  pg/g 

1.0 

0.000012600  pg/g 

1.0 

LT 

0.000002790  pg/g 

1.0 

LT 

0.000002300  pg/g 

1.0 

LT 

0.000001940  pg/g 

1.0 

0.000003550  pg/g 

1.0 

LT 

0.000000670  pg/g 

1.0 

LT 

0.000001160  pg/g 

1.0 

0.000005010  pg/g 

1.0 

0.000001520  pg/g 

1.0 

0.000001370  pg/g 

1.0 

0.000164000  pg/g 

1.0 

0.000017000  pg/g 

1.0 

LT 

0.000000220  pg/g 

1.0 

0.000004770  pg/g 

1.0 

LT 

0.000000340  pg/g 

2.5 

LT 

0.000000330  pg/g 

2.5 

0.000002090  pg/g 

2.5 

JP 

Qaal 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Site  ID _ Type  Type 


Chemical  Class:  MOXINS 


OBP-95-04C 

EXCV 

CSO 

678HPF  1,2^,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.000001000  iig/g 

2.5 

OBP-95-04C 

EXCV 

CSO 

678HXD  1.2^,6,7,8-HEXACHLORODlBENZO-P-DlOXIN 

LT 

0.000000310  (ig/g 

2.5 

OBP-95-04C 

EXCV 

CSO 

678HXF  1.2,3,6,7,8-HEXACHIjORODIBENZOFURAN 

LT 

0.000000280  lig/g 

2.5 

OBP-95-04C 

EXCV 

CSO 

789HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000390  ng/g 

2.5 

OBP.95-04C 

EXCV 

CSO 

789HXD  1,2.3.7,8.9-HEXACHLORODlBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000340  ^g/g 

2.5 

OBP-95^4C 

EXCV 

CSO 

789HXF  1.23.7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.000000430  fig/g 

2.5 

OBP-95-04C 

EXCV 

CSO 

78HXD  1A3A7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-D10XIN 

LT 

0.000000380  fig/g 

2.5 

OBP-954)4C 

EXCV 

CSO 

78HXDF  1.2.3.4,7.8-HEXACHIjORODIBENZOFURAN 

LT 

0.000000310  ngtg 

2.5 

OBP-95-04C 

EXCV 

CSO 

78PCDD  U.3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-D10XIN 

LT 

0.000000680  itg/g 

2.5 

OBP-95^4C 

EXCV 

CSO 

78PCDF  U,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000300  ftg/g 

2.5 

OBP-95-04C 

EXCV 

CSO 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000009290  fig/g 

2.5 

OBP-95-04C 

EXCV 

CSO 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

0.000003300  ng/g 

2.5 

JP 

OBP-95-04C 

EXCV 

CSO 

TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.000000790  figfg 

2.5 

OBP-95-04C 

EXCV 

CSO 

TCDF  2,3.7,8  TETRACHLORODIBENZORniAN 

0.000000451  (ig/g 

2.5 

JP 

OBS-95-01 

SURF 

CSO 

234HXF  2.3,4.6,7,8-HEXACH1jORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000700  ng/g 

0.5 

OBS-95-01 

SURF 

CSO 

234PCF  2,3,4.7.8-PENTACHU)R0D1BENZ0RIRAN 

LT 

0.000000840  ng/g 

0.5 

OBS-95-01 

SURF 

CSO 

678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXlN 

LT 

0.000001370  lig/g 

0.5 

OBS-95-01 

SURF 

CSO 

678HPF  1 .2.3  A6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000003250  |»g/g 

0.5 

B 

OBS-95-01 

SURF 

CSO 

678HXD  1 .2,3,6.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000001840  Hg/g 

0,5 

OBS-95-01 

SURF 

CSO 

678HXF  1.2A6,7,8-HEXACH1jORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000490  ^g/g 

0.5 

OBS-95-01 

SURF 

CSO 

789HPF  1 .2A4,7.8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000001290  iig/g 

0.5 

OBS-95-01 

SURF 

CSO 

789HXD  1.23.7,8,9-HEXACH1jORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000002350  iig/g 

0.5 

OBS-95-01 

SURF 

CSO 

789HXF  1.23,7,8,9-HEXACHU)RODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000990  fig/g 

0.5 

OBS-95-01 

SURF 

CSO 

78HXD  1.2,3,4,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000003080  (ig/g 

0.5 

OBS-95-01 

SURF 

CSO 

78HXDF  1.2.3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000001970  ng/g 

0.5 

OBS-95-01 

SURF 

CSO 

78PCDD  1.2.3.7,8-PENTACHU)RODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000750  fig/g 

0.5 

OBS-95-01 

SURF 

CSO 

78PCDF  1.2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000790  fig/g 

0.5 

OBS-95^1 

SURF 

CSO 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000009440  flg/g 

0.5 

B 

OBS-95-01 

SURF 

CSO 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000005020  fig/g 

0.5 

OBS-95-01 

SURF 

CSO 

TCDD  2.3,7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.000001070  |ig/g 

0.5 

OBS-95-01 

SURF 

CSO 

TCDF  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

0.000001210  ngfg 

0.5 

OBS-95-02 

SURF 

CSO 

234HXF  2,3.4,6.7,8-HEXACHLORODIBENZORrRAN 

0.000002180  lig/g 

0.5 

JP 

OBS-95-02 

SURF 

CSO 

234PCF  2,3,4,7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000000439  lig/g 

0.5 

JP 

OBS-95-02 

SURF 

CSO 

678HPD  1 .2.3.4,6,7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXlN 

LT 

0.000003120  lig/g 

0.5 

OBS-95-02 

SURF 

CSO 

678HPF  1.23.4.6.7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000006790  (ig/g 

0.5 

B 

OBS-95-02 

SURF 

CSO 

678HXD  1.2,3,6.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000460  lig/g 

0.5 

OBS-95-02 

SURF 

CSO 

678HXF  1.2,3,6,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000000743  lig/g 

0.5 

JP 

OBS-95-02 

SURF 

CSO 

789HPF  1.2,3.4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000001180  lig/g 

0.5 

JPB 

OBS-95-02 

SURF 

CSO 

789HXD  1.2.3,7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000590  lig/g 

0.5 

OBS-95-02 

SURF 

CSO 

789HXF  1.2,3.7,8.9-HEXACHLORODIBENZORrRAN 

0.000000669  lig/g 

0.5 

JP 

OBS-95-02 

SURF 

CSO 

78HXD  1.2.3,4,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000780  lig/g 

0.5 

OBS-95-02 

SURF 

CSO 

78HXDF  1.2,3,4.7.8-HEXACHL0R0DIBENZ0R;RAN 

0.000002280  lig/g 

0.5 

JPB 

OBS.95-02 

SURF 

CSO 

78PCDD  1.2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000330  lig/g 

0.5 

OBS-95^2 

SURF 

CSO 

78PCDF  1.2.3,7,8-PENTACHL0R0D1BENZ0RIRAN 

LT 

0.000000290  lig/g 

0.5 

OBS-95-02 

SURF 

CSO 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000019500  lig/g 

0.5 

B 

OBS-95^2 

SURF 

CSO 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000012400  lig/g 

0.5 

OBS-95-02 

SURF 

CSO 

TCDD  2,3.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.000000550  lig/g 

0.5 

OBS-95^2 

SURF 

CSO 

TCDF  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

0.000000732  (ig/g 

0.5 

JP 

OBS-95-03 

SURF 

CSO 

234HXF  2.3,4,6,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000001540  lig/g 

0.5 

JP 

OBS-95-03 

SURF 

CSO 

234PCF  2.3,4.7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000260  lig/g 

0.5 

OBS-95^3 

SURF 

CSO 

678HPD  1.2,3.4,6.7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXlN 

0.000003460  lig/g 

0.5 

B 

OBS-95^3 

SURF 

CSO 

678HPF  1.2,3.4,6.7.8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000005870  lig/g 

0.5 

B 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II  HI  Data 


Test  Name 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool  Value  Meas  Depth  Code  QmJ 


Chemical  Class:  DIOXINS 


OBS-95-03 

OBS-95-03 

OBS-95-03 

OBS-95-03 

OBS-95-03 

OBS-95-03 

OBS-95-03 

OBS-95-03 

OBS-95^3 

OBS-95-03 

OBS-95^3 

OBS.95-03 

OBS-95-03 

OBS-95^4 

OBS-95-04 

OBS-95-04 

OBS-95-04 

OBS-95-04 

OBS-95-04 

OBS-95-04 

OBS-95-04 

OBS-95-04 

OBS-95-04 

OBS-95-04 

OBS-95-04 

OBS-95-04 

OBS-95-04 

OBS-95-04 

OBS-95-04 

OBS-95-04 

OBS-95-05 

OBS-95-05 

OBS-95-05 

OBS-95-05 

OBS-95-05 

OBS-95-05 

OBS-95-05 

OBS-95-05 

OBS-95-05 

OBS-95-05 

OBS-95-05 

OBS-95-05 

OBS-95-05 

OBS-95-05 

OBS-95-05 

OBS-95-05 

OBS-95-05 

OBS.95-06 

OBS-954)6 

OBS-95-06 

OBS-95-06 

OBS.95-06 


SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 

SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 

SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 

SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 


678HXD  l,2,3,6,7,S-HEXACHIjORODrBENZO-P-DIOXIN 
678HXF  1,2,3,6,7,8.HEXACHLORODIBENZORIRAN 
789HPF  1 ,2,3A7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORrRAN 
789HXD  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
78PCDD  1,2,3J,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
78PCDF  1,2,3,7,8.PENTACHLORODIBENZOFURAN 
OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 
TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 
234HXF  23A6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
234PCF  2,3,4,7,8.PENTACHLORODIBENZORFRAN 
678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
678HPF  1 ,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORrRAN 
678HXD  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
678HXF  K2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
789HPF  K2,3,4,7,8,9-HEPTACHL0R0DIBENZ0RIRAN 
789HXD  1,2,3A8,9.HEXACHLORODIBENZO.P.DIOXIN 
789HXF  K2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHIjORODIBENZO-P-DIOXIN 
78HXDF  1,2,3,4,7,8.HEXACHLORODIBENZORIRAN 
78PCDD  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 
TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 
234HXF  2,3A6,7,8-HEXACHL0R0DIBENZ0RIRAN 
234PCF  2,3A7,8-PENTACHL0R0DIBENZ0RIRAN 
678HPD  1,2,3,4,6,7,8.HEPTACHLORODIBENZO-P*DIOXIN 
678HPF  L2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
678HXD  L2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO.P-DIOXIN 
678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
789HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
789HXD  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
789HXF  L2,3,7.8,9-HEXACHLORODIBENZORJRAN 
78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
78HXDF  l,2,3,4,Z8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
78PCDD  1  ,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
78PCDF  U2,3,7,8-PENTACHL0R0DIBENZ0RIRAN 
OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 
TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 
234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
234PCF  2,3A7,8-PENTACHL0R0DIBENZ0RIRAN 
678HPD  1 ,2,3  A6,7,8.HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
678HXD  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 


LT 

0.000000490  ^g/g 

0.5 

0.000000636  fig/g 

0.5 

JP 

LT 

0.000001600  fig/g 

0.5 

LT 

0.000000620  ng/g 

0.5 

LT 

0.000000490  Hg/g 

0.5 

LT 

0.000000820  ng/g 

0.5 

LT 

0.000001580  (Ag/g 

0.5 

LT 

0.000000300  ng/g 

0.5 

LT 

0.000000250  ^g/g 

0.5 

0.000026600  fig/g 

0-5 

B 

0.000010100  fig/g 

0.5 

LT 

0.000000270  ^g/g 

0.5 

LT 

0.000000450  ng/g 

0.5 

LT 

0.000000350  fig/g 

0.5 

LT 

0.000000360  ^g/g 

0.5 

0.000003110  fig/g 

0.5 

B 

0.000002260  fig/g 

0.5 

B 

LT 

0.000000870  ng/g 

0.5 

0.000000311  ng/g 

0.5 

JP 

LT 

0.000000400  fig/g 

0.5 

LT 

0.000001110  fig/g 

0.5 

0.000000290  fig/g 

0.5 

JP 

LT 

0.000001450  fig/g 

0.5 

0.000000837  fig/g 

0.5 

JPB 

LT 

0.000000350  fig/g 

0.5 

LT 

0.000000340  iig/g 

0.5 

0.000028000  fig/g 

0.5 

B 

0.000004760  ligfg 

0.5 

JP 

LT 

0.000000370  fig/g 

0.5 

LT 

0.000000470  fig/g 

0.5 

LT 

0.000000260  fig/g 

0.5 

LT 

0.000000120  (ig/g 

0.5 

0.000004370  |Xg/g 

0.5 

0.000002480  fig/g 

0.5 

JPB 

LT 

0.000000220  ng/g 

0.5 

LT 

0.000000190  ng/g 

0.5 

0.000000337  (ig/g 

0.5 

JP 

LT 

0.000000260  ng/g 

0.5 

LT 

0.000000230  ng/g 

0.5 

LT 

0.000000330  ^g/g 

0.5 

0.000000424  ng/g 

0.5 

JP 

0.000000207  ^g/g 

0.5 

JP 

0.000000174  fig/g 

0.5 

JP 

0.000053900  ^g/g 

0.5 

B 

0.000006650  (ig/g 

0.5 

B 

LT 

0.000000230  ng/g 

0.5 

0.000000174  ^lg/g 

0.5 

JPB 

LT 

0.000000150  ng/g 

0.5 

LT 

0.000000150  fig/g 

0.5 

LT 

0.000000900  ^g/g 

0.5 

0.000000952  (ig/g 

0.5 

JPB 

LT 

0.000000190  ^g/g 

0.5 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  DIOXINS 

OBS-95-06 

SURF 

cso 

678HXF  1,23.6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.000000120  ^g/g 

0.5 

OBS-95-06 

SURF 

cso 

789HPF  1,2,3A7,8,9-HEPTACHL0R0DIBENZ0RIRAN 

LT 

0.000000460  ixg/s 

0.5 

OBS-95-06 

SURF 

cso 

789HXD  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000220  fig/g 

0.5 

OBS-95-06 

SURF 

cso 

789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.000000210  fig/g 

0.5 

OBS-95-06 

SURF 

cso 

78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO.P-DlOXIN 

LT 

0.000000280  *ig/g 

0.5 

OBS-95-06 

SURF 

cso 

78HXDF  l,2.3.4.7,8-HEXACHLORODIBEN2»RrRAN 

0.000000190  iig/g 

0.5 

JP 

OBS-95-06 

SURF 

cso 

78PCDD  1,2,3J,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000160  }ig/g 

0.5 

OBS.954)6 

SURF 

cso 

78PCDF  l,2,3J,S-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.000000140  jtg/g 

0.5 

OBS-95-06 

SURF 

cso 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000004460  jig/g 

0.5 

JPB 

OBS-95-06 

SURF 

cso 

OCDF  CXn’ACHLORODIBENZORIRAN 

0.000002990  ng/g 

0.5 

JPB 

OBS-95-06 

SURF 

cso 

TCDD  2,3,7,8  TETRACHLjORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.000000160  ng/g 

0.5 

OBS-95-06 

SURF 

cso 

TCDF  2,37,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

0.000000127  fig/g 

0.5 

JPB 

OBS.95^7 

SURF 

cso 

234HXF  2,3,4,6,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000360  fig/g 

0.5 

OBS-95-07 

SURF 

cso 

234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000000182  ng/g 

0.5 

JP 

OBS-95-07 

SURF 

cso 

678HPD  1,2,3,4,67,8-HEPTACHLORODIBENZO-P.DIOXlN 

0.000002250  jig/g 

0.5 

JP 

OBS-95-07 

SURF 

cso 

678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHIjORODIBENZORIRAN 

0.000002880  fig/g 

0.5 

B 

OBS-95-07 

SURF 

cso 

678HXD  1,2,3,67,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000220  fig/g 

0.5 

OBS.95^7 

SURF 

cso 

678HXF  1,2,3,67,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000000268  fig/g 

0.5 

JPB 

OBS-95-07 

SURF 

cso 

7S9HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORJRAN 

0.000000557  fig/g 

0.5 

JP 

OBS-95-07 

SURF 

cso 

789HXD  1,2,37,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P.DIOXIN 

LT 

0.000000260  ng/g 

0.5 

OBS-95-07 

SURF 

cso 

789HXF  1.2,3,7,8.9-HEXACHLORODIBENZORrRAN 

LT 

0.000000300  jig/g 

0.5 

OBS-95-07 

SURF 

cso 

78HXD  1,2,3,47,8-HEXACHLORODIBENZaP-DIOXIN 

LT 

0.000000320  fig/g 

0.5 

OBS-95-07 

SURF 

cso 

78HXDF  l,2,3,4,7,8-HEXACHU)RODIBENZORJRAN 

LT 

0.000000450  ^g/g 

0.5 

OBS-95^7 

SURF 

cso 

78PCDD  1,2,37,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000230  ^g/g 

0.5 

OBS-95-07 

SURF 

cso 

78PCDF  1,2,37,8-PENTACHIjORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000210  pg/g 

0.5 

OBS-95-07 

SURF 

cso 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000016400  pg/g 

0.5 

B 

OBS-95-07 

SURF 

cso 

cx:df  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000006760  pg/g 

0.5 

B 

OBS-95-07 

SURF 

cso 

TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.000000080  pg/g 

0.5 

OBS-95^7 

SURF 

cso 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000200  pg/g 

0.5 

OBS-95-08 

SURF 

cso 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.000000110  pg/g 

0.5 

OBS-95-08 

SURF 

cso 

234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.000000340  pg/g 

0.5 

OBS-95-08 

SURF 

cso 

678HPD  1,2,3,4,67,8-HEPTACHLORODlBENZO-P-DIOXIN 

0.000001030  pg/g 

0.5 

JP 

OBS-95-08 

SURF 

cso 

678HPF  1,2,3,4,67,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000000997  pg/g 

0.5 

JPB 

OBS-95-08 

SURF 

cso 

678HXD  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000290  pg/g 

0.5 

OBS-95-08 

SURF 

cso 

678HXF  1,2,3,67,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000080  pg/g 

0.5 

OBS-95-08 

SURF 

cso 

789HPF  1,2,3,47,8,9-HEPTACHLORODIBENZORrRAN 

LT 

0.000000200  pg/g 

0.5 

OBS-95-08 

SURF 

cso 

789HXD  1,2,3,7,8,9-HEXACHL0R0DIBENZ0-P-D10XIN 

LT 

0.000000340  pg/g 

0.5 

OBS-95-08 

SURF 

cso 

789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000150  pg/g 

0.5 

OBS-95-08 

SURF 

cso 

78HXD  1,2,3,4,7,8.HEXACHL0R0DIBENZ0-P-DI0XIN 

LT 

0.000000430  pg/g 

0.5 

OBS-95-08 

SURF 

cso 

78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000100  pg/g 

0.5 

OBS-95-08 

SURF 

cso 

78PCDD  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000120  pg/g 

0.5 

OBS-95-08 

SURF 

cso 

78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORrRAN 

LT 

0.000000320  pg/g 

0.5 

OBS-95-08 

SURF 

cso 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000003390  pg/g 

0.5 

JPB 

OBS-95-08 

SURF 

cso 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000002390  pg/g 

0.5 

JPB 

OBS.95-O8 

SURF 

cso 

TCDD  2,37,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.000000410  pg/g 

0.5 

OBS-95-08 

SURF 

cso 

TCDF  2,37,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

0.000000206  pg/g 

0.5 

JPB 

OBS-95-09 

SURF 

cso 

234HXF  2.3,4,67,8-HEXACHLORODIBENZORFRAN 

0.000000209  pg/g 

0.5 

JPB 

OBS-95-09 

SURF 

cso 

234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORrRAN 

0.000000110  pg/g 

0.5 

JP 

OBS.95^9 

SURF 

cso 

678HPD  l,2,3,4,6,7,8.HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000001310  pg/g 

0.5 

JP 

OBS-95-09 

SURF 

cso 

678HPF  1,2,3,4,67,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000001580  pg/g 

0.5 

JPB 

OBS-95-09 

SURF 

cso 

678HXD  1.2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 

LT 

0.000000180  pg/g 

0.5 

OBS-95-09 

SURF 

cso 

678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000000154  pg/g 

0.5 

JPB 
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Old  Bum  Area  (SWMlf  6)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Site  ID _ Type  Type 


Chemical  Class:  MOXINS 


OBS-95^ 

SURF 

CSO 

OBS-95-09 

SURF 

CSO 

OBS-95-09 

SURF 

CSO 

OBS-95-09 

SURF 

CSO 

OBS-95-09 

SURF 

CSO 

OBS-95-09 

SURF 

CSO 

OBS-95-09 

SURF 

CSO 

OBS-95-09 

SURF 

CSO 

OBS-95-09 

SURF 

CSO 

OBS-95-09 

SURF 

CSO 

OBS-95-09 

SURF 

CSO 

OBS-95-10 

SURF 

CSO 

OBS-95-10 

SURF 

CSO 

OBS-95-10 

SURF 

CSO 

OBS-95-10 

SURF 

CSO 

OBS-95-10 

SURF 

CSO 

OBS-95-10 

SURF 

CSO 

OBS-95-10 

SURF 

CSO 

OBS-95-10 

SURF 

CSO 

OBS-95-10 

SURF 

CSO 

OBS-95-10 

SURF 

CSO 

OBS-95-10 

SURF 

CSO 

OBS-95-10 

SURF 

CSO 

OBS-95-10 

SURF 

CSO 

OBS-95-10 

SURF 

CSO 

OBS-95-10 

SURF 

CSO 

OBS-95-10 

SURF 

CSO 

OBS-95-10 

SURF 

CSO 

OBS-95-10 

SURF 

CSO 

OBS-95-10 

SURF 

CSO 

OBS-95.10 

SURF 

CSO 

OBS-95.10 

SURF 

CSO 

OBS-95-10 

SURF 

CSO 

OBS-95-10 

SURF 

CSO 

OBS-95-10 

SURF 

CSO 

OBS-95-10 

SURF 

CSO 

OBS-95-10 

SURF 

CSO 

OBS-95-10 

SURF 

CSO 

OBS.95-10 

SURF 

CSO 

OBS-95-10 

SURF 

CSO 

OBS-95-10 

SURF 

CSO 

OBS-95-10 

SURF 

CSO 

OBS-95-10 

SURF 

CSO 

OBS-95-10 

SURF 

CSO 

OBS-95-10 

SURF 

CSO 

OBS-95-11 

SURF 

CSO 

OBS-95-U 

SURF 

CSO 

OBS.95-n 

SURF 

CSO 

OBS-95-n 

SURF 

CSO 

OBS.95-11 

SURF 

CSO 

OBS-95-11 

SURF 

CSO 

OBS-95.11 

SURF 

CSO 

Test  Name 


789HPF  1,2,3,4.7.8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 
789HXD  U23.7,8^-HEXACHL0R0DIBENZ0-P-DI0XIN 
789HXF  1,2,3.7,8^-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
78HXD  1,2.3,4,7.8-HEXACHLORODroENZO-P-DIOXIN 
78HXDF  1,2.3,4.7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
78PCDD  1  .2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 
TCDD  2.3,7.8TETRACHL0R0DIBENZ0DI0XIN 
TCDF  2,3,7,8TETRACHL0R0DIBENZ0RIRAN 
234HXF  2,3.4.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
234PCF  2.3,4J.8-PENTACHL0R0DIBENZ0RIRAN 
234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
678HPD  1  ,2.3,4,6.7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
678HPD  1  .2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
678HPF  1 .2,3.4.6,7.8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
678HPF  1  ,2.3,4.6,7.8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
678HXD  1 .2,3,6,7,8-HEXACHLORODroENZO-P-DlOXIN 
678HXD  1 .2,3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 
678HXF  1.2.3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
678HXF  1.2,3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
789HPF  1 .2,3,4.7,8,9-HEPTACHLORODEENZORIRAN 
789HPF  1.2,3.4,7.8.9-HEPTACHLORODIBENZORrRAN 
789HXD  1 .23,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
789HXD  1 ,2,3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
789HXF  1.2,3.7,8,9-HEXACHL0R0D1BENZ0RIRAN 
789HXF  1,23.7.8.9-HEXACHLORODroENZORIRAN 
78HXD  1 .2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 
78HXD  1  .2,3,4,7,8-HEXACH1X)R0D1BENZ0-P-D10XIN 
78HXDF  1.2.3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZORJRAN 
78HXDF  1.2,3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
78PCDD  1 .2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-Dlt)XIN 
78PCDD  1 .2.3.7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
78PCDF  1,2,3.7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
78PCDF  1,2,3,7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 
OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 
TCDD  2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
TCDD  2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
TCDF  2,3.7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 
TCDF  2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 
234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
678HPD  1 .2,3,4.6.7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 
678HPF  1  .2.3,4.6.7.8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
678HXD  1,2,3,6,7,8-HEXACHLOROD1BENZO-P-DIOXIN 
678HXF  1.2,3.6,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
789HPF  1  .2,3,4,7.8,9.HEPTACHLORODIBENZORIRAN 


Meas 

Bool 

UnH 

Value  Meas 

Depth 

Fla« 

Code 

LT 

0.000000410  ^ig/g 

0.5 

LT 

0.000000210  ng/g 

0.5 

LT 

0.000000120  jig/g 

0.5 

LT 

0.000000260  jig/g 

0.5 

0.000000386  jig/g 

0.5 

JP 

0.000000132  ng/g 

0.5 

JP 

LT 

0.000000150  ^g/g 

0.5 

0.000006220  fig/g 

0.5 

B 

0.000003630  ^g/g 

0.5 

JPB 

0.000000121  ue/g 

0.5 

JP 

LT 

0.000000180  iig/g 

0.5 

LT 

0.000000140  Mg/g 

0.5 

LT 

0.000001630  Hg/g 

0-5 

D 

LT 

0.000000140  ^g/g 

0.5 

0.000000636  ng/g 

0.5 

DJP 

0.000001180  ne/g 

0.5 

JP 

LT 

0.000002310  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.000000880  fig/g 

0.5 

0.000005130  ng/g 

0.5 

DB 

LT 

0.000000210  ng/g 

0.5 

LT 

0.000000330  iig/g 

0.5 

D 

LT 

0.000000080  \ig/g 

0.5 

LT 

0.000000310  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.000000220  pig/g 

0.5 

0.000001460  \ig/g 

0.5 

DJP 

LT 

0.000000250  fig/g 

0.5 

LT 

0.000000400  fig/g 

0.5 

D 

0.000000084  fig^g 

0.5 

JP 

LT 

0.000000410  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.000000310  fig/g 

0.5 

LT 

0.000000490  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.000000200  fig/g 

0.5 

0.000001030  pLg/g 

0.5 

DJP 

LT 

0.000000020  fig/g 

0.5 

LT 

0.000000140  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.000000130  fig/g 

0.5 

LT 

0.000000130  fig/g 

0.5 

D 

0.000006880  fig/g 

0.5 

B 

0.000016600  fig/g 

0.5 

DB 

0.000004280  fig/g 

0.5 

JPB 

0.000016500  fig/g 

0.5 

DB 

LT 

0.000000100  fig/g 

0.5 

LT 

0.000000160  fig/g 

0.5 

D 

0.000000169  fig/g 

0.5 

JPB 

LT 

0.000000250  fig/g 

0,5 

D 

0.000000276  fig/g 

0.5 

JPB 

LT 

0.000000090  fig/g 

0.5 

0.000001470  fig/g 

0.5 

JP 

0.000002410  fig/g 

0.5 

JPB 

LT 

0.000000220  fig/g 

0.5 

LT 

0.000000260  fig/g 

0.5 

LT 

0.000000320  fig/g 

0.5 

Data 


Q>al 
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Old  Burn  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data 


Test  Name 


UnH 

Meas  Dep 


Chemical  Class:  DIOXINS _ 

OBS-95-14  SURF  CSO  789HXF 

OBS-95-14  SURF  CSO  78HXD 

OBS-95-14  SURF  CSO  78HXDF 

OBS-95-14  SURF  CSO  78PCDD 

OBS-95-14  SURF  CSO  78PCDF 

OBS-95-14  SURF  CSO  OCDD 

OBS-95-14  SURF  CSO  OCDF 

OBS-95-14  SURF  CSO  TCDD 

OBS-95-14  SURF  CSO  TCDF 

OBS-95-15  SURF  CSO  234HXF 

OBS-95-15  SURF  CSO  234PCF 

OBS-95-15  SURF  CSO  678HPD 

OBS-95-15  SURF  CSO  678HPF 

OBS-95-15  SURF  CSO  678HXD 

OBS-95-15  SURF  CSO  678HXF 

OBS-95-15  SURF  CSO  789HPF 

OBS-95-15  SURF  CSO  789HXD 

OBS-95-15  SURF  CSO  789HXF 

OBS-95-15  SURF  CSO  78HXD 

OBS-95-15  SURF  CSO  78HXDF 

OBS-95-15  SURF  CSO  78PCDD 

OBS-95-15  SURF  CSO  78PCDF 

OBS-95-15  SURF  CSO  OCDD 

OBS-95-15  SURF  CSO  OCDF 

OBS-95-15  SURF  CSO  TCDD 

OBS-95-15  SURF  CSO  TCDF 

OBS-95-16  SURF  CSO  234HXF 

OBS-95-16  SURF  CSO  234PCF 

OBS-95-16  SURF  CSO  678HPD 

OBS-95-16  SURF  CSO  678HPF 

OBS-95-16  SURF  CSO  678HXD 

OBS-95-16  SURF  CSO  678HXF 

OBS-95-16  SURF  CSO  789HPF 

OBS-95-16  SURF  CSO  789HXD 

OBS-95-16  SURF  CSO  789HXF 

OBS-95-16  SURF  CSO  78HXD 

OBS-95-16  SURF  CSO  78HXDF 

OBS-95-16  SURF  CSO  78PCDD 

OBS-95-16  SURF  CSO  78PCDF 

OBS-95-16  SURF  CSO  OCDD 

OBS-95-16  SURF  CSO  OCDF 

OBS-95-16  SURF  CSO  TCDD 

OBS-95-16  SURF  CSO  TCDF 

OBS-95-17  SURF  CSO  234HXF 

OBS-95-17  SURF  CSO  234PCF 

OBS-95-17  SURF  CSO  678HPD 

OBS-95-17  SURF  CSO  678HPF 

OBS-95-17  SURF  CSO  678HXD 

OBS-95-17  SURF  CSO  678HXF 

OBS-95-17  SURF  CSO  789HPF 

OBS-95-17  SURF  CSO  789HXD 

OBS-95-17  SURF  CSO  789HXF 


1.2.3.7.8.9- HEXACHLORODIBENZOFURAN 
1,2,3A7,8-HEXACHL0R0DIBENZ0-P-D10XIN 

1.2.3.4.7.8- HEXACHLORODIBENZOFURAN 
l,2A7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
1  ,2,3,7,8-PENTACHIjORODIBENZOFURAN 
OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
OCTACHLORODIBENZORIRAN 

2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

2.3.4.6.7.8- HEXACHLORODIBENZOFURAN 

2.3.4.7.8- PENTACHLORODIBENZOFURAN 

1  ,2,3.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
1  .2,3,4.6.7,8-HEPTACHLORODIBENZORJRAN 

1.2.3.6.7.8- HEXACHL0R0DIBENZ0-P-DK)XIN 
1  ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

1.2.3.4.7.8.9- HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

1.2.3.7.8.9- HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

1.2.3.7.8.9- HEXACHLORODIBENZORIRAN 

1  .2,3,4,7,8-HEXACHL0R0D1BENZ0-P-DI0XIN 

1 .2.3.4.7.8- HEXACHLORODIBENZORrRAN 

1  .2,3,7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
1  .2,3,7.8-PENTACHL0R0D1BENZ0RIRAN 
OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
OCTACHLORODIBENZORIRAN 

2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

2.3.4.6.7.8- HEXACHLORODffiENZORIRAN 

2.3.4.7.8- PENTACHLORODIBENZORIRAN 

1.2.3.4.6.7.8- HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

1.2.3.4.6.7.8- HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

1.2.3.6.7.8- HEXACHL0R0DIBENZ0-P-D10X1N 

1.2.3.6.7.8- HEXACHLORODIBENZORIRAN 
1,2,3,4,7.8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
L2.3,7,8.9-HEXACHL0R0DIBENZ0-P-D10XIN 
1  ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

1  ,2,3,4.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

1.2.3.4.7.8- HEXACHLORODIBENZORIRAN 
L2,3,7.8-PENTACHL0R0DIBENZ0-P-DI0XIN 
1  .2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
OCTACHLORODIBENZORIRAN 

2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

2.3.4.6.7.8- HEXACHLORODIBENZORIRAN 

2.3.4.7.8- PENTACHLORODIBENZORIRAN 
L2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

1.2.3.4.6.7.8- HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
L2.3,6.7.8-HEXACHL0R0DIBENZ0-P-DI0XIN 
1  ,2,3,6,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

1  ,2.3.4,7.8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
1  ,2.3.7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
1.2A7,8,9-HEXACHL0R0DIBENZ0RIRAN 


0.000000879  ^g/g 

0.5 

JP 

0.000002010  ng/g 

0.5 

JP 

0.000003370  ^g/g 

0.5 

0.000000956  ^g/g 

0.5 

JP 

0.000000868  ^gIg 

0.5 

JP 

0.001120000  ng/g 

0.5 

B 

0.000140000  ^g/g 

0.5 

B 

LT 

0.000000200  pg/g 

0.5 

0.000001220  ^g/g 

0.5 

B 

LT 

0.000000010  ^g/g 

0.5 

LT 

0.000000120  ^g/g 

0.5 

0.000004070  ng/g 

0.5 

0.000001210  ng/g 

0.5 

JPB 

LT 

0.000000360  ^g/g 

0.5 

LT 

0.000000080  ^g/g 

0.5 

LT 

0.000000190  (ig/g 

0.5 

LT 

0.000000430  ng/g 

0.5 

LT 

0.000000140  (iglg 

0.5 

LT 

0.000000530  ng/g 

0.5 

0.000000193  uglg 

0.5 

JP 

0.000000289  ng/g 

0.5 

JP 

0.000000139  fig/g 

0.5 

JP 

0.000022500  ng/g 

0.5 

B 

0.000003050  ng/g 

0.5 

JPB 

LT 

0.000000070  ^g/g 

0.5 

0.000000171  ^g/g 

0.5 

JPB 

LT 

0.000000260  ^g/g 

0.5 

LT 

0.000000190  ^g/g 

0.5 

0.000005230  ^g/g 

0.5 

0.000002890  ng/g 

0.5 

B 

LT 

0.000000400  ng/g 

0.5 

LT 

0.000000210  ng/g 

0.5 

0.000000432  fig/g 

0.5 

JP 

LT 

0.000000380  fig/g 

0.5 

LT 

0.000000120  ng/g 

0.5 

LT 

0.000000160  fig/g 

0.5 

LT 

0.000000580  ng/g 

0.5 

0.000000238  ^g/g 

0.5 

JP 

LT 

0.000000140  ^g/g 

0.5 

0.000041100  ng/g 

0.5 

B 

0.000005820  ^g/g 

0.5 

B 

LT 

0.000000100  ^g/g 

0.5 

0.000000346  ^g/g 

0.5 

JPB 

0.000005680  ng/g 

0.5 

B 

0.000003360  ^g/g 

0.5 

0.000113000  ^g/g 

0.5 

0.000030700  ng/g 

0.5 

B 

0.000007000  ^g/g 

0.5 

0.000004150  ^g/g 

0.5 

B 

0.000001360  ^g/g 

0.5 

JP 

0.000010100  ^g/g 

0.5 

0.000000842  ng/g 

0.5 

JP 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  MOXINS 


OBS-95.17 

SURF 

CSC 

78HXD  1.23.4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0,000003030  jlg/g 

0.5 

OBS-95-17 

SURF 

CSO 

78HXDF  1.2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

0.000008340  Mg/g 

0.5 

OBS.95-17 

SURF 

CSO 

78PCDD  1.2.3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000002670  fig/g 

0.5 

OBS.95-17 

SURF 

CSO 

78PCDF  1.2.3.7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

0.000002290  ^g/g 

0.5 

OBS-95-17 

SURF 

CSO 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000391000  pg/g 

0.5 

B 

OBS-95-17 

SURF 

CSO 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

0.000016000  pg/g 

0.5 

B 

OBS-95-17 

SURF 

CSO 

TCDD  2.3,7.8TETRACHL0R0DIBENZ0D10XIN 

0.000000680  pgig 

0.5 

JP 

OBS-95-17 

SURF 

CSO 

TCDF  2,3.7.8TETRACHL0R0DIBENZ0FURAN 

0.000006930  fig^g 

0.5 

B 

OBS.95-I8 

SURF 

CSO 

234HXF  2.3,4.6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.000000920  fig/g 

0.5 

OBS-95-18 

SURF 

CSO 

234PCF  2.3.4.7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

0.000001020  pg/g 

0.5 

JP 

OBS-95-18 

SURF 

CSO 

678HPD  1,23.4,6.7,8-HEPTACHLORODIBENZO.P-DIOXIN 

0.000027100  \is/g 

0.5 

OBS-95-18 

SURF 

CSO 

678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFlIRAN 

0.000004190  ikg/g 

0.5 

B 

OBS-95-18 

SURF 

CSO 

678HXD  1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000003340  Hg/g 

0.5 

OBS-95-18 

SURF 

CSO 

678HXF  l,2;}.6,7.8-HEXACHLORODIBENZORtRAN 

0.000000778  fig/g 

0.5 

JPB 

OBS-95-18 

SURF 

CSO 

789HPF  l,2A4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFlIRAN 

LT 

0.000000530  pg/g 

0.5 

OBS-95-18 

SURF 

CSO 

789HXD  1,2J,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000004390  }ig/g 

0.5 

OBS-95-18 

SURF 

CSO 

789HXF  1.2.3.7.8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000430  pg/g 

0.5 

OBS-95-18 

SURF 

CSO 

78HXD  1,2.3,4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000001190  pg/g 

0.5 

JP 

OBS-95.I8 

SURF 

CSO 

78HXDF  1.2;5,4,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000001510  ^g^g 

0.5 

JP 

OBS-95-18 

SURF 

CSO 

78PCDD  1.23,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000001620  pg/g 

0.5 

OBS-95-18 

SURF 

CSO 

78PCDF  1.23.7,8-PENTACHLORODIBENZORrRAN 

0.000000736  ng/g 

0.5 

JP 

OBS-95-18 

SURF 

CSO 

<X:DD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000067200  pg/g 

0.5 

B 

OBS-95-18 

SURF 

CSO 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORrRAN 

LT 

0.000003810  pg/g 

0.5 

OBS-95-18 

SURF 

CSO 

TCDD  2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.000000830  pg/g 

0.5 

OBS-95-18 

SURF 

CSO 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

0.000003360  \ig/g 

0.5 

B 

OBS-95.19 

SURF 

CSO 

234HXF  2,3,4.6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000001290  }ig/g 

0.5 

OBS-95-19 

SURF 

CSO 

234PCF  2.3.4.7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000001610  pg/g 

0.5 

OBS-95-19 

SURF 

CSO 

678HPD  1,23,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000054200  pg/g 

0.5 

OBS-95.19 

SURF 

CSO 

678HPF  1,23,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000009190  pg/g 

0.5 

B 

OBS-95-19 

SURF 

CSO 

678HXD  I,2,3.6.7,8-HEXACHL0R0DIBENZ0-P-DI0XIN 

0.000003020  pg/g 

0.5 

OBS-95-19 

SURF 

CSO 

678HXF  1.2^,6,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000001060  pg/g 

0.5 

JPB 

OBS-95-19 

SURF 

CSO 

789HPF  1,23,4,7,8.9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000000751  pg/g 

0.5 

JP 

OBS-95.19 

SURF 

CSO 

789HXD  L2,3.7,8,9-HEXACHL0R0DIBENZ0^P-DI0XIN 

0.000003780  pg/g 

0.5 

OBS-95.19 

SURF 

CSO 

789HXF  1.2,3,7.8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000350  pg/g 

0.5 

OBS-95-19 

SURF 

CSO 

78HXD  I.2^,4.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-D10XIN 

LT 

0.000000970  pg/g 

0.5 

OBS-95-19 

SURF 

CSO 

78HXDF  1,2^,4,7,8-HEXACHIjORODIBENZORIRAN 

0.000002670  pg/g 

0.5 

OBS-95-19 

SURF 

CSO 

78PCDD  1.2.3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000001090  pg/g 

0.5 

OBS-95-19 

SURF 

CSO 

78PCDF  1.2,3.7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000001080  pg/g 

0.5 

OBS.95-19 

SURF 

CSO 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000317000  pg/g 

0.5 

B 

OBS.95-19 

SURF 

CSO 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000011900  pg/g 

0.5 

B 

OBS-95-19 

SURF 

CSO 

TCDD  2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.000000380  pg/g 

0.5 

OBS-95-19 

SURF 

CSO 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

0.000006380  pg/g 

0.5 

B 

OBS-95-20 

SURF 

CSO 

234HXF  2.3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000000473  pg/g 

0.5 

JPB 

OBS-95-20 

SURF 

CSO 

234HXF  2.3A6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0,000000280  pg/g 

0.5 

D 

OBS-95-20 

SURF 

CSO 

234PCF  2.3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000000349  pg/g 

0.5 

JP 

OBS-95-20 

SURF 

CSO 

234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000350  pg/g 

0.5 

D 

OBS-95-20 

SURF 

CSO 

678HPD  1 ,2  J,4,6,7,8-HEPTACHL0R0DIBENZ0-P-DI0X1N 

0.000005270  pg/g 

0.5 

OBS-95.20 

SURF 

CSO 

678HPD  1,2,3,4,6.7.8-HEPTACHL0R0DIBENZ0-P-DI0X1N 

0.000005630  pg/g 

0.5 

D 

OBS-95.20 

SURF 

CSO 

678HPF  U3,4.6,7,8-HEPTACHL0R0DIBENZ0RIRAN 

0.000001980  pg/g 

0.5 

JPB 

OBS.95-20 

SURF 

CSO 

678HPF  L2,3.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000001810  pg/g 

0.5 

DJPB 

OBS.95-20 

SURF 

CSO 

678HXD  L2.3,6.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000430  pg/g 

0.5 

OBS-95-20 

SURF 

CSO 

678HXD  I,2,3.6,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000550  pg/g 

0.5 

D 

865 


Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data 


Sitem 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

UnH 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  WOXINS 

OBS-95-20 

SURF 

cso 

678HXF  1.23,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.000000360  ng/g 

0.5 

OBS-95-20 

SURF 

cso 

678HXF  1,23,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

0.000000196  ng/g 

0-5 

DJPB 

OBS-95.20 

SURF 

cso 

789HPF  1,2,3.4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.000000210  ng/g 

0.5 

OBS.95-20 

SURF 

cso 

789HPF  1,2,3.4,7.8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.000000250  ^g/g 

0.5 

D 

OBS-95-20 

SURF 

cso 

789HXD  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000430  pg/g 

0.5 

OBS-95-20 

SURF 

CSO 

789HXD  1,2,3.7.8^-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000350  ng/g 

0.5 

D 

OBS-95-20 

SURF 

cso 

789HXF  1,23,7,8.9-HEXACHL0R0DIBEN20FURAN 

LT 

0.000000190  jig/g 

0.5 

OBS-95-20 

SURF 

CSO 

789HXF  1,23,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.000000100  (Ig/g 

0.5 

D 

OBS-95-20 

SURF 

cso 

78HXD  1,2,3,4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000400  pg/g 

0.5 

OBS-95-20 

SURF 

cso 

78HXD  1,2,3.4,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000350  ng/g 

0.5 

D 

OBS-95-20 

SURF 

cso 

78HXDF  1,2,3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.000000530  pg/g 

0.5 

OBS-95-20 

SURF 

cso 

78HXDF  l,2,3A7.8-HEXACHLORODffiENZOFURAN 

0.000000506  ng/g 

0.5 

DJP 

OBS-95.20 

SURF 

cso 

78PCDD  1  ,2,3,7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000300  ng/g 

0.5 

OBS-95-20 

SURF 

cso 

78PCDD  1 ,2.3,7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000000310  ng/g 

0.5 

DJP 

OBS-95-20 

SURF 

cso 

78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000000349  ^g/g 

0.5 

JP 

OBS-95-20 

SURF 

cso 

78PCDF  1,2.3.7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000240  ^g/g 

0.5 

D 

OBS-95-20 

SURF 

cso 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000037900  Hg/g 

0.5 

B 

OBS-95.20 

SURF 

cso 

OCDD  CX^TACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000036600  ng/g 

0.5 

DB 

OBS-95-20 

SURF 

cso 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000003530  ^g/g 

0.5 

JPB 

OBS.95-20 

SURF 

cso 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000003800  Hg/g 

0.5 

D.1PB 

OBS-95-20 

SURF 

cso 

TCDD  2,3,7,8TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000000144  Hg/g 

0.5 

JP 

OBS-95-20 

SURF 

cso 

TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.000000260  fig/g 

0.5 

D 

OBS-95-20 

SURF 

cso 

TCDF  2.3,7,8TETRACHLORODIBENZORrRAN 

LT 

0.000000640  (ig/g 

0.5 

OBS-95-20 

SURF 

cso 

TCDF  2.3,7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

0.000000619  MS^g 

0.5 

DJPB 

OBS-95-21 

SURF 

cso 

234HXF  2,3,4,6,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000005800  Mg/g 

0.5 

OBS-95-21 

SURF 

cso 

234PCF  2,3.4,7.8-PENTACHLORODlBENZORIRAN 

0.000000642  ng/g 

0.5 

JP 

OBS-95-21 

SURF 

cso 

678HPD  1  ,2,3,4.6.7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX1N 

0.000007500  Mg'g 

0.5 

B 

OBS-95-21 

SURF 

cso 

678HPF  1  .23A6,7,8-HEPTACHL0R0DIBENZ0RIRAN 

0.000018900  ng/g 

0.5 

B 

OBS-95-21 

SURF 

cso 

678HXD  1 .2,3,6.7.8-HEXACHLORODtBENZO-P-DIOXIN 

0.000000492  Mg/g 

0.5 

JP 

OBS.95-21 

SURF 

cso 

678HXF  1,2,3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000001320  ng/g 

0.5 

OBS-95-21 

SURF 

cso 

789HPF  1 .2,3,4.7.8,9-HEPTACHLORODIBENZORrRAN 

LT 

0.000006090  Mg'g 

0.5 

OBS-95-21 

SURF 

cso 

789HXD  1  ,2;3,7.8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-D10XIN 

0.000000610  fig'g 

0.5 

JP 

OBS-95-21 

SURF 

cso 

789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000001720  Mg'g 

0.5 

JP 

OBS-95-21 

SURF 

cso 

78HXD  1  .2.3,4,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000620  ng/g 

0.5 

OBS-95-21 

SURF 

cso 

78HXDF  1.2.3,4.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000004480  Mg^g 

0.5 

B 

OBS-95-21 

SURF 

cso 

78PCDD  1 ,2,3.7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000260  ng/g 

0.5 

OBS-95-21 

SURF 

cso 

78PCDF  1,2,3.7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000460  (ig'g 

0.5 

OBS-95-21 

SURF 

cso 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000057500  ng/g 

0.5 

B 

OBS-95-21 

SURF 

cso 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000099900  (ig'g 

0.5 

OBS-95-21 

SURF 

cso 

TCDD  2,3,7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000000203  Mg'g 

0.5 

JP 

OBS-95-21 

SURF 

cso 

TCDF  2,3.7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

0.000001910  (ig'g 

0.5 

OBS-95-22 

SURF 

cso 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000005420  jig/g 

0.5 

OBS-95-22 

SURF 

cso 

234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000002170  fig'g 

0.5 

OBS-95-22 

SURF 

cso 

678HPD  1.2.3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000083100  jig/g 

0.5 

B 

OBS.95-22 

SURF 

cso 

678HPF  1,2.3,4,6.7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000028500  Mg/g 

0.5 

B 

OBS-95-22 

SURF 

cso 

678HXD  1  ,2,3,6,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000004070  Mg'g 

0.5 

OBS-95-22 

SURF 

cso 

678HXF  1,2,3.6.7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000001790  ng/g 

0.5 

JP 

OBS-95-22 

SURF 

cso 

789HPF  1  .2.3,4,7.8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000005410  |ig/g 

0.5 

B 

OBS-95-22 

SURF 

cso 

789HXD  1  ,2,3,7,8^-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000005650  fig^g 

0.5 

OBS-95-22 

SURF 

cso 

789HXF  1.2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000001500  (ig/g 

0.5 

JP 

OBS-95-22 

SURF 

cso 

78HXD  1  ,2.3,4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000001480  iig/g 

0.5 

JP 

OBS-95-22 

SURF 

cso 

78HXDF  L2.3,4,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000006540  ng^g 

0-5 

B 

Data 

Qua] 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Flae 

Code 

Chemical  Class:  WOXINS 

OBS-95-22 

SURF 

CSO 

78PCDD  1,2,3.7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXrN 

0.000001290  fig/g 

0.5 

OBS-95-22 

SURF 

CSO 

78PCDF  1,23,7,8-PENTACH1jORODIBEN2»FURAN 

0.000004790  |ig/g 

0.5 

OBS-95-22 

SURF 

CSO 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODiOXIN 

0.000604000  ng/% 

0.5 

B 

OBS-95-22 

SURF 

CSO 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000066300  pg/g 

0.5 

OBS-95-22 

SURF 

CSO 

TCDD  23.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.000000340  jig/g 

0.5 

OBS-95-22 

SURF 

CSO 

TCDF  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

0.000006830  pg/g 

0.5 

OBS-95-23 

SURF 

CSO 

234HXF  2.3.4.6.7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

0.000004780  jig/g 

0.5 

OBS-95-23 

SURF 

CSO 

234PCF  2.3.4.7.8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

O.OOOOOOSIO  pg/g 

0.5 

OBS-95-23 

SURF 

CSO 

678HPD  1.23.4.6.7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000018600  jig/g 

0.5 

B 

OBS-95-23 

SURF 

CSO 

678HPF  1.23,4.6.7, 8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

0.000017200  pg/g 

0.5 

B 

OBS-95-23 

SURF 

CSO 

678HXD  1.23,6.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000000964  pg/g 

0.5 

JP 

OBS-95-23 

SURF 

CSO 

678HXF  1,23,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000001050  pg/g 

0.5 

OBS-95-23 

SURF 

CSO 

789HPF  1,2,3.4.7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000004140  pg/g 

0.5 

B 

OBS-95-23 

SURF 

CSO 

789HXD  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000001400  pg/g 

0.5 

JP 

OBS-95-23 

SURF 

CSO 

789HXF  1,2.3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORrRAN 

0.000001040  pg/g 

0,5 

JP 

OBS-95-23 

SURF 

CSO 

78HXD  1,23,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 

LT 

0.000000450  pg/g 

0.5 

OBS-95-23 

SURF 

CSO 

78HXDF  1.23.4.7.8-HEXACHLORODlBENZORIRAN 

0.000004090  pLg/g 

0.5 

B 

OBS-95-23 

SURF 

CSO 

78PCDD  1.2.3,7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000340  ng/g 

0.5 

OBS-95-23 

SURF 

CSO 

78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORrRAN 

0.000000720  pg/g 

0.5 

JP 

OBS-95-23 

SURF 

CSO 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000131000  pg/g 

0.5 

B 

OBS-95-23 

SURF 

CSO 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORfRAN 

0.000043900  jig/g 

0.5 

OBS-95-23 

SURF 

CSO 

TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.000000190  ng/g 

0.5 

OBS-95-23 

SURF 

CSO 

TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

0.000001280  pg'g 

0.5 

OBS-95-24 

SURF 

CSO 

234HXF  23,4.6.7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000001080  pg/g 

0.5 

OBS-95-24 

SURF 

CSO 

234PCF  23.4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000370  pg/g 

0.5 

OBS-95-24 

SURF 

CSO 

678HPD  1,23,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXlN 

0.000003320  pg/g 

0.5 

B 

OBS-95-24 

SURF 

CSO 

678HPF  1,2.3,4,6,7,8-HEPTACHljORODIBENZORrRAN 

0.000005460  pg/g 

0.5 

B 

OBS-95-24 

SURF 

CSO 

678HXD  1.2.3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000350  pg/g 

0.5 

OBS-95-24 

SURF 

CSO 

678HXF  1.2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORrRAN 

0.000000473  pg/g 

0.5 

JP 

OBS-95-24 

SURF 

CSO 

789HPF  I.23.4.7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000940  pg/g 

0.5 

OBS-95-24 

SURF 

CSO 

789HXD  1.2.3.7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000450  pg/g 

0.5 

OBS-95-24 

SURF 

CSO 

789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000000442  pg/g 

0.5 

JP 

OBS-95-24 

SURF 

CSO 

78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000590  pg/g 

0.5 

OBS-95-24 

SURF 

CSO 

78HXDF  I.2.3.4,7.8-HEXACHLORODIBENZOR!RAN 

0.000001930  pg/g 

0.5 

JPB 

OBS-95-24 

SURF 

CSO 

78PCDD  l,23,7,8.PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000270  pg/g 

0.5 

OBS-95-24 

SURF 

CSO 

78PCDF  1.23,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000270  pg/g 

0.5 

OBS-95-24 

SURF 

CSO 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000020500  pg/g 

0.5 

B 

OBS-95-24 

SURF 

CSO 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000012100  pg/g 

0.5 

OBS-95-24 

SURF 

CSO 

TCDD  23,7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.000000320  pg/g 

0.5 

OBS-95-24 

SURF 

CSO 

TCDF  23.7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

0.000001230  pg/g 

0.5 

OBS-95.25 

SURF 

CSO 

234HXF  2.3,4.6,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000001420  pg/g 

0.5 

OBS-95-25 

SURF 

CSO 

234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000700  pg/g 

0.5 

OBS-95-25 

SURF 

CSO 

678HPD  13,3,4.6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000004930  pg/g 

0.5 

B 

OBS-95-25 

SURF 

CSO 

678HPF  1.23,4,6,7,8-HEPTACHIjORODIBENZORIRAN 

0.000006110  pg/g 

0,5 

B 

OBS-95-25 

SURF 

CSO 

678HXD  1,2.3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000570  pg/g 

0.5 

OBS-95-25 

SURF 

CSO 

678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000000868  pg/g 

0.5 

JP 

OBS-95-25 

SURF 

CSO 

789HPF  1.2.3.4.7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000000899  pg/g 

0.5 

JPB 

OBS-95.25 

SURF 

CSO 

789HXD  I.2.3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000730  pg/g 

0.5 

OBS-95-25 

SURF 

CSO 

789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000450  pg/g 

0.5 

OBS.95-25 

SURF 

CSO 

78HXD  1,2.3.4.7,8-HEXACHU)R0DIBENZ0-P-D10XIN 

LT 

0.000000960  pg/g 

0.5 

OBS-95-25 

SURF 

CSO 

78HXDF  1.23.4.7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000003060  pg/g 

0.5 

B 

OBS-95.25 

SURF 

CSO 

78PCDD  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000000466  pg/g 

0.5 

JP 

867 


Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II R1  Data 


Site  ID 

mt 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  WOXINS 

OBS-95-25 

SURF 

cso 

78PCDF  1,2,3.7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000490  ^g/g 

0.5 

OBS-95-25 

SURF 

cso 

(XDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000039000  ng/g 

0.5 

B 

OBS-95.25 

SURF 

cso 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000014000  jig/g 

0.5 

OBS-95-25 

SURF 

cso 

TCDD  2,3.7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.000000260  ng/g 

0.5 

OBS-95.25 

SURF 

cso 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

0.000002290  ng/g 

0.5 

OBS-95-26 

SURF 

CSO 

234HXF  2,3,4.6.7,«-HEXACHL0R0DIBENZ0FURAN 

0.000007520  ^g/g 

0.5 

OBS-95-26 

SURF 

cso 

234PCF  2.3,4,7,8-PENTACHLOROD®ENZOFURAN 

0.000002310  pg/g 

0.5 

OBS-95.26 

SURF 

cso 

678HPD  1 ,2,3.4.6.7,8-HEPTACHLORODffiENZO-P-DIOXIN 

0.000016100  pg/g 

0.5 

B 

OBS-95-26 

SURF 

cso 

678HPF  1,2,3,4,6,7.8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

0.000035300  fig/g 

0.5 

B 

OBS-95-26 

SURF 

cso 

678HXD  1,2,3.6.7.8-HEXACHLORODroENZO-P-DlOXIN 

0.000001040  pg/g 

0.5 

JP 

OBS-95-26 

SURF 

cso 

678HXF  1.2,3,6,7,8-HEXACHLORODffiENZOFURAN 

0.000003340  ng/g 

0.5 

OBS-95.26 

SURF 

cso 

789HPF  1,2,3.4,7,8,9-HEPTACHIjORODlBENZORrRAN 

0.000007260  ng/g 

0.5 

B 

OBS.95.26 

SURF 

CSO 

789HXD  l,2,3.7,8,9-HEXACHLORODroENZO-P-DlC)XIN 

LT 

0.000001960  ^g'g 

0.5 

OBS-95-26 

SURF 

cso 

789HXF  1.2,3,7.8,9-HEXACHLORODroENZORIRAN 

LT 

0.000001940  ^g/g 

0.5 

OBS-95.26 

SURF 

cso 

78HXD  1 .2,3A7,8-HEXACHLORODffiENZO-P-DIOXIN 

0.000000690  ^g/g 

0.5 

JP 

OBS-95-26 

SURF 

cso 

78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODffiENZORIRAN 

0.000010800  Hg/g 

0.5 

B 

OBS-95-26 

SURF 

cso 

78PCDD  1 ,2,3,7,8-PENTACHLORODreENZO-P-DlOXIN 

0.000000648  ^g/g 

0.5 

JP 

OBS.95-26 

SURF 

cso 

78PCDF  1  .2.3.7.8-PENTACHIjORODIBENZORIRAN 

0.000002010  ^g/g 

0.5 

OBS-95-26 

SURF 

cso 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000129000  ng/g 

0.5 

B 

OBS-95.26 

SURF 

cso 

OCDF  OCTACHLORODffiENZORIRAN 

0.000123000  fig/g 

0.5 

OBS-95-26 

SURF 

cso 

TCDD  2.3.7.8  TETRACHLORODffiENZODIOXIN 

LT 

0.000000630  gg/g 

0.5 

OBS-95-26 

SURF 

cso 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

0.000005090  ^g/g 

0.5 

OBS.95-27 

SURF 

cso 

234HXF  2.3,4,6.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000400  fig/g 

0.5 

OBS-95-27 

SURF 

cso 

234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODroENZORIRAN 

LT 

0.000000940  ^g/g 

0.5 

OBS-95-27 

SURF 

cso 

678HPD  1,2,3.4,6,7,8-HEPTACHLORODffiENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000003340  fig/g 

0.5 

OBS-95-27 

SURF 

cso 

678HPF  1  ,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000002860  ng/g 

0.5 

B 

OBS-95-27 

SURF 

cso 

678HXD  1 .2,3.6.7.8-HEXACHLORODffiENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000003740  ng/g 

0.5 

OBS-95-27 

SURF 

cso 

678HXF  1.2,3.6.7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000280  ^g/g 

0.5 

OBS-95-27 

SURF 

cso 

789HPF  1 ,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000001100  |ig/g 

0.5 

OBS-95-27 

SURF 

cso 

789HXD  1 ,2.3,7,8.9-HEXACHLORODffiENZO-P-DlOXIN 

LT 

0.000004800  ng/g 

0.5 

OBS-95-27 

SURF 

cso 

789HXF  1.23.7,8,9-HEXACHLORODffiENZORIRAN 

LT 

0.000000570  ^g'g 

0.5 

OBS-95-27 

SURF 

cso 

78HXD  1 .2.3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 

LT 

0.000006280  jig/g 

0.5 

OBS-95-27 

SURF 

cso 

78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000410  ^g/g 

0.5 

OBS.95-27 

SURF 

cso 

78PCDD  1 ,2,3,7,8-PENTACHLORODffiENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000560  ^g/g 

0.5 

OBS-95-27 

SURF 

cso 

78PCDF  1.2,3,7.8-PENTACHLORODffiENZORIRAN 

LT 

0.000000900  ^g/g 

0.5 

OBS-95-27 

SURF 

cso 

OCDD  OCTACHLORODffiENZODIOXIN 

0.000020600  ng/g 

0.5 

B 

OBS-95-27 

SURF 

cso 

OCDF  OCTACHLORODfflENZORIRAN 

0.000009350  (ig/g 

0.5 

OBS-95-27 

SURF 

cso 

TCDD  2.3.7.8  TETRACHLORODffiENZODIOXIN 

LT 

0.000000570  (ig/g 

0.5 

OBS-95-27 

SURF 

cso 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

0.000000759  fig/g 

0.5 

JP 

OBS.95-28 

SURF 

cso 

234HXF  2,3,4,6.7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.000003150  ng/g 

0.5 

OBS.95-28 

SURF 

cso 

234HXF  2.3,4.6,7,8-HEXACHLORODffiENZORIRAN 

LT 

0.000000850  Mg/g 

0.5 

D 

OBS-95-28 

SURF 

cso 

234PCF  2.3,4,7,8-PENTACHLORODffiENZORIRAN 

0.000000499  (ig/g 

0.5 

JP 

OBS-95-28 

SURF 

cso 

234PCF  2.3,4,7,8-PENTACHLORODffiENZORIRAN 

LT 

0.000000860  fig/g 

0.5 

D 

OBS-95-28 

SURF 

cso 

678HPD  1.2,3,4,6.7,8-HEPTACHLORODffiENZO-P-DIOXIN 

0.000017000  ^g/g 

0.5 

B 

OBS-95-28 

SURF 

cso 

678HPD  1 .2.3,4.6,7,8.HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.000016700  ^g/g 

0.5 

DB 

OBS-95-28 

SURF 

cso 

678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODffiENZORIRAN 

0.000011000  ng/g 

0.5 

B 

OBS-95-28 

SURF 

cso 

678HPF  1 ,2,3.4.6.7,8-HEPTACHLORODffiENZORrRAN 

0.000007910  ng/g 

0.5 

DB 

OBS-95-28 

SURF 

cso 

678HXD  1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODffiENZO-P-DIOXIN 

0.000000863  ^g/g 

0.5 

JP 

OBS-95-28 

SURF 

cso 

678HXD  1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODffiENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000001650  ng/g 

0.5 

D 

OBS.95-28 

SURF 

cso 

678HXF  1.2,3,6,7,8-HEXACHLORODffiENZORIRAN 

0.000000956  ng/g 

0.5 

JP 

OBS-95-28 

SURF 

cso 

678HXF  1,2.3.6,7.8-HEXACHLORODffiENZORIRAN 

LT 

0.000000600  ng/g 

0.5 

D 

OBS-95-28 

SURF 

cso 

789HPF  1  ,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000002490  (ig/g 

0.5 

JPB 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Meas  Unit  Flas  Data 

Bool  Vatne  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  MOXINS 


OBS.95.28 

SURF 

CSO 

789HPF  1.23.4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

0.000001530  |tg/g 

0.5 

DJPB 

OBS.95-28 

SURF 

CSO 

789HXD  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-D10XIN 

LT 

0.000000790  pg/g 

0.5 

OBS-95-28 

SURF 

CSO 

789HXD  1.2,3,7,8,9-HEXACH1jORODIBENZO-P-D10XIN 

LT 

0.000002110  pg/g 

0.5 

D 

OBS-95-28 

SURF 

CSO 

789HXF  1,2,3.7,8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000000990  gg/g 

0.5 

OBS-95-28 

SURF 

CSO 

789HXF  1,23,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.000001190  ng/g 

0.5 

D 

OBS-95-28 

SURF 

CSO 

78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODlBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000960  pg/g 

0.5 

OBS-95-28 

SURF 

CSO 

78HXD  1.2.3.4,7,8-HEXACH1j0R0DIBENZ0-P-D10XIN 

LT 

0.000002760  pg/g 

0.5 

D 

OBS-95-28 

SURF 

CSO 

78HXDF  1,2,3.4,7.8.HEXACHL0R0DIBENZ0FURAN 

0.000003370  pg/g 

0.5 

B 

OBS-95-28 

SURF 

CSO 

78HXDF  U3.4,7,8-HEXACH1jORODIBENZOFURAN 

LT 

0.000001550  ^g/g 

0.5 

D 

OBS-95-28 

SURF 

CSO 

78PCDD  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000350  (ig/g 

0,5 

OBS-95-28 

SURF 

CSO 

78PCDD  U,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.000000870  pg/g 

0.5 

D 

OBS-95-28 

SURF 

CSO 

78PCDF  U,3,7,8-PENTACHL0R0DIBENZ0FURAN 

0.000000696  pg/g 

0.5 

JP 

OBS-95.28 

SURF 

CSO 

78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORrRAN 

0.000000830  pg/g 

0.5 

DJP 

OBS-95-28 

SURF 

CSO 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000160000  pg/g 

0.5 

B 

OBS-95-28 

SURF 

CSO 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000146000  pg/g 

0.5 

DB 

OBS-95-28 

SURF 

CSO 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

0.000018200  pg/g 

0.5 

OBS-95-28 

SURF 

CSO 

ocDF  cx:tachlorodibenzorjran 

0.000015400  pg/g 

0.5 

D 

OBS-95-28 

SURF 

CSO 

TCDD  2,3J,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.000000374  pg/g 

0.5 

JP 

OBS-95-28 

SURF 

CSO 

TCDD  2,3 ,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.000001000  pg/g 

0.5 

D 

OBS-95.28 

SURF 

CSO 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

0.000001040  pg/g 

0.5 

JP 

OBS-95-28 

SURF 

CSO 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.000001450  pg/g 

0.5 

D 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

OBS-95-29 

SURF 

CSO 

135TNB  l,3,5.TRINrrROBENZENE 

LT 

0.922000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-29 

SURF 

CSO 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.504000000  pg/g 

0.5 

OBS-95.29 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.000000000  pg/g 

0.5 

OBS-95.29 

SURF 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.500000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-29 

SURF 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.000000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-29 

SURF 

CSO 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.000000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-29 

SURF 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.140000000  pg/g 

0.5 

OBS-95.29 

SURF 

CSO 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.280000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-29 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0ANILINE 

LT 

2.110000000  pg/g 

0.5 

OBS.95-30 

SURF 

CSO 

135TNB  l,3,5.TRINrrROBENZENE 

LT 

0.922000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-30 

SURF 

CSO 

1 3DNB  1 ,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.504000000  pg/g 

0.5 

OBS-95.30 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.000000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-30 

SURF 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.500000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-30 

SURF 

CSO 

26DNT  2.6-DINITROTOLlIENE 

LT 

2.000000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-30 

SURF 

CSO 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.000000000  pg/g 

0.5 

OBS.95-30 

SURF 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.140000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-30 

SURF 

CSO 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINmUU^INE 

LT 

1.280000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-30 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.110000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-31 

SURF 

CSO 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.922000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-31 

SURF 

CSO 

13DNB  1,3-DINrTROBENZENE 

LT 

0.504000000  pg/g 

0.5 

OBS-95.31 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.000000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-31 

SURF 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.500000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-31 

SURF 

CSO 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.000000000  pg/g 

0,5 

OBS-95-31 

SURF 

CSO 

HMX  CYCU)TETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.000000000  pg/g 

0.5 

OBS-95.31 

SURF 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.140000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-31 

SURF 

CSO 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.280000000  pg/g 

0.5 

OBS-95.31 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.110000000  pg/g 

0.5 

OBS.95-32 

SURF 

CSO 

I35TNB  1.3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.922000000  pg/g 

0.5 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 


SHe 

Typ 


Media 

Type 


Chemical  Class:  EXPLOSrV^S 


OBS-95-32 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

OBS-95-32 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

OBS-95-32 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

OBS-95-32 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

OBS-95-32 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

OBS-95-32 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

OBS-95-32 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

OBS-95.32 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHyL-N2,4,6-TETRANrrROANILlNE 

OBS-95-33 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINrrROBENZENE 

OBS.95-33 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

OBS-95-33 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

OBS-95-33 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DlNlTROTOLUENE 

OBS-95-33 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINlTROTOLUENE 

OBS-95-33 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

OBS-95-33 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

OBS-95-33 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

OBS-95-33 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

OBS-95-34 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINrmOBENZENE 

OBS-95-34 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINrrROBENZENE 

OBS-95-34 

SURF 

CSO 

13DNB 

1 ,3-DINrrROBENZENE 

OBS-95.34 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

OBS-95-34 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

OBS-95-34 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

OBS-95-34 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

OBS-95-34 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOUlENE 

OBS-95-34 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOUIENE 

OBS-95-34 

SURF 

CSO 

26DNT 

2.6-DINrrROTOLUENE 

OBS-95-34 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

OBS-95-34 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

OBS-95-34 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

OBS-95-34 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

OBS-95-34 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

OBS-95-34 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

OBS-95-34 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL.N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

OBS-95-34 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

OBS-95-40 

SURF 

CSO 

135TNB 

1 .3.5-TRINrrROBENZENE 

OBS-95^ 

SURF 

CSO 

13DNB 

1 ,3-DlNlTROBENZENE 

OBS-95-40 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

OBS-95-40 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

OBS-95-40 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

OBS-95-40 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

OBS-95-40 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

OBS-95-40 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

OBS-95-40 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

OBS.95-41 

SURF 

CSO 

135TNB 

1 ,3,5-TRlNrrROBENZENE 

OBS-95-41 

SURF 

CSO 

13DNB 

1 ,3-DINrrROBENZENE 

OBS-95-41 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

OBS-95-41 

SURF 

CSO 

24DNT 

2.4-DINrrROTOLUENE 

OBS-95-41 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

OBS.95-41 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

OBS-95-41 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT  0,504000000 
LT  2.000000000 
LT  2.500000000 
LT  2.000000000 
LT  2.000000000 
LT  1.140000000 
LT  1.280000000 
LT  2.110000000 

LT  0.922000000 
LT  0.504000000 
LT  2.000000000 
LT  2.500000000 
LT  2.000000000 
LT  2.000000000 
LT  1.140000000 
LT  1.280000000 
LT  2.110000000 
LT  0.922000000 
LT  0.922000000 
LT  0.504000000 
LT  0.504000000 
LT  2,000000000 
LT  2.000000000 
LT  2.500000000 
LT  2.500000000 
LT  2.000000000 
LT  2.000000000 
LT  2.000000000 
LT  2.000000000 
LT  1.140000000 
LT  1.140000000 
LT  1.280000000 
LT  1.280000000 
LT  2.110000000 
LT  2.110000000 

LT  0,922000000 
LT  0.504000000 
LT  2.000000000 
LT  2.500000000 
LT  2.000000000 
LT  2.000000000 
LT  1.140000000 
LT  1.280000000 
LT  2.110000000 

LT  0.922000000 
LT  0.504000000 
LT  2.000000000 
LT  2.500000000 
LT  2.000000000 
LT  2.000000000 
LT  1.140000000 


lig/g  0.5 

fig/g  0.5 

lig/g  0.5 

Jig/g  0.5 

0.5 

jig/g  0.5 

lig/g  0.5 

}ig/g  0.5 

Jig/g  0.5 

jig/g  0.5 

Hg/g  0.5 

fig/g  0.5 

Hg/g  0.5 

fig/g  0.5 

fig/g  0.5 

Mg/g  0.5 

fig/g  0.5 

jig/g  0.5 

\ig/g  0.5  D 

Jig/g  0.5 

fig/g  0.5  D 

Hg/g  0.5 

Hg/g  0.5  D 

fig/g  0.5 

Hg/g  0.5  D 

Jig/g  0.5 

^g/g  0.5  D 

Hg/g  0.5 

\Lg/g  0.5  D 

fig/g  0.5 

lig/g  0.5  D 

jig^g  0.5 

>ig/g  0.5  D 

iig/g  0.5 

jig/g  0.5  D 

}ig/g  0.5 

ytgjg  0.5 

lig/g  0.5 

fig/g  0.5 

Hg/g  0.5 

Hg/g  0.5 

lig/g  0.5 

Jig/g  0.5 

Hg/g  0.5 

lig/g  0.5 

Jig/g  0.5 

jig/g  0.5 

lig/g  0.5 

Jig/g  0.5 

yigjg  0.5 

jig^g  0.5 


Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II  HI  Data 


Site  Media 
Site  ID _ Type  Type 


Test  Name 


Meas  Unit  Flac  Data 

B<k>I  Vahic  Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES _ 

OBS-95-41  SURF  CSO  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRmiTRAMINE  LT  1.280000000  jig/g  0.5 

OBS-95-41  SURF  CSO  TETRYLN-METHYL-N2A6-TETRANITROANILINE  LT  2.110000000  jig/g  0.5 


Chemical  Class:  METALS 


OBS-95-29 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  ^g/g 

0.5 

OBS-95-29 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

10200.00000  >ig/g 

0.5 

OB&.95-29 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.860000000  ^ig/g 

0.5 

OBS.95-29 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

138.0000000  ^g/g 

0.5 

OBS-95-29 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.494000000  fig/g 

0.5 

OBS-95-29 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

2940.000000  ^g/g 

0.5 

OBS-95-29 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.200000000  jig/g 

0.5 

OBS-95-29 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

3.940000000  |ig/g 

0.5 

OBS-95-29 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRrM 

12.90000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-29 

SURF 

CSO 

cu 

COPPER 

78.40000000  jig/g 

0.5 

OBS-95-29 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

11100.00000  fig/g 

0.5 

OBS-95-29 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-29 

SURF 

CSO 

K 

POTASSRJM 

2810.000000  jig/g 

0.5 

OBS-95-29 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESRJM 

3340.000000  ^g/g 

0.5 

OBS-95-29 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

340.0000000  fig/g 

0.5 

OBS-95-29 

SURF 

CSO 

NA 

SODRIM 

137.0000000  fig/g 

0.5 

OBS-95-29 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

7.270000000  jig/g 

0.5 

OBS-95-29 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

78.50000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-29 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

1.300000000  ^ig/g 

0.5 

OBS-95-29 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRJM 

LT 

0.449000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-29 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  ^g/g 

0.5 

OBS-95-29 

SURF 

CSO 

V 

VANADRJM 

15.70000000  fig/g 

0.5 

OBS-95-29 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

69.40000000  fig/g 

0.5 

OBS-95-30 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-30 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

13800.00000  ng/g 

0.5 

OBS-95.30 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.580000000  jig/g 

0.5 

OBS-95-30 

SURF 

CSO 

BA 

BARRIM 

148.0000000  ^g/g 

0.5 

OBS-95-30 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

0.658000000  fig^g 

0.5 

OBS-95-30 

SURF 

CSO 

CA 

CALCRIM 

3080.000000  jig^g 

0.5 

OBS-95-30 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.200000000  fig/g 

0.5 

OBS-95-30 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

5.770000000  fig/g 

0.5 

OBS-95-30 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRJM 

19.70000000  jig/g 

0.5 

OBS-95-30 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

22.70000000  jig/g 

0.5 

OBS-95-30 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

18100.00000  >ig/g 

0.5 

OBS-95-30 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-30 

SURF 

CSO 

K 

POTASSRJM 

3550.000000  Mg/g 

0.5 

OBS-95-30 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4590.000000  fig/g 

0.5 

OBS-95-30 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

402.0000000  fig/g 

0.5 

OBS-95-30 

SURF 

CSO 

NA 

SODRIM 

162.0000000  fig/g 

0.5 

OBS-95-30 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

10.60000000  fig/g 

0.5 

OBS-95-30 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

27.00000000  jig/g 

0.5 

OBS-95.30 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  |ig/g 

0.5 

OBS-95-30 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRJM 

LT 

0.449000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-30 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  jAg/g 

0.5 

OBS-95-30 

SURF 

CSO 

V 

VANADRJM 

20.70000000  >ig/g 

0.5 

OBS-95-30 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

67.30000000  jig/g 

0.5 

OBS-95-31 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  ng/'g 

0,5 

871 


Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 

Type  Type 


Test  Name 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool  Value  Meas  Deirth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


OBS-95-31 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

11600.00000  (ig/g 

0.5 

OBS-95-31 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.980000000  ftg^g 

0.5 

OBS-95-31 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

134.0000000  jig/g 

0.5 

OBS-95-31 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.585000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-31 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

3070.000000  jig/g 

0.5 

OBS-95-31 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.200000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-31 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

5.520000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-31 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

13.20000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-31 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

16.10000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-31 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

14200.00000  pg/g 

0.5 

OBS-95-31 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-31 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3250.000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-31 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4290.000000  ng/g 

0.5 

OBS-95.31 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

379.0000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-31 

SURF 

CSO 

NA 

SODRIM 

130.0000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-31 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

10.20000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-31 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

15.50000000  fig/g 

0.5 

OBS-95-31 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  ^g/g 

0.5 

OBS-95-31 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRJM 

LT 

0.449000000  jig/g 

0.5 

OBS-95.31 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  ^g/g 

0.5 

OBS-95-31 

SURF 

CSO 

V 

VANADRJM 

16.80000000  |xg/g 

0.5 

OBS-95-31 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

65.80000000  pg/g 

0.5 

OBS-95.32 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-32 

SURF 

CSO 

AL 

aluminum 

7440.000000  pg/g 

0.5 

OBS-95.32 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.540000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-32 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

194.0000000  ^g/g 

0.5 

OBS-95-32 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRJM 

LT 

0.427000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-32 

SURF 

CSO 

CA 

CALCRIM 

2660.000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-32 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.200000000  pg/g 

0.5 

OBS.95.32 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

3.010000000  pg/g 

0.5 

OBS-95.32 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

8.890000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-32 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

24.90000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-32 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

11200.00000  pg/g 

0.5 

OBS-95-32 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-32 

SURF 

CSO 

K 

POTASSRIM 

2220.000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-32 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3080.000000  pg/g 

0.5 

OBS-95.32 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

309.0000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-32 

SURF 

CSO 

NA 

SODRJM 

99.30000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-32 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

7.040000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-32 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

25.10000000  pg/g 

0.5 

OBS-95.32 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  pg/g 

0.5 

OBS.95-32 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRJM 

LT 

0.449000000  pg/g 

0.5 

OBS.95-32 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-32 

SURF 

CSO 

V 

VANADRTM 

11.60000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-32 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

153.0000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-33 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  pg/g 

0.5 

OBS.95-33 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

17800.00000  pg/g 

0.5 

OBS-95-33 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

8.750000000  pg/g 

0.5 

OBS-95.33 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

576.0000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-33 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRJM 

0.943000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-33 

SURF 

CSO 

CA 

CALCRJM 

8800.000000  pg/g 

0.5 

OBS-95-33 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRIM 

1.390000000  pg/g 

0.5 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data 


sate  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

OBS-95-33 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

7.420000000  ^g/g 

0.5 

OBS-95-33 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

19.50000000  fig/g 

0.5 

OBS-95-33 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

56.60000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-33 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

20200.00000  ng/g 

0.5 

OBS-95-33 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  \ig/g 

0.5 

OBS-95-33 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

6000.000000  fig/g 

0.5 

OBS-95-33 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

9750.000000  jig/g 

0.5 

OBS-95-33 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

673.0000000  [ig/g 

0.5 

OBS-95-33 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

232.0000000  fig/g 

0.5 

OBS-95-33 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

13.60000000  (ig/g 

0.5 

OBS-95-33 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

60.40000000  (ig/g 

0.5 

OBS.95-33 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-33 

SURF 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

0,449000000  ^g/g 

0.5 

OBS-95-33 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  fig/g 

0.5 

OBS-95-33 

SURF 

cso 

V 

VANADRIM 

23.80000000  ng/g 

0,5 

OBS-95-33 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

408.0000000  ^g/g 

0.5 

OBS-95-34 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-34 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  fig/g 

0.5 

D 

OBS-95-34 

SURF 

cso 

AL 

AH.JMINUM 

13800.00000  ng/g 

0.5 

OBS-95-34 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

16400.00000  ng/g 

0.5 

D 

OBS-95-34 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

7.220000000  gg/g 

0.5 

OBS-95-34 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.270000000  ng/g 

0.5 

D 

OBS-95-34 

SURF 

cso 

BA 

BARRIM 

196.0000000  |ig/g 

0.5 

OBS-95-34 

SURF 

cso 

BA 

BARRIM 

196.0000000  ^g/g 

0.5 

D 

OBS-95-34 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.760000000  fig/g 

0.5 

OBS-95-34 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

0.904000000  fig/g 

0.5 

D 

OBS-95-34 

SURF 

cso 

CA 

CALCRIM 

5800.000000  ^g/g 

0.5 

OBS-95.34 

SURF 

cso 

CA 

CALCRIM 

5800.000000  ng/g 

0.5 

D 

OBS.95-34 

SURF 

cso 

CD 

CADMRJM 

LT 

1.200000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-34 

SURF 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.200000000  HS^g 

0.5 

D 

OBS-95-34 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

6.000000000  ^g/g 

0.5 

OBS-95-34 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

6.050000000  ng/g 

0.5 

D 

OBS-95-34 

SURF 

cso 

CR 

CHROMRIM 

15.10000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-34 

SURF 

cso 

CR 

CHROMRIM 

17.70000000  ng/g 

0.5 

D 

OBS-95-34 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

20.60000000  jig/g 

0.5 

OBS-95-34 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

19.90000000  fig/g 

0.5 

D 

OBS-95-34 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

16500.00000  Hg/g 

0.5 

OBS-95-34 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

18100.00000  ^g/g 

0.5 

D 

OBS-95-34 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  ^g/g 

0,5 

OBS-95-34 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  ^g/g 

0.5 

D 

OBS-95-34 

SURF 

cso 

K 

POTASSRIM 

4990.000000  fig/g 

0.5 

OBS-95-34 

SURF 

cso 

K 

K)TASSRIM 

5610.000000  ^g/g 

0.5 

D 

OBS-95-34 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

8620.000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-34 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESRJM 

9060.000000  ng/g 

0.5 

D 

OBS-95-34 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

648.0000000  ^g/g 

0.5 

OBS-95-34 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

649.0000000  fig^g 

0.5 

D 

OBS.95-34 

SURF 

cso 

NA 

SODRJM 

241.0000000  jig/g 

0.5 

OBS-95-34 

SURF 

cso 

NA 

SODRJM 

262.0000000  ng/g 

0.5 

D 

OBS-95.34 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

11.00000000  ^g/g 

0.5 

OBS-95.34 

SURF 

cso 

Nl 

NICKEL 

12.00000000  ^g^g 

0.5 

D 

OBS-95-34 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

22.70000000  ^g/g 

0.5 

OBS-95-34 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

21.20000000  fig/g 

0.5 

D 
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i 


Old  Bum  Area  (SWMLJ  6)  Phase  II R1  Data 


Sttem 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

UnH 

Vahie  Meas 

Flag 

Depth  Code 

Chemical  Class:  METALS 

OBS-95.34 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  Mg/g 

0.5 

OBS-95-34 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  jig/g 

0.5  D 

OBS-95-34 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.449000000  ^g/g 

0.5 

OBS-95-34 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.449000000  ng/g 

0.5  D 

OBS-95-34 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  ^g/g 

0.5 

OBS-95-34 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  jig/g 

0.5  D 

OBS-95-34 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

18.30000000  Hg/g 

0.5 

OBS-95-34 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

21.80000000  Mg'g 

0.5  D 

OBS-95-34 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

80.60000000  Mg/g 

0.5 

OBS-95-34 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

78.00000000  Mg/g 

0.5  D 

OBS-95.39 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  Mg'g 

0.5 

OBS-95-39 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

9450.000000  fig/g 

0.5 

OBS-95-39 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.570000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-39 

SURF 

CSO 

BA 

BARRJM 

163.0000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-39 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.551000000  ^g/g 

0.5 

OBS-95-39 

SURF 

CSO 

CA 

CALCRIM 

3510.000000  ^g/g 

0.5 

OBS-95-39 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRJM 

4.240000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-39 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

3.790000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-39 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

16.90000000  ng/g 

0.5 

OBS.95-39 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

9900.000000  ^g/g 

0.5 

OBS-95-39 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

13000.00000  jig/g 

0.5 

OBS-95-39 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  jig/g 

0.5 

OBS-95-39 

SURF 

CSO 

K 

POTASSRIM 

2950.000000  fig/g 

0.5 

OBS-95-39 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3520.000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-39 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

320.0000000  (ig/g 

0.5 

OBS-95-39 

SURF 

CSO 

NA 

SODRJM 

129.0000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-39 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

10.50000000  jig/g 

0.5 

OBS-95-39 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

376.0000000  ^g/g 

0.5 

OBS-95-39 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

3.260000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-39 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.449000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-39 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-39 

SURF 

CSO 

V 

VANADRIM 

14.30000000  Hg/g 

0.5 

OBS-95-39 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

5700.000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-40 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  ng^g 

0.5 

OBS-95-40 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

16700.00000  jig/g 

0.5 

OBS-95-40 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.000000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-40 

SURF 

CSO 

BA 

BARRIM 

181.0000000  Mg'g 

0.5 

OBS-95-40 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

0.813000000  Mg/g 

0.5 

OBS-95-40 

SURF 

CSO 

CA 

CALCRIM 

5710.000000  Mg/g 

0.5 

OBS-95-40 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRJM 

LT 

1.200000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-40 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

5.980000000  ^g/g 

0.5 

OBS-95^ 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

19.10000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-40 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

24.80000000  (ig^g 

0.5 

OBS-95^ 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

17200.00000  ng/g 

0.5 

OBS-95-40 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  ng^g 

0.5 

OBS-95-40 

SURF 

CSO 

K 

POTASSRIM 

5260.000000  jig/g 

0.5 

OBS-95-40 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

7970.000000  jig^g 

0.5 

OBS-95^ 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

578.0000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-40 

SURF 

CSO 

NA 

SODRIM 

243.0000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-40 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

11.20000000  ^g/g 

0.5 

OBS-95-40 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

31.70000000  jig/g 

0.5 

OBS-95-40 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  ng/g 

0.5 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II  HI  Data 


Chemical  Class:  METALS 


OBS-95-40 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.449000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-40 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  (tg/g 

0.5 

OBS-95-40 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

24.30000000  fig/g 

0.5 

OBS.95-40 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

75.80000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-41 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  ttg/g 

0.5 

OBS-95-41 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

14900.00000  Hg/g 

0.5 

OBS.95^1 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.900000000  (tg/g 

0.5 

OBS-95-41 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

213.0000000  fig/g 

0.5 

OBS-95-41 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.702000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-41 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

7970.000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-41 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.200000000  fig/g 

0.5 

OBS-95-41 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

5.370000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-41 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

17.10000000  ng/g 

0.5 

OBS.95-41 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

33.00000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-41 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

15500.00000  ng/g 

0.5 

OBS-95-41 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  (ig/g 

0.5 

OBS-95-41 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

4670.000000  ng/g 

0.5 

OBS.95-41 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

7210.000000  |ig/g 

0.5 

OBS-95-41 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

477.0000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-41 

SURF 

cso 

NA 

SODRIM 

213.0000000  |ig/g 

0.5 

OBS-95.41 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

11.00000000  (ig/g 

0.5 

OBS-95-41 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

50.60000000  (ig/g 

0.5 

OBS-95-41 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

1.250000000  ng/g 

0.5 

OBS.95-41 

SURF 

cso 

SE 

SELENRJM 

LT 

0.449000000  (ig/g 

0.5 

OBS-95-41 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  (ig/g 

0.5 

OBS-95-41 

SURF 

cso 

V 

VANADRJM 

21.00000000  ng/g 

0.5 

OBS-95-41 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

76.30000000  Hg/g 

0.5 

Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Vabie  Meas 

Flat 

Depth  Code 

Chemical  Class:  METALS 

SAB-95-01A 

AHOL 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  |ig/g 

0.5 

SAB-95-01A 

AHOL 

cso 

AL 

ALUMINUM 

14100.00000  |ig/g  ■ 

0.5 

SAB-95-01A 

AHOL 

cso 

AS 

ARSENIC 

8.630000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-01A 

AHOL 

cso 

BA 

BARIUM 

160.0000000  pg/g 

0,5 

SAB-95-01A 

AHOL 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.613000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-01A 

AHOL 

cso 

CA 

CALCIUM 

31600.00000  pg/g 

0.5 

SAB-95-01A 

AHOL 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.200000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-01A 

AHOL 

cso 

CO 

COBALT 

6.290000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-01A 

AHOL 

cso 

CR 

CHROMIUM 

19.80000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-01A 

AHOL 

cso 

cu 

COPPER 

15.00000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-01A 

AHOL 

cso 

FE 

IRON 

17800.00000  pg/g 

0.5 

SAB-95-01A 

AHOL 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-01A 

AHOL 

cso 

K 

POTASSIUM 

3560.000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-01A 

AHOL 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

10400.00000  pg/g 

0.5 

SAB-95-01A 

AHOL 

cso 

MN 

MANGANESE 

370.0000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-01A 

AHOL 

cso 

NA 

SODRIM 

526.0000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-01A 

AHOL 

cso 

NI 

NICKEL 

14.20000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-01A 

AHOL 

cso 

PB 

LEAD 

21.50000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-01A 

AHOL 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-01A 

AHOL 

cso 

SE 

SELENRJM 

LT 

0.449000000  pg/g 

0.5 

SAB-95^1A 

AHOL 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-01A 

AHOL 

cso 

V 

VANADRJM 

28.80000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-01A 

AHOL 

cso 

ZN 

ZINC 

67.10000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-01B 

AHOL 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  pg/g 

2.3 

SAB-95-01B 

AHOL 

cso 

AL 

ALUMINUM 

5980.000000  pg/g 

2.3 

SAB-95-01B 

AHOL 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.470000000  pg/g 

2.3 

SAB-95-01B 

AHOL 

cso 

BA 

BARRTM 

67.00000000  pg/g 

2.3 

SAB-95-01B 

AHOL 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.427000000  pg/g 

2.3 

SAB-95-01  B 

AHOL 

cso 

CA 

CALCRIM 

26600.00000  pg/g 

2.3 

SAB-95-01B 

AHOL 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.200000000  pg/g 

2.3 

SAB-95-01B 

AHOL 

cso 

CO 

COBALT 

2.890000000  pg/g 

2.3 

SAB-95-01  B 

AHOL 

cso 

CR 

CHROMRIM 

9.120000000  pg/g 

2.3 

SAB-95-01B 

AHOL 

cso 

CU 

COPPER 

6.790000000  pg/g 

2.3 

SAB-95.01B 

AHOL 

cso 

FE 

IRON 

10000.00000  pg/g 

2.3 

SAB-95-01B 

AHOL 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  pg/g 

2.3 

SAB-95-01  B 

AHOL 

cso 

K 

POTASSRTM 

1080.000000  pg/g 

2.3 

SAB-95-01B 

AHOL 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

6010.000000  pg/g 

2.3 

SAB-95-01B 

AHOL 

cso 

MN 

MANGANESE 

141.0000000  pg/g 

2.3 

SAB-95-01B 

AHOL 

cso 

NA 

SODRIM 

519.0000000  pg/g 

2.3 

SAB-95-01B 

AHOL 

cso 

NI 

NICKEL 

7.660000000  pg/g 

2.3 

SAB-95-01B 

AHOL 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.440000000  pg/g 

2.3 

SAB-95-01  B 

AHOL 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  pg/g 

2.3 

SAB-95-01  B 

AHOL 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.449000000  pg/g 

2.3 

SAB-95-01B 

AHOL 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  pg/g 

2.3 

SAB-95-01B 

AHOL 

cso 

V 

VANADRIM 

15.70000000  pg/g 

2.3 

SAB-95-01B 

AHOL 

cso 

ZN 

ZINC 

27.90000000  pg/g 

2.3 

SAB-95-02A 

AHOL 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-02A 

AHOL 

cso 

AL 

ALUMINUM 

20500.00000  pg/g 

0.5 

SAB-95-02A 

AHOL 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.130000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-02A 

AHOL 

cso 

BA 

BARRIM 

248.0000000  pg/g 

0.5 

SAB-95.02A 

AHOL 

cso 

BE 

BERYLLRJM 

0.915000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-02A 

AHOL 

cso 

CA 

CALCRIM 

53000.00000  pg/g 

0.5 

877 


Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data 


Site 

Media 

Meas 

UnH 

Flag 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool  Value 

Meas 

Depth  Code 

Chemical  Class:  METALS 


SAB-95-02A 

AHOL 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.200000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-02A 

AHOL 

CSO 

CO 

COBALT 

7.320000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-02A 

AHOL 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

23.50000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-02A 

AHOL 

CSO 

cu 

COPPER 

17.00000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-02A 

AHOL 

CSO 

FE 

IRON 

21100.00000  pg/g 

0.5 

SAB-95-02A 

AHOL 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-02A 

AHOL 

CSO 

K 

K)TASSIUM 

5550.000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-02A 

AHOL 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

14100.00000  pg/g 

0.5 

SAB-95-02A 

AHOL 

CSO 

MN 

MANGANESE 

524.0000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-02A 

AHOL 

CSO 

NA 

SODIUM 

573.0000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-02A 

AHOL 

CSO 

NI 

NICKEL 

16.90000000  pg/g 

0.5 

SAB-95^2A 

AHOL 

CSO 

PB 

LEAD 

17.50000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-02A 

AHOL 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-02A 

AHOL 

CSO 

SE 

SELENRJM 

LT 

0.449000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-02A 

AHOL 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-02A 

AHOL 

CSO 

V 

VANADRJM 

32.10000000  pg/g 

0.5 

SAB-95^2A 

AHOL 

CSO 

ZN 

ZINC 

84.70000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-02B 

AHOL 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  pg/g 

2.1 

SAB-95-02B 

AHOL 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

18500.00000  pg/g 

2.1 

SAB.95-02B 

AHOL 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.380000000  pg/g 

2.1 

SAB-95-02B 

AHOL 

CSO 

BA 

BARRJM 

165.0000000  pg/g 

2.1 

SAB-95-02B 

AHOL 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.691000000  pg/g 

2.1 

SAB-95-02B 

AHOL 

CSO 

CA 

CALCRIM 

49100.00000  pg/g 

2.1 

SAB-95-02B 

AHOL 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.200000000  pg/g 

2.1 

SAB.95-02B 

AHOL 

CSO 

CO 

COBALT 

6.640000000  pg/g 

2.1 

SAB-95-02B 

AHOL 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

20.10000000  pg/g 

2.1 

SAB-95-02B 

AHOL 

CSO 

CU 

COPPER 

14.00000000  pg/g 

2.1 

SAB-95-02B 

AHOL 

CSO 

FE 

IRON 

23900.00000  pg/g 

2.1 

SAB-95^2B 

AHOL 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  pg/g 

2.1 

SAB-95^2B 

AHOL 

CSO 

K 

POTASSRJM 

3510.000000  pg/g 

2.1 

SAB-95-02B 

AHOL 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

11900.00000  pg/g 

2.1 

SAB-95-02B 

AHOL 

CSO 

MN 

MANGANESE 

363.0000000  pg/g 

2.1 

SAB-95-02B 

AHOL 

CSO 

NA 

SODRIM 

672.0000000  pg/g 

2.1 

SAB-95-02B 

AHOL 

CSO 

NI 

NICKEL 

17.80000000  pg/g 

2.1 

SAB-95-02B 

AHOL 

CSO 

PB 

LEAD 

26.00000000  pg/g 

2.1 

SAB-95-02B 

AHOL 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  pg/g 

2.1 

SAB-95-02B 

AHOL 

CSO 

SE 

SELENRJM 

LT 

0.449000000  pg/g 

2.1 

SAB-95-02B 

AHOL 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  pg/g 

2.1 

SAB-95-02B 

AHOL 

CSO 

V 

VANADRJM 

32.70000000  pg/g 

2.1 

SAB-95-02B 

AHOL 

CSO 

ZN 

ZINC 

75.40000000  pg/g 

2.1 

SAB-95-03A 

AHOL 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  pg/g 

0.5 

SAB-95^3A 

AHOL 

CSO 

AL 

AL1.JMINUM 

20200.00000  pg/g 

0.5 

SAB-95-03A 

AHOL 

CSO 

AS 

ARSENIC 

9.400000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-03A 

AHOL 

CSO 

BA 

BARRJM 

220.0000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-03A 

AHOL 

CSO 

BE 

BERYLLRTM 

0.963000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-03A 

AHOL 

CSO 

CA 

CALCRJM 

36700.00000  pg/g 

0.5 

SAB-95-03A 

AHOL 

CSO 

CD 

CADMRJM 

LT 

1.200000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-03A 

AHOL 

CSO 

CO 

COBALT 

7.660000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-03A 

AHOL 

CSO 

CR 

CHROMRJM 

24.10000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-03A 

AHOL 

CSO 

CU 

COPPER 

20.90000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-03A 

AHOL 

CSO 

FE 

IRON 

22800.00000  pg/g 

0.5 

SAB-95-03A 

AHOL 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  pg/g 

0.5 

Qual 


878 


Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Flag 
Depth  Code 

Chemical  Class:  METALS 

SAB-95-03A 

AHOL 

cso 

K 

POTASSIUM 

5370.000000  ng/g 

0.5 

SAB-95-03A 

AHOL 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

13200.00000  nfi/g 

0.5 

SAB-95-03A 

AHOL 

cso 

MN 

MANGANESE 

478.0000000  ng/'g 

0.5 

SAB-95-03A 

AHOL 

CSO 

NA 

SODIUM 

514.0000000  ng/g 

0.5 

SAB-95-03A 

AHOL 

CSO 

NI 

NICKEL 

18.20000000  |ig/g 

0.5 

SAB-95-03A 

AHOL 

CSO 

PB 

LEAD 

22.30000000  ng/g 

0.5 

SAB-95-03A 

AHOL 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  (ig/g 

0.5 

SAB.95-03A 

AHOL 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.449000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-03A 

AHOL 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  ^g'g 

0.5 

SAB-95-03A 

AHOL 

CSO 

V 

VANADRTM 

33.80000000  ^g 

0.5 

SAB.95-03A 

AHOL 

CSO 

ZN 

ZINC 

$9.50000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-03B 

AHOL 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  ^g/g 

3.0 

SAB-95-03B 

AHOL 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

22100.00000  fig/g 

3.0 

SAB-95-03B 

AHOL 

CSO 

AS 

ARSENIC 

7.990000000  pg/g 

3.0 

SAB-95-03B 

AHOL 

CSO 

BA 

BARRrM 

266.0000000  ng/g 

3.0 

SAB-95-03B 

AHOL 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

0.978000000  ng/g 

3.0 

SAB-95-03B 

AHOL 

CSO 

CA 

CALCRJM 

53300.00000  ^g/g 

3.0 

SAB-95-03B 

AHOL 

CSO 

CD 

CADMRFM 

LT 

1.200000000  ng/g 

3.0 

SAB-95-03B 

AHOL 

CSO 

CO 

COBALT 

8.470000000  ng/g 

3.0 

SAB-95^3B 

AHOL 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

24.90000000  fig/g 

3.0 

SAB-95-03B 

AHOL 

CSO 

CU 

COPPER 

16.30000000  fig/g 

3.0 

SAB.95-03B 

AHOL 

CSO 

FE 

IRON 

23300.00000  ngfg 

3.0 

SAB-95-03B 

AHOL 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  Hg/g 

3.0 

SAB-95-03B 

AHOL 

CSO 

K 

POTASSRIM 

3240.000000  ng/g 

3.0 

SAB-95-03B 

AHOL 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

14000.00000  jig/g 

3.0 

SAB-95-03B 

AHOL 

CSO 

MN 

MANGANESE 

453.0000000  ng/g 

3.0 

SAB-95-03B 

AHOL 

CSO 

NA 

SODRJM 

1590.000000  ng/g 

3.0 

SAB-95-03B 

AHOL 

CSO 

Nl 

NICKEL 

17.10000000  ngfg 

3.0 

SAB-95-03B 

AHOL 

cso 

PB 

LEAD 

16.80000000  ng/g 

3.0 

SAB-95-03B 

AHOL 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  fig/g 

3.0 

SAB-95^3B 

AHOL 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.449000000  ^lg/g 

3.0 

SAB-95^3B 

AHOL 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  ng/g 

3.0 

SAB-954)3B 

AHOL 

cso 

V 

VANADRIM 

36.70000000  iig/g 

3.0 

SAB-95-03B 

AHOL 

cso 

ZN 

ZINC 

71.80000000  ng/g 

3.0 

SAB.95-04A 

AHOL 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  ng/g 

0.5 

SAB-95-04A 

AHOL 

cso 

AL 

ALUMINUM 

22100.00000  ng/g 

0.5 

SAB-95-04A 

AHOL 

cso 

AS 

ARSENIC 

8.750000000  iig/g 

0.5 

SAB-95-04A 

AHOL 

cso 

BA 

BARRFM 

224.0000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-04A 

AHOL 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

1.010000000  (ig/g 

0.5 

SAB-954)4A 

AHOL 

cso 

CA 

CALCRIM 

38100.00000  fig/g 

0.5 

SAB-95-04A 

AHOL 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.200000000  ng/g 

0.5 

SAB.95-04A 

AHOL 

cso 

CO 

COBALT 

8.450000000  ng/g 

0.5 

SAB-95-04A 

AHOL 

cso 

CR 

CHROMRIM 

26.40000000  ^g/g 

0.5 

SAB-95-04A 

AHOL 

cso 

CU 

COPPER 

20.10000000  ngtg 

0.5 

SAB-95-04A 

AHOL 

cso 

FE 

IRON 

23800.00000  iig/g 

0.5 

SAB.95-04A 

AHOL 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  ng/g 

0.5 

SAB-954)4A 

AHOL 

cso 

K 

POTASSRIM 

6060.000000  pg/g 

0.5 

SAB-954)4A 

AHOL 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

14000.00000  iig/g 

0.5 

SAB-95^A 

AHOL 

cso 

MN 

MANGANESE 

528.0000000  pg/g 

0.5 

SAB-954)4A 

AHOL 

cso 

NA 

SODRIM 

592.0000000  pg/g 

0.5 

SAB-954MA 

AHOL 

cso 

NI 

NICKEL 

18.90000000  ttg/g 

0.5 

SAB-95-04A 

AHOL 

cso 

PB 

LEAD 

19.60000000  pg/g 

0.5 

879 


Small  Arms  Firing  Range  (SWMIJ  08)  Phase  11 R1  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Flag 

Depth  Code 

Chemical  Class:  METALS 

SAB-95-04A 

AHOL 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  fig/g 

0.5 

SAB-95-04A 

AHOL 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.449000000  ^s/g 

0.5 

SAB-95-04A 

AHOL 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  fig/g 

0.5 

SAB.95-04A 

AHOL 

cso 

V 

VANADIUM 

35.70000000 

0.5 

SAB-95-04A 

AHOL 

cso 

ZN 

ZINC 

95.70000000  ^g/g 

0.5 

SAB-95-04B 

AHOL 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  fig/g 

3.0 

SAB-95-04B 

AHOL 

cso 

AL 

ALUMINUM 

24700.00000  Hg/g 

3.0 

SAB-95-04B 

AHOL 

cso 

AS 

ARSENIC 

8.090000000  (ig/g 

3.0 

SAB-95-04B 

AHOL 

cso 

BA 

BARRJM 

241.0000000  fig^g 

3.0 

SAB-95-04B 

AHOL 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

1.120000000  >ig/g 

3.0 

SAB-95-04B 

AHOL 

cso 

CA 

CALCRIM 

38000.00000  ng/g 

3.0 

SAB-95-04B 

AHOL 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.200000000  ng/g 

3.0 

SAB-95-04B 

AHOL 

cso 

CO 

COBALT 

8.310000000  n^g 

3.0 

SAB-95^4B 

AHOL 

cso 

CR 

CHROMRIM 

28.90000000  j»g/g 

3.0 

SAB-95-04B 

AHOL 

cso 

ClI 

COPPER 

21.40000000  (ig/g 

3.0 

SAB-95-04B 

AHOL 

cso 

FE 

IRON 

25400.00000  )ig/g 

3.0 

SAB-95-04B 

AHOL 

cso 

HG 

MERCURY 

0.061100000  fig/g 

3.0 

SAB-95-04B 

AHOL 

cso 

K 

POTASSaiM 

6680.000000  Hg/g 

3.0 

SAB-95-04B 

AHOL 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

14500.00000  (ig/g 

3.0 

SAB-95-04B 

AHOL 

cso 

MN 

MANGANESE 

560.0000000  Hg/g 

3.0 

SAB-95-04B 

AHOL 

cso 

NA 

SODRFM 

663.0000000  Hg/g 

3.0 

SAB-95-04B 

AHOL 

cso 

NI 

NICKEL 

20.40000000  jig/g 

3.0 

SAB-95-04B 

AHOL 

cso 

PB 

LEAD 

18.70000000  >ig/g 

3.0 

SAB-95^4B 

AHOL 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  Hg/g 

3.0 

SAB-95-04B 

AHOL 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.449000000  Hg/g 

3.0 

SAB-95-04B 

AHOL 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  Hg^g 

3.0 

SAB-954)4B 

AHOL 

cso 

V 

VANADRIM 

40.40000000  Hg/g 

3.0 

SAB-95-04B 

AHOL 

cso 

ZN 

ZINC 

101.0000000  Hg/g 

3.0 

SAB-95-05A 

AHOL 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  Hg'g 

0.5 

SAB-95-05A 

AHOL 

cso 

AL 

ALUMINUM 

19500.00000  Hg/g 

0.5 

SAB-95-05A 

AHOL 

cso 

AS 

ARSENIC 

9.260000000  Hg/g 

0.5 

SAB-95-05A 

AHOL 

cso 

BA 

BARRJM 

216.0000000  Hg/g 

0.5 

SAB-95-05A 

AHOL 

cso 

BE 

BERYLLRJM 

0.871000000  Hg/g 

0.5 

SAB-95-05A 

AHOL 

cso 

CA 

CALCRTM 

42000.00000  Hg/g 

0.5 

SAB-95-05A 

AHOL 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.200000000  Hg/g 

0.5 

SAB-95-05A 

AHOL 

cso 

CO 

COBALT 

7.920000000  Hg/g 

0.5 

SAB-95-05A 

AHOL 

cso 

CR 

CHROMRIM 

24.40000000  Hg/g 

0.5 

SAB-95-05A 

AHOL 

cso 

CU 

COPPER 

18.10000000  Hg/g 

0.5 

SAB-95-05A 

AHOL 

cso 

FE 

IRON 

22100.00000  Hg/g 

0.5 

SAB.95-05A 

AHOL 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  Hg/g 

0.5 

SAB-95-05A 

AHOL 

cso 

K 

K)TASSRIM 

4310.000000  Hg/g 

0.5 

SAB-95-05A 

AHOL 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

11900.00000  Hg/g 

0.5 

SAB-95-05A 

AHOL 

cso 

MN 

MANGANESE 

438.0000000  Hg/g 

0.5 

SAB-95-05A 

AHOL 

cso 

NA 

SODIUM 

576.0000000  Hg'g 

0.5 

SAB-95-05A 

AHOL 

cso 

NI 

NICKEL 

18.50000000  Hg/g 

0.5 

SAB-95-05A 

AHOL 

cso 

PB 

LEAD 

23.30000000  Hg/g 

0.5 

SAB-95-05A 

AHOL 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  Hg/g 

0.5 

SAB-95-05A 

AHOL 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.449000000  Hg/g 

0.5 

SAB-95-05A 

AHOL 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  Hg/g 

0.5 

SAB-95-05A 

AHOL 

cso 

V 

VANADRIM 

35.10000000  Hg/g 

0.5 

SAB-95-05A 

AHOL 

cso 

ZN 

ZINC 

81.50000000  Hg/g 

0.5 

SAB-95-05B 

AHOL 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  Hg/g 

1.5 
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Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II R1  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

MeiUa 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Flas 

Depth  Code 

Chemical  Class:  METALS 

SAB-95-05B 

AHOL 

cso 

AL 

ALUMINUM 

19700.00000  (ig/g 

1.5 

SAB-95-05B 

AHOL 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.710000000  ng/g 

1.5 

SAB-95-05B 

AHOL 

cso 

BA 

BARIUM 

228.0000000  )ig/g 

1.5 

SAB-95-05B 

AHOL 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.961000000  pg/g 

1.5 

SAB-95-05B 

AHOL 

cso 

CA 

CALCIUM 

48300.00000  pg/g 

1.5 

SAB-95-05B 

AHOL 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.200000000  pg/g 

1.5 

SAB-95-05B 

AHOL 

cso 

CO 

COBALT 

8.200000000  pg/g 

1.5 

SAB.95-05B 

AHOL 

cso 

CR 

CHROMRIM 

23.50000000  pg/g 

1.5 

SAB-95-05B 

AHOL 

cso 

cu 

COPPER 

18.40000000  pg/g 

1.5 

SAB-95-05B 

AHOL 

cso 

FE 

IRON 

22100.00000  pg/g 

1.5 

SAB-95-05B 

AHOL 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  pg/g 

1.5 

SAB-95-05B 

AHOL 

cso 

K 

POTASSIUM 

4660.000000  pg/g 

1.5 

SAB-95-05B 

AHOL 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

12600.00000  pg/g 

1.5 

SAB-95-05B 

AHOL 

cso 

MN 

MANGANESE 

481.0000000  pg/g 

1.5 

SAB-95-05B 

AHOL 

cso 

NA 

SODRJM 

501.0000000  pg/g 

1.5 

SAB-95-05B 

AHOL 

cso 

NI 

NICKEL 

20.30000000  pg/g 

1.5 

SAB-95-05B 

AHOL 

cso 

PB 

LEAD 

24.60000000  pg/g 

1.5 

SAB-95-05B 

AHOL 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  pg/g 

1.5 

SAB-95-05B 

AHOL 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.449000000  pg/g 

1.5 

SAB-95-05B 

AHOL 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  pg/g 

1.5 

SAB-95-05B 

AHOL 

cso 

V 

VANADRIM 

32.60000000  pg/g 

1.5 

SAB-95-05B 

AHOL 

cso 

ZN 

ZINC 

84.80000000  pg/g 

1.5 

SAB-95-06A 

AHOL 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-06A 

AHOL 

cso 

AL 

ALUMINUM 

17500.00000  pg/g 

0.5 

SAB-95-06A 

AHOL 

cso 

AS 

ARSENIC 

10.10000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-06A 

AHOL 

cso 

BA 

BARRJM 

242.0000000  pg/g 

0.5 

SAB.95-O6A 

AHOL 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

0.846000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-06A 

AHOL 

cso 

CA 

CALCRIM 

37500.00000  pg/g 

0.5 

SA&.95-06A 

AHOL 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.200000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-06A 

AHOL 

cso 

CO 

COBALT 

7.790000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-06A 

AHOL 

cso 

CR 

CHROMRJM 

24.50000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-06A 

AHOL 

cso 

CU 

COPPER 

17.90000000  pg/g 

0.5 

SAB-95^6A 

AHOL 

cso 

FE 

IRON 

21100.00000  pg/g 

0.5 

SAB.95-O6A 

AHOL 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-06A 

AHOL 

cso 

K 

POTASSRIM 

4750.000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-06A 

AHOL 

cso 

MG 

MAGNESRJM 

11600.00000  pg/g 

0.5 

SAB-95-06A 

AHOL 

cso 

MN 

MANGANESE 

445.0000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-06A 

AHOL 

cso 

NA 

SODRIM 

573.0000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-06A 

AHOL 

cso 

Nl 

NICKEL 

18.60000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-06A 

AHOL 

cso 

PB 

LEAD 

17.50000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-06A 

AHOL 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-06A 

AHOL 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.449000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-06A 

AHOL 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  pg/g 

0.5 

SAB.95-O6A 

AHOL 

cso 

V 

VANADRIM 

33.00000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-06A 

AHOL 

cso 

ZN 

ZINC 

85.10000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-06B 

AHOL 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  pg/g 

1.5 

SAB-95-06B 

AHOL 

cso 

AL 

ALUMINUM 

6830.000000  pg/g 

1.5 

SAB-95-06B 

AHOL 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.000000000  pg/g 

1.5 

SAB-95-06B 

AHOL 

cso 

BA 

BARRIM 

64.40000000  pg/g 

1.5 

SAB-95-06B 

AHOL 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.427000000  pg/g 

1.5 

SAB-95-06B 

AHOL 

cso 

CA 

CALCRIM 

25200.00000  pg/g 

1.5 

SAB-95-06B 

AHOL 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.200000000  pg/g 

1.5 
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Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Flag 
Depth  Code 

Chemical  Class:  METALS 

SAjB-95-06B 

AHOL 

cso 

CO 

COBALT 

2.940000000  pg/g 

1.5 

SAB-95-06B 

AHOL 

cso 

CR 

CHROMIUM 

13.00000000  ng/g 

1.5 

SAB-95-06B 

AHOL 

cso 

cu 

COPPER 

6.660000000  pg/g 

1.5 

SAB-95-06B 

AHOL 

cso 

FE 

IRON 

10700.00000  (ig/g 

1.5 

SAB-95^B 

AHOL 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  ng/g 

1.5 

SAB-95-06B 

AHOL 

cso 

K 

POTASSIUM 

1320.000000  |ig/g 

1.5 

SAB-95-06B 

AHOL 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

5550.000000  |ig/g 

1.5 

SAB-95-06B 

AHOL 

cso 

MN 

MANGANESE 

139.0000000  ng/g 

1.5 

SAB-95-06B 

AHOL 

cso 

NA 

SODIUM 

576.0000000  fig/g 

1.5 

SAB-95-06B 

AHOL 

cso 

NI 

NICKEL 

8.060000000  Hg/g 

1.5 

SAB-95-06B 

AHOL 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.440000000  ng/g 

1.5 

SAB-95-06B 

AHOL 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  ^g/g 

1.5 

SAB-95-06B 

AHOL 

cso 

SE 

SELENRFM 

LT 

0.449000000  ng/g 

1.5 

SAB.95-O6B 

AHOL 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  ng/g 

1.5 

SAB.95-O6B 

AHOL 

cso 

V 

VANADRIM 

19.70000000  |ig/g 

1.5 

SAB-95^6B 

AHOL 

cso 

ZN 

ZINC 

28.70000000  ng/g 

1.5 

SAB-95-07A 

AHOL 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  fig/g 

0.5 

SAB-95-07A 

AHOL 

cso 

AL 

ALUMINUM 

19400.00000  pg/g 

0.5 

SAB-95-07A 

AHOL 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.340000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-07A 

AHOL 

cso 

BA 

BARIUM 

216.0000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-07A 

AHOL 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

0.845000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-07A 

AHOL 

cso 

CA 

CALCRIM 

43100.00000  pg/g 

0.5 

SAB-95-07A 

AHOL 

cso 

CD 

CADMRTM 

LT 

1.200000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-07A 

AHOL 

cso 

CO 

COBALT 

7.010000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-G7A 

AHOL 

cso 

CR 

CHROMRIM 

23.60000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-07A 

AHOL 

cso 

CU 

COPPER 

17.60000000  pg/g 

0.5 

SAB-954)7A 

AHOL 

cso 

FE 

IRON 

21400.00000  pg/g 

0.5 

SAB-95-07A 

AHOL 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-07A 

AHOL 

cso 

K 

POTASSRJM 

4690.000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-07A 

AHOL 

cso 

MG 

MAGNESRJM 

12400.00000  pg/g 

0.5 

SAB-95-07A 

AHOL 

cso 

MN 

MANGANESE 

429.0000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-07A 

AHOL 

cso 

NA 

SODRJM 

545.0000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-07A 

AHOL 

cso 

Nl 

NICKEL 

17.90000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-07A 

AHOL 

cso 

PB 

LEAD 

20.00000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-07A 

AHOL 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-07A 

AHOL 

cso 

SE 

SELENRJM 

LT 

0.449000000  pg/g 

0.5 

SAB-95^7A 

AHOL 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

1.000000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-07A 

AHOL 

cso 

V 

VANADRJM 

32.90000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-07A 

AHOL 

cso 

ZN 

ZINC 

81.00000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-07B 

AHOL 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  pg/g 

2.3 

SAB-95-07B 

AHOL 

cso 

AL 

ALUMINUM 

14100.00000  pg/g 

2.3 

SAB-95-07B 

AHOL 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.510000000  pg/g 

2.3 

SAB-95-07B 

AHOL 

cso 

BA 

BARRIM 

162.0000000  pg/g 

2.3 

SAB-95-07B 

AHOL 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.616000000  pg/g 

2.3 

SAB-95-07B 

AHOL 

cso 

CA 

CALCRJM 

33500.00000  pg/g 

2.3 

SAB-95-07B 

AHOL 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.200000000  pg/g 

2.3 

SAB-95-07B 

AHOL 

cso 

CO 

COBALT 

6.150000000  pg/g 

2.3 

SAB-95-07B 

AHOL 

cso 

CR 

CHROMRIM 

20.50000000  pg/g 

2.3 

SAB-95-07B 

AHOL 

cso 

CU 

COPPER 

12.60000000  pg/g 

2.3 

SAB-95^7B 

AHOL 

cso 

FE 

IRON 

18700.00000  pg/g 

2.3 

SAB-95-07B 

AHOL 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  pg/g 

2.3 

SAB-95-07B 

AHOL 

cso 

K 

POTASSRIM 

2540.000000  pg/g 

2.3 

Qoal 
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Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Fbj 
Depth  Code 

Chemical  Class:  METALS 

SAB-95^7B 

AHOL 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

9630.000000  jig/g 

2.3 

SAB-95-07B 

AHOL 

cso 

MN 

MANGANESE 

380.0000000  ^g/g 

2.3 

SAB-95-07B 

AHOL 

cso 

NA 

SODIUM 

1030.000000  ^g^g 

2.3 

SAB-95-07B 

AHOL 

cso 

NI 

NICKEL 

16.00000000  \igfz 

2.3 

SAB-95-07B 

AHOL 

cso 

PB 

LEAD 

15.70000000  \ig/z 

2.3 

SAB-95^7B 

AHOL 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  iig/z 

2.3 

SAB-95-07B 

AHOL 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.449000000  ^g/g 

2.3 

SAB-95-07B 

AHOL 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  \Lgfz 

2.3 

SAB-95^7B 

AHOL 

cso 

V 

VANADIUM 

24.40000000  Hg/g 

2.3 

SAB-95-07B 

AHOL 

cso 

ZN 

ZINC 

52.50000000  fig/g 

2.3 

SAB-95-08A 

AHOL 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  ^g/g 

0.5 

SAB-95-08A 

AHOL 

cso 

AL 

ALUMINUM 

21700.00000  \igfg 

0.5 

SAB-95^8A 

AHOL 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.660000000  ^ig/g 

0.5 

SAB-95-08A 

AHOL 

cso 

BA 

BARRJM 

217.0000000  fig/g 

0.5 

SAB-95-08A 

AHOL 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

0.970000000  fig/g 

0.5 

SAB-95-08A 

AHOL 

cso 

CA 

CALCRIM 

40900.00000 

0.5 

SAB-95-08A 

AHOL 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.200000000  Hg/g 

0.5 

SAB-95^8A 

AHOL 

cso 

CO 

COBALT 

7.910000000  jig/g 

0.5 

SAB<95-08A 

AHOL 

cso 

CR 

CHROMRIM 

25.50000000  fig/g 

0.5 

SAB-95-08A 

AHOL 

cso 

CU 

COPPER 

18.90000000  ng/g 

0.5 

SAB-95^8A 

AHOL 

cso 

FE 

IRON 

22600.00000  ^g/g 

0.5 

SAB-95-08A 

AHOL 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  ^g/g 

0.5 

SAB-95-08A 

AHOL 

cso 

K 

POTASSRJM 

6260.000000  ^g/g 

0.5 

SAB-95-08A 

AHOL 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

13400.00000  ng/g 

0.5 

SAB-95-08A 

AHOL 

cso 

MN 

MANGANESE 

440.0000000  fig/g 

0.5 

SAB-95-08A 

AHOL 

cso 

NA 

SODIUM 

571.0000000  jig/g 

0.5 

SAB-95-08A 

AHOL 

cso 

NI 

NICKEL 

18.50000000  fig/g 

0.5 

SAB-95-08A 

AHOL 

cso 

PB 

LEAD 

17.00000000  ^ig/g 

0.5 

SAB-95-08A 

AHOL 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  ng/g 

0.5 

SAB-95-08A 

AHOL 

cso 

SE 

SELENRJM 

LT 

0.449000000  fig/g 

0.5 

SAB-95-08A 

AHOL 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  fig/g 

0.5 

SAB-95-08A 

AHOL 

cso 

V 

VANADRIM 

33.90000000  ^g/g 

0.5 

SAB-95-08A 

AHOL 

cso 

ZN 

ZINC 

87.00000000  fig/g 

0,5 

SAB-95-08B 

AHOL 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  ng/g 

3.0 

SAB-95-08B 

AHOL 

cso 

AL 

ALUMINUM 

20200.00000  Hg/g 

3.0 

SAB-95-08B 

AHOL 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.860000000  fig/g 

3.0 

SAB-95^8B 

AHOL 

cso 

BA 

BARRIM 

231.0000000  fig/g 

3.0 

SAB-95-08B 

AHOL 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

0.966000000  Hg/g 

3.0 

SAB-95-08B 

AHOL 

cso 

CA 

CALCRIM 

62000.00000  }igfz 

3.0 

SAB-95-08B 

AHOL 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.200000000  ^g/g 

3.0 

SAB-95-08B 

AHOL 

cso 

CO 

COBALT 

8.500000000  ^ig/g 

3.0 

SAB-95-08B 

AHOL 

cso 

CR 

CHROMRIM 

23.30000000  \ig/g 

3.0 

SAB-95-08B 

AHOL 

cso 

CU 

COPPER 

16.50000000  ng/g 

3.0 

SAB.95-O8B 

AHOL 

cso 

FE 

IRON 

22600.00000  jig/g 

3.0 

SAB-95-08B 

AHOL 

cso 

HG 

MERCURY 

0.082400000  jig/g 

3.0 

SAB-95-08B 

AHOL 

cso 

K 

POTASSRIM 

3480.000000  >Ag/g 

3.0 

SAB-95-08B 

AHOL 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

13100.00000  jig/g 

3.0 

SAB-95-08B 

AHOL 

cso 

MN 

MANGANESE 

381.0000000  ^ig/g 

3.0 

SAB-95-08B 

AHOL 

cso 

NA 

SODRIM 

1970.000000  jig/g 

3.0 

SAB-95-08B 

AHOL 

cso 

NI 

NICKEL 

17.50000000  ^g/g 

3.0 

SAB.95^8B 

AHOL 

cso 

PB 

LEAD 

18.50000000  ^g^g 

3.0 

SAB-95-08B 

AHOL 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  ng/g 

3.0 
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Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

UbH 

Value  Meas 

Flag 

Depth  Code 

Chemical  Class:  METALS 

SAB-95-08B 

AHOL 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.449000000  pg/g 

3.0 

SAB-95-08B 

AHOL 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  pg/g 

3.0 

SAB-95-08B 

AHOL 

CSO 

V 

VANADIUM 

34.90000000  pg/g 

3.0 

SAB-95-08B 

AHOL 

cso 

ZN 

ZINC 

76.40000000  pg/g 

3.0 

SAB.95-09A 

AHOL 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-09A 

AHOL 

cso 

AL 

ALUMINUM 

15300.00000  pg/g 

0.5 

SAB-95-09A 

AHOL 

cso 

AS 

ARSENIC 

7.960000000  pg^g 

0.5 

SAB-95-09A 

AHOL 

cso 

BA 

BARIUM 

180.0000000  pg/g 

0.5 

SAB-95^9A 

AHOL 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.805000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-09A 

AHOL 

cso 

CA 

CALCIUM 

34200.00000  pg/g 

0.5 

SAB-95-09A 

AHOL 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.200000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-09A 

AHOL 

cso 

CO 

COBALT 

7.560000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-09A 

AHOL 

cso 

CR 

CHROMRTM 

19.50000000  pg/g 

0.5 

SAB-95^9A 

AHOL 

cso 

cu 

COPPER 

16.90000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-09A 

AHOL 

cso 

FE 

IRON 

19700.00000  pg/g 

0.5 

SAB-95-09A 

AHOL 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-09A 

AHOL 

cso 

K 

POTASSRIM 

3920.000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-09A 

AHOL 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

11500.00000  pg/g 

0.5 

SAB-95-09A 

AHOL 

cso 

MN 

MANGANESE 

426.0000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-09A 

AHOL 

cso 

NA 

SODRIM 

499.0000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-09A 

AHOL 

cso 

NI 

NICKEL 

17.40000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-09A 

AHOL 

cso 

PB 

LEAD 

19.20000000  pg/g 

0.5 

SAB-95^9A 

AHOL 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-09A 

AHOL 

cso 

SE 

SELENRJM 

LT 

0.449000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-09A 

AHOL 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-09A 

AHOL 

cso 

V 

VANADRJM 

28.30000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-09A 

AHOL 

cso 

ZN 

ZINC 

77.10000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-09B 

AHOL 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  pg/g 

3.0 

SAB-95-09B 

AHOL 

cso 

AL 

ALUMINUM 

17300.00000  pg/g 

3.0 

SAB-95-09B 

AHOL 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.500000000  pg/g 

3.0 

SAB-95-09B 

AHOL 

cso 

BA 

BARRIM 

234.0000000  pg/g 

3.0 

SAB-95-09B 

AHOL 

cso 

BE 

BERYLLRJM 

0.735000000  pg/g 

3.0 

SAB-95-09B 

AHOL 

cso 

CA 

CALCRIM 

39100.00000  pg/g 

3.0 

SAB-95-09B 

AHOL 

cso 

CD 

CADMRJM 

LT 

1.200000000  pg/g 

3.0 

SAB-95-09B 

AHOL 

cso 

CO 

COBALT 

6.570000000  pg/g 

3.0 

SAB-95-09B 

AHOL 

cso 

CR 

CHROMRIM 

18.20000000  pg/g 

3.0 

SAB.95-09B 

AHOL 

cso 

CU 

COPPER 

12.70000000  pg/g 

3.0 

SAB-95-09B 

AHOL 

cso 

FE 

IRON 

17900.00000  pg/g 

3.0 

SAB-954)9B 

AHOL 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  pg/g 

3.0 

SAB-95^B 

AHOL 

cso 

K 

KITASSRJM 

3250.000000  pg/g 

3.0 

SAB-95-09B 

AHOL 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

10200.00000  pg/g 

3.0 

SAB-95-09B 

AHOL 

cso 

MN 

MANGANESE 

271.0000000  pg/g 

3.0 

SAB-95-09B 

AHOL 

cso 

NA 

SODRIM 

1680.000000  pg/g 

3.0 

SAB-95^B 

AHOL 

cso 

NI 

NICKEL 

13.30000000  pg/g 

3.0 

SAB-95-09B 

AHOL 

cso 

PB 

LEAD 

12.70000000  pg/g 

3.0 

SAB-95-09B 

AHOL 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  pg/g 

3.0 

SAB-95-09B 

AHOL 

cso 

SE 

SELENRJM 

LT 

0.449000000  pg/g 

3.0 

SAB-95-09B 

AHOL 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  pg/g 

3.0 

SAB-95-09B 

AHOL 

cso 

V 

VANADRJM 

25.10000000  pg/g 

3.0 

SAB-95-09B 

AHOL 

cso 

ZN 

ZINC 

56.00000000  pg/g 

3.0 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  pg/g 

0.5 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  pg/g 

0.5  D 

Qnal 


884 


Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  11 R1  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

SAB-95-10A 

AHOL 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

11800.00000  fig/g 

0.5 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

AL 

ALUMINUM 

12400.00000  ng/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

AHOL 

CSO 

AS 

ARSENIC 

7.870000000  fig/g 

0.5 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

AS 

ARSENIC 

7.640000000  fig/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

BA 

BARIUM 

146.0000000  Hg/g 

0.5 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

BA 

BARIUM 

147.0000000  ^g/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.556000000  fig/g 

0.5 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.524000000  ^g/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

CA 

CALCIUM 

34800.00000  |ig/g 

0.5 

SAB.95-10A 

AHOL 

cso 

CA 

CALCIUM 

36200.00000  ng/g 

0.5 

D 

SAB-95.10A 

AHOL 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.200000000  fig/g 

0.5 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.200000000  ^g/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

CO 

COBALT 

5.030000000  ng/g 

0.5 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

CO 

COBALT 

5.350000000  fig/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

CR 

CHROMIUM 

20.30000000  fig/g 

0.5 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

CR 

CHROMRIM 

21.50000000  >ig/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

ClI 

COPPER 

13.00000000  jig/g 

0.5 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

cu 

COPPER 

12.80000000  ^g/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

FE 

IRON 

17400.00000  ^g/g 

0.5 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

FE 

IRON 

17500.00000  ^g/g 

0.5 

D 

SA&-95-10A 

AHOL 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  jAg/g 

0.5 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  ng/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

K 

POTASSIUM 

2710.000000  ^g/g 

0.5 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

K 

PC^TASSRJM 

2810.000000  fig/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

9530.000000  jig/g 

0.5 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

9910.000000  fig/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

MN 

MANGANESE 

326.0000000  |ig/g 

0.5 

SAB-95.10A 

AHOL 

cso 

MN 

MANGANESE 

325.0000000  \ig/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

NA 

SODIUM 

482.0000000  fig/g 

0.5 

SAB-95.10A 

AHOL 

cso 

NA 

SODIUM 

468.0000000  fig/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

NI 

NICKEL 

12.60000000  iig/g 

0.5 

SAB-95.10A 

AHOL 

cso 

NI 

NICKEL 

12.00000000  ^g/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

PB 

LEAD 

16.40000000  fig/g 

0.5 

SA&-95-10A 

AHOL 

cso 

PB 

LEAD 

13.00000000  ng/g 

0.5 

D 

SAB.95-10A 

AHOL 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  ^ig/g 

0,5 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  ^g/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

SE 

SELENRJM 

LT 

0.449000000  ng/g 

0.5 

SAB-95.10A 

AHOL 

cso 

SE 

SELENRJM 

LT 

0.449000000  ^g/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  ng/g 

0.5 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  |ig/g 

0.5 

D 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

V 

VANADRIM 

30.70000000  ng/g 

0.5 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

V 

VANADRJM 

32.30000000  fig/g 

0.5 

D 

SAB.95-10A 

AHOL 

cso 

ZN 

ZINC 

55.60000000  Mg/g 

0.5 

SAB-95-10A 

AHOL 

cso 

ZN 

ZINC 

58.30000000  iLg/g 

0.5 

D 

SAB-95-10B 

AHOL 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  |ig^g 

3.0 

SAB-95-10B 

AHOL 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  ^g/g 

2.4 

D 

SAB-95-10B 

AHOL 

cso 

AL 

ALUMINUM 

10900.00000  jig/g 

3.0 

SAB-95-10B 

AHOL 

cso 

AL 

ALUMINUM 

11900.00000  jig/g 

2.4 

D 

SAB-95-10B 

AHOL 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.330000000  jig/g 

3.0 

SAB-95.10B 

AHOL 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.020000000  jAg/g 

2.4 

D 

SAB-95-10B 

AHOL 

cso 

BA 

BARRTM 

144.0000000  jAg/g 

3.0 

SAB-95-10B 

AHOL 

cso 

BA 

BARRIM 

152.0000000  jAg/g 

2.4 

D 
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Site  DO 


Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data 

Site  Media 

Type  Type  _  Test  Name _ Bool  Value 


Unit  Flag 

Meas  Depth  Code 


Chemical  Class:  METALS 


SAB-95-10B 

AHOL 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

SAB-95.IOB 

AHOL 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

SAB-95-10B 

AHOL 

CSO 

CA 

CALCIUM 

SAB-95-10B 

AHOL 

CSO 

CA 

CALCIUM 

SAB-95-10B 

AHOL 

CSO 

CD 

CADMIUM 

SAB-95-10B 

AHOL 

CSO 

CD 

CADMRJM 

SAB-95-10B 

AHOL 

CSO 

CO 

COBALT 

SAB-95-10B 

AHOL 

CSO 

CO 

COBALT 

SAB-95-10B 

AHOL 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

SAB-95-10B 

AHOL 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

SAB-95-10B 

AHOL 

CSO 

CU 

COPPER 

SAB-95.IOB 

AHOL 

CSO 

cu 

COPPER 

SAB-95-10B 

AHOL 

CSO 

FE 

IRON 

SAB-95-10B 

AHOL 

CSO 

FE 

IRON 

SAB-95-10B 

AHOL 

CSO 

HG 

MERCURY 

SAB-95-10B 

AHOL 

CSO 

HG 

MERCURY 

SAB-95-10B 

AHOL 

CSO 

K 

POTASSRIM 

SAB-95-10B 

AHOL 

CSO 

K 

POTASSRIM 

SAB-95-10B 

AHOL 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

SAB-95-10B 

AHOL 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

SAB-95-10B 

AHOL 

CSO 

MN 

MANGANESE 

SAB-95-10B 

AHOL 

CSO 

MN 

MANGANESE 

SAB.95-IOB 

AHOL 

CSO 

NA 

SODIUM 

SAB-95-10B 

AHOL 

CSO 

NA 

SODIUM 

SAB-95-10B 

AHOL 

CSO 

NI 

NICKEL 

SAB-95-10B 

AHOL 

CSO 

NT 

NICKEL 

SAB-95-10B 

AHOL 

CSO 

PB 

LEAD 

SAB-95-10B 

AHOL 

CSO 

PB 

LEAD 

SAB-95-10B 

AHOL 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

SAB-95-10B 

AHOL 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

SAB-95-10B 

AHOL 

CSO 

SE 

SELENRJM 

SAB-95-10B 

AHOL 

CSO 

SE 

SELENRJM 

SAB-95-10B 

AHOL 

CSO 

TL 

THALLIUM 

SAB-95.IOB 

AHOL 

CSO 

TL 

THALLIUM 

SAB-95-10B 

AHOL 

CSO 

V 

VANADRIM 

SAB-95-10B 

AHOL 

CSO 

V 

VANADIUM 

SAB-95.IOB 

AHOL 

CSO 

ZN 

ZINC 

SAB-95-10B 

AHOL 

CSO 

ZN 

ZINC 

SAS-95-01 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

SAS.95^1 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

SAS-95-01 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

SAS-95-01 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

SAS-95-01 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRJM 

SAS-95-01 

SURF 

CSO 

CA 

CALCRIM 

SAS-95-01 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRTM 

SAS-95-01 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

SAS-95-01 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRJM 

SAS-95-01 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

SAS-95-01 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

SAS-95-01 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

SAS-95-01 

SURF 

CSO 

K 

POTASSRfM 

SAS-95-01 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

0.427000000  ng/g 

3.0 

0.541000000  ng/g 

2.4 

D 

70000.00000  Hg/g 

3.0 

32800.00000  ^g'g 

2.4 

D 

LT 

1.200000000  ng/g 

3.0 

LT 

1.200000000  fig^g 

2.4 

D 

5.420000000  ng/g 

3.0 

7.020000000  (ig/g 

2.4 

D 

18.30000000  [ig/g 

3.0 

20.60000000  ng^g 

2.4 

D 

11.40000000  ng/g 

3.0 

12.40000000  (ig/g 

2.4 

D 

15600.00000  jig/g 

3.0 

16600.00000  ng/g 

2.4 

D 

LT 

0.050000000  fig^g 

3.0 

LT 

0.050000000  ^g/g 

2.4 

D 

2680.000000  ng/g 

3.0 

2820.000000  ng/g 

2.4 

D 

9330.000000  iig/g 

3.0 

8950.000000  Hg/g 

2.4 

D 

298.0000000  fig's 

3.0 

301.0000000  (ig/g 

2.4 

D 

463.0000000  fig/g 

3.0 

492.0000000  ^g/g 

2.4 

D 

12.50000000  (ig/g 

3.0 

12.80000000  fig/g 

2.4 

D 

14.70000000  ^g/g 

3.0 

14.90000000  ng/g 

2.4 

D 

LT 

1.000000000  ng/g 

3.0 

LT 

1.000000000  ng/g 

2.4 

D 

LT 

0.449000000  fig/g 

3.0 

LT 

0.449000000  fig/g 

2.4 

D 

LT 

1.000000000  fig/g 

3.0 

LT 

1.000000000  fig/g 

2.4 

D 

27.40000000  ^g/g 

3.0 

28.80000000  ^g/g 

2.4 

D 

56.20000000  fig/g 

3.0 

55.40000000  ng/g 

2.4 

D 

LT 

0.803000000  ^g/g 

0.5 

21000.00000  ^g/g 

0.5 

8.660000000  ^g/g 

0.5 

238.0000000  ^g/g 

0.5 

0.976000000  fig/g 

0.5 

47300.00000  fig/g 

0.5 

LT 

1.200000000  fig/g 

0.5 

7.940000000  fig/g 

0.5 

24.70000000  (ig/g 

0.5 

20.80000000  (ig/g 

0.5 

22600.00000  fig/g 

0.5 

LT 

0.050000000  ng/g 

0.5 

5490.000000  fig/g 

0.5 

13700.00000  ^g/g 

0.5 

Small  Arms  Firing  Range  (SWMIJ  08)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

UnH 

Value  Meas 

Flag 
Depth  Code 

Chemical  Class:  METALS 

SAS.95-01 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

523.0000000  ^g/g 

0.5 

SAS-95-01 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

629.0000000  ng/g 

0.5 

SAS-954)1 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

19.20000000  ^g/g 

0,5 

SAS-95-01 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

45.40000000  fig/g 

0.5 

SAS-95-01 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  fig^g 

0.5 

SAS-95-01 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.449000000  fig^g 

0.5 

SAS.95-01 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  Mg^g 

0,5 

SAS-95-01 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

34.60000000  >ig/g 

0.5 

SAS-95-01 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

88.00000000  Mg^g 

0.5 

SAS-95-02 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

O.S03000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-02 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

20200.00000  ^g/g 

0.5 

SAS-95-02 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.800000000  jig/g 

0.5 

SAS-95-02 

SURF 

cso 

BA 

BARRIM 

241.0000000  fig/g 

0.5 

SAS-95-02 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

0.940000000  ng/g 

0.5 

SAS-95-02 

SURF 

cso 

CA 

CALCRIM 

48000.00000  fig/g 

0.5 

SAS-95-02 

SURF 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.200000000  ng/g 

0.5 

SAS-95.02 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

8.110000000  ng/g 

0.5 

SAS-95-02 

SURF 

cso 

CR 

CHROMRTM 

23.60000000  Mg/g 

0.5 

SAS-95-02 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

19.30000000  Mg/g 

0.5 

SAS-95-02 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

22700.00000  fig/g 

0.5 

SAS-95-02 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  (ig/g 

0.5 

SAS-95-02 

SURF 

cso 

K 

POTASSRIM 

5530.000000  ^ig/g 

0.5 

SAS-95.02 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

13700.00000 

0.5 

SAS-95-02 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

505.0000000  fig/g 

0.5 

SAS-95-02 

SURF 

cso 

NA 

SODRIM 

591.0000000  jig/g 

0.5 

SAS-95.02 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

18.20000000  jig/g 

0.5 

SAS-95-02 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

19.00000000  fig/g 

0.5 

SAS.95-02 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  ng/g 

0.5 

SAS-95-02 

SURF 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.449000000  ^g/g 

0.5 

SAS-95-02 

SURF 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

1.000000000  fig/g 

0.5 

SAS-95.02 

SURF 

cso 

V 

VANADRIM 

32.80000000  fig/g 

0.5 

SAS-954)2 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

87.80000000  jig/g 

0.5 

SAS-95-03 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  jig/g 

0.5 

SAS-95-03 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

20500.00000  ^g/g 

0.5 

SAS.95-03 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

9.750000000  ng/g 

0.5 

SAS-95-03 

SURF 

cso 

BA 

BARRJM 

225.0000000  ng/g 

0.5 

SAS.95-03 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

0.960000000  fig/g 

0.5 

SAS.95-03 

SURF 

cso 

CA 

CALCRIM 

40500.00000  fig/g 

0.5 

SAS-95-03 

SURF 

cso 

CD 

CADMRIM 

1.430000000  fig/g 

0.5 

SAS-95-03 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

8.030000000  >ig/g 

0.5 

SAS-95-03 

SURF 

cso 

CR 

CHROMRIM 

25.10000000  jig/g 

0.5 

SAS.95-03 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

20.90000000  ^g/g 

0.5 

SAS.95-03 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

22600.00000  ng/g 

0.5 

SAS-95.03 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  jig/g 

0.5 

SAS-95-03 

SURF 

cso 

K 

POTASSRIM 

5390.000000  jig/g 

0.5 

SAS-95-03 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

14000.00000  jig/g 

0.5 

SAS-95-03 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

516.0000000  ng/g 

0.5 

SAS-95-03 

SURF 

cso 

NA 

SODRIM 

554.0000000  fig/g 

0.5 

SAS-95-03 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

18.20000000  fig/g 

0.5 

SAS-95-03 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

23.20000000  fig/g 

0.5 

SAS-95-03 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  ^g/g 

0.5 

SAS-95-03 

SURF 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.449000000  ng/g 

0.5 

887 


Site  ID 


Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas 

Type  Type _ Test  Name _ Bool 


Unit  Fks 

Mens  Depth  Code 


Qual 


Chemical  Class:  METALS 


SAS-95-03 

SURF 

CSO 

SAS-95-03 

SURF 

CSO 

SAS-95-03 

SURF 

CSO 

SAS-95-04 

SURF 

CSO 

SAS-95-04 

SURF 

CSO 

SAS-95-04 

SURF 

CSO 

SAS-95-04 

SURF 

CSO 

SAS-95-04 

SURF 

CSO 

SAS-95-04 

SURF 

CSO 

SAS-95-04 

SURF 

CSO 

SAS-95.04 

SURF 

CSO 

SAS-95-04 

SURF 

CSO 

SAS-95-04 

SURF 

CSO 

SAS-95-04 

SURF 

CSO 

SAS-95-04 

SURF 

CSO 

SAS-95-04 

SURF 

CSO 

SAS-95-04 

SURF 

CSO 

SAS-95-04 

SURF 

CSO 

SAS-95-04 

SURF 

CSO 

SAS-95-04 

SURF 

CSO 

SAS-95-04 

SURF 

CSO 

SAS-95-04 

SURF 

CSO 

SAS-95-04 

SURF 

CSO 

SAS-95-04 

SURF 

CSO 

SAS-95-04 

SURF 

CSO 

SAS-95.04 

SURF 

CSO 

SAS-95.05 

SURF 

CSO 

SAS-95-05 

SURF 

CSO 

SAS-95-05 

SURF 

CSO 

SAS-95-05 

SURF 

CSO 

SAS-95-05 

SURF 

CSO 

SAS-95-05 

SURF 

CSO 

SAS-95-05 

SURF 

CSO 

SAS-95-05 

SURF 

CSO 

SAS-95.05 

SURF 

CSO 

SAS-95-05 

SURF 

CSO 

SAS-95-05 

SURF 

CSO 

SAS-95-05 

SURF 

CSO 

SAS-95-05 

SURF 

CSO 

SAS-95-05 

SURF 

CSO 

SAS-95-05 

SURF 

CSO 

SAS-95-05 

SURF 

CSO 

SAS-95-05 

SURF 

CSO 

SAS-95-05 

SURF 

CSO 

SAS-95-05 

SURF 

CSO 

SAS-95-05 

SURF 

CSO 

SAS-95-05 

SURF 

CSO 

SAS-95-05 

SURF 

CSO 

SAS-95-05 

SURF 

CSO 

SAS-95-06 

SURF 

CSO 

SAS-95.06 

SURF 

CSO 

SAS-954)6 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

V 

VANADIUM 

ZN 

ZINC 

AG 

SILVER 

AL 

ALUMINUM 

AS 

ARSENIC 

BA 

BARIUM 

BE 

BERYLLIUM 

CA 

CALCIUM 

CD 

CADMIUM 

CO 

COBALT 

CR 

CHROMIUM 

CU 

COPPER 

FE 

IRON 

HG 

MERCURY 

K 

POTASSaiM 

MG 

MAGNESIUM 

MN 

MANGANESE 

NA 

SODRIM 

NI 

NICKEL 

PB 

LEAD 

SB 

ANTIMONY 

SE 

SELENRIM 

TL 

THALLRJM 

V 

VANADRJM 

ZN 

ZINC 

AG 

SILVER 

AL 

ALUMINUM 

AS 

ARSENIC 

BA 

BARRIM 

BE 

BERYLLRIM 

CA 

CALCRIM 

CD 

CADMRJM 

CO 

COBALT 

CR 

CHROMRIM 

CU 

COPPER 

FE 

IRON 

HG 

MERCURY 

K 

POTASSRJM 

MG 

MAGNESIUM 

MN 

MANGANESE 

NA 

SODRIM 

NI 

NICKEL 

PB 

LEAD 

SB 

ANTIMONY 

SE 

SELENRIM 

TL 

THALLIUM 

V 

VANADRIM 

ZN 

ZINC 

AG 

SILVER 

AL 

ALUMINUM 

AS 

ARSENIC 

LT 

1.000000000  ng/g 

0.5 

34.30000000  jig/g 

0.5 

93.80000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.803000000  (ig^g 

0.5 

28800.00000  ^g/g 

0.5 

9.500000000  ^g/g 

0.5 

365.0000000  ng/g 

0.5 

1.300000000  ng/g 

0.5 

50200.00000  Hg/g 

0,5 

LT 

1.200000000  (ig/g 

0.5 

10.10000000  |ig/g 

0.5 

27.70000000  ng/g 

0.5 

22.40000000  ng/g 

0.5 

28000.00000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.050000000  (ig/g 

0.5 

4400.000000  (ig/g 

0.5 

13300.00000  (ig/g 

0.5 

526.0000000  fig/g 

0.5 

2250.000000  |ig/g 

0.5 

21.60000000  (ig/g 

0.5 

25.60000000  ng/g 

0.5 

LT 

1.000000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.449000000  ng/g 

0.5 

LT 

1.000000000  (»g/g 

0.5 

37.30000000  ng/g 

0.5 

85.90000000  |ig/g 

0.5 

LT 

0.803000000  ng/g 

0.5 

15500.00000  ^g/g 

0.5 

7.550000000  ^g/g 

0.5 

176.0000000  ^g/g 

0.5 

0.728000000  fig/g 

0.5 

31300.00000  ng/g 

0.5 

LT 

1.200000000  ng/g 

0.5 

7.120000000  Hg/g 

0.5 

20.50000000  (ig/g 

0.5 

19.00000000  Hg/g 

0.5 

19700.00000  fig/g 

0.5 

0.057400000  Hg/g 

0.5 

3680.000000  Hg/g 

0.5 

10900.00000  ne/g 

0.5 

406.0000000  Hg/g 

0.5 

547.0000000  Hg/g 

0.5 

15.00000000  Hg/g 

0.5 

30.30000000  Hg/g 

0.5 

LT 

1.000000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.449000000  Hg/g 

0.5 

LT 

1.000000000  Hg/g 

0.5 

30.10000000  Hg/g 

0.5 

75.60000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.803000000  Hg/g 

0.5 

20000.00000  Hg/g 

0.5 

6.980000000  Hg/g 

0.5 

888 


Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data 

SHe  Media  Meas  Unit  Fla^  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


SAS-95-06 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

226.0000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-06 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.958000000  fig/g 

0.5 

SAS-95-06 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

38500.00000  ng/g 

0.5 

SAS-95-06 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.200000000  ng/g 

0.5 

SAS-95-06 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

8.390000000  ng/g 

0.5 

SAS-95-06 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

24.70000000  jig/g 

0.5 

SAS-95-06 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

22.80000000  ^g/g 

0.5 

SAS-95-06 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

22800.00000  pg/g 

0,5 

SAS-95-06 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  [tg/g 

0.5 

SAS-95.06 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

4610.000000  (ig/g 

0.5 

SAS-95-06 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

11700.00000  ng/g 

0.5 

SAS-95-06 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

503.0000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-06 

SURF 

CSO 

NA 

SODRIM 

501.0000000  iig/g 

0.5 

SAS-95-06 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

21.50000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-06 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

28.60000000  ng/g 

0.5 

SAS-95-06 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  fig/g 

0.5 

SAS-95.06 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRJM 

LT 

0.449000000  (ig/g 

0.5 

SAS.95-06 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  (ig/g 

0.5 

SAS-95-06 

SURF 

CSO 

V 

VANADRTM 

34.00000000  fig/g 

0.5 

SAS-95-06 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

87.00000000  ^g/g 

0.5 

SAS.95-07 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  ^g/g 

0.5 

SAS-95-07 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

23000.00000  |ig/g 

0.5 

SAS-95.07 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.450000000  ng/g 

0.5 

SAS-95.07 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

242.0000000  ng/g 

0.5 

SAS.95-07 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRJM 

1.140000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-07 

SURF 

CSO 

CA 

CALCRJM 

34500.00000  ng/g 

0.5 

SAS-95-07 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRIM 

1.420000000  (tg/'g 

0.5 

SAS-95-07 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

8.520000000  Hg/g 

0.5 

SAS-95-07 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

27.30000000  ^g/g 

0.5 

SAS-95.07 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

23.90000000  ng/g 

0.5 

SAS.95-07 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

26000.00000  ^g/g 

0.5 

SAS-95.07 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.056500000  ng/g 

0.5 

SAS-95-07 

SURF 

CSO 

K 

POTASSRJM 

5710.000000  (ig/g 

0.5 

SAS.95-07 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

13400.00000  fig/g 

0.5 

SAS-95-07 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

544.0000000  fig/g 

0.5 

SAS-95-07 

SURF 

CSO 

NA 

SODRIM 

495.0000000  ng/g 

0.5 

SAS-95-07 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

22.50000000  (ig/g 

0.5 

SAS-95-07 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

25.00000000  ng/g 

0.5 

SAS-95-07 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  fig/g 

0.5 

SAS.95-07 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.449000000  ^g/g 

0.5 

SAS-95-07 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  ^g/g 

0.5 

SAS.95-07 

SURF 

CSO 

V 

VANADRJM 

37.70000000  tig/g 

0.5 

SAS-95-07 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

109.0000000  ng/g 

0.5 

SAS-95.O8 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  ng/g 

0.5 

SAS-95-08 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINIFM 

16400.00000  (tg/g 

0.5 

SAS-95-08 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

9.160000000  fig/g 

0.5 

SAS-95-08 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

203.0000000  Hg^g 

0.5 

SAS-95.O8 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRJM 

0.761000000  ng/g 

0.5 

SAS-95-08 

SURF 

CSO 

CA 

CALCRJM 

35200.00000  ng/g 

0.5 

SAS-95-08 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRJM 

LT 

1.200000000  ng^g 

0.5 

SAS-95-08 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

6.980000000  ^g/g 

0.5 

SAS-95.O8 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRJM 

20.60000000  Mg/g 

0.5 

889 


Site  Media 

Type  Type 


Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data  _ 


iiu  Meas  UnR  Fia{ 

le  Test  Name  Bool  Value  Meas  Depth  Code 


Chemical  Class;  METALS 


SAS-95-08 

SURF 

CSO 

cu 

COPPER 

18.30000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-08 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

20500.00000  pg/g 

0.5 

SAS-95^S 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-08 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

4230.000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-08 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

11100.00000  pg/g 

0.5 

SAS-95-08 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

448.0000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-08 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

463.0000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-08 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

16.70000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-08 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

24.80000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-08 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  pg/g 

0.5 

SAS-954)8 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.449000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-08 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-08 

SURF 

CSO 

V 

VANADRJM 

29.30000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-08 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

80.00000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-09 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-09 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

16400.00000  pg/g 

0.5 

SAS-95.09 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

9.070000000  pg/g 

0.5 

SAS-95.09 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

207.0000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-09 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRJM 

0.788000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-09 

SURF 

CSO 

CA 

CALCRIM 

42600.00000  pg/g 

0.5 

SAS-95-09 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.200000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-09 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

7.790000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-09 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

20.50000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-09 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

17.40000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-09 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

20300.00000  pg/g 

0.5 

SAS-95-09 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.051900000  pg/g 

0.5 

SAS-95-09 

SURF 

CSO 

K 

POTASSRJM 

3910.000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-09 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

11500.00000  pg/g 

0.5 

SAS-95-09 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

437.0000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-09 

SURF 

CSO 

NA 

SODRIM 

497.0000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-09 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

17.60000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-09 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

23.10000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-09 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-09 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRFM 

LT 

0.449000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-09 

SURF 

CSO 

TL 

THALLRIM 

LT 

1.000000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-09 

SURF 

CSO 

V 

VANADRJM 

29.50000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-09 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

74.20000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.803000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

12800.00000  pg/g 

0.5 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

16400.00000  pg/g 

0.5 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.770000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.770000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

BA 

BARRJM 

143.0000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

178.0000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRJM 

LT 

0.427000000  pg/g 

0.5 

SAS-95.10 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRJM 

0.732000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

CA 

CALCRJM 

26000.00000  pg/g 

0.5 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

CA 

CALCRIM 

32800.00000  pg/g 

0.5 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRJM 

LT 

1.200000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRJM 

LT 

1.200000000  pg/g 

0.5 

SAS-95.10 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

5.490000000  pg/g 

0.5 
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SHelD 


Site 

Type 


Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data 


Media 

Type 


Chemical  Class:  METALS 


SAS-95-10 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

6.260000000  pg/g 

0.5 

D 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

18.30000000  ng/g 

0.5 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

22.40000000  pg/g 

0.5 

D 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

14.50000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

17.60000000  pg/g 

0.5 

D 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

16100.00000  pg/g 

0.5 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

19900.00000  pg/g 

0.5 

D 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.050000000  pg/g 

0.5 

D 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3310.000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

4100.000000  pg/g 

0.5 

D 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

9410.000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

11600.00000  pg/g 

0.5 

D 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

333.0000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

404.0000000  pg/g 

0.5 

D 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

NA 

SODRIM 

476.0000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

NA 

SODRIM 

563.0000000  pg/g 

0.5 

D 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

11.70000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

15.30000000  pg/g 

0.5 

D 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

17.60000000  pg/g 

0.5 

SAS.95-10 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

20.90000000  pg/g 

0.5 

D 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.000000000  pg/g 

0.5 

D 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.449000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRIM 

0.493000000  pg/g 

0.5 

D 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

1.000000000  pg/g 

0.5 

D 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

V 

VANADRIM 

27.30000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

V 

VANADRJM 

33.50000000  pg/g 

0.5 

D 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

58.50000000  pg/g 

0.5 

SAS-95-10 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

73.90000000  pg/g 

0.5 

D 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

y 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth  Code 

Chemical  Class:  ANIONS 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

CL04 

PERCHLORATE 

LT 

5.000000000 

Hg/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

cso 

NTT 

NITRITE,  NITRATE  -  NONSPECIFIC 

LT 

1.000000000 

Mg/g 

2-0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

S04 

SULFATE 

LT 

5.000000000 

Mg/g 

2.0 

ARB.95^2B 

AHOL 

cso 

CL04 

PERCHLORATE 

LT 

5.000000000 

fig/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

NTT 

NITRITE,  NITRATE  -  NONSPECIFIC 

LT 

1.000000000 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

S04 

SULFATE 

5.620000000 

Hg/g 

2.0 

ARB-95^3B 

AHOL 

cso 

CL04 

PERCHLORATE 

LT 

5.000000000 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

NIT 

NITRITE,  NITRATE  -  NONSPECIHC 

LT 

1.000000000 

fig/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

5.000000000 

^g/g 

2.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

CL04 

PERCHLORATE 

LT 

5.000000000 

Pg^g 

1.0 

ARB-95^4B 

AHOL 

cso 

NIT 

NITRITE,  NITRATE  -  NONSPECIFIC 

LT 

LOOOOOOOOO 

^g/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

5.000000000 

Pg/g 

1.0 

ARB-95^5B 

AHOL 

cso 

CL04 

PERCHLORATE 

LT 

5.000000000 

Pg'g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

NIT 

NITRITE,  NITRATE  -  NONSPECIHC 

LT 

1.000000000 

Hg/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

5.000000000 

Pg/g 

2.0 

ARS.95-01 

SURF 

cso 

CU)4 

PERCHLORATE 

LT 

5.000000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

cso 

NIT 

NITRITE,  NITRATE  -  NONSPECIFIC 

LT 

1.000000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

5.000000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

CL04 

PERCHLORATE 

LT 

5.000000000 

Pg/g 

0.5 

ARS.954)2 

SURF 

cso 

NTT 

NITRITE,  NITRATE  -  NONSPECIHC 

3.880000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

S04 

SULFATE 

9.110000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

CL04 

PERCHLORATE 

LT 

5.000000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95.03 

SURF 

cso 

NTT 

NITRITE,  NITRATE  -  NONSPECIFIC 

1.090000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

5.000000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

CL04 

PERCHLORATE 

LT 

5.000000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

NIT 

NITRITE,  NITRATE  -  NONSPECfflC 

LT 

LOOOOOOOOO 

pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

5.000000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95.05 

SURF 

cso 

CU)4 

PERCHLORATE 

LT 

5.000000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

NTT 

NITRITE,  NITRATE  -  NONSPECIHC 

5.550000000 

pg/g 

0.5 

ARS.95.05 

SURF 

cso 

S04 

SULFATE 

6.280000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

CL04 

PERCHLORATE 

LT 

5.000000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

NIT 

NITRITE,  NITRATE  -  NONSPECIHC 

7.450000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

5.000000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

cso 

CU)4 

PERCHLORATE 

LT 

5.000000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

cso 

NIT 

NITRITE,  NITRATE  -  NONSPECIFIC 

1.910000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

5.000000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

CL04 

PERCHLORATE 

LT 

5.000000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

NIT 

NITRITE,  NITRATE  -  NONSPECIHC 

LT 

1.000000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

S04 

SULFATE 

16.60000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

CL04 

PERCHLORATE 

LT 

5.000000000 

pg'g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

NIT 

NITRITE,  NITRATE  -  NONSPECIHC 

2.890000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

5.000000000 

pg/g 

0.5 

ARS.95-10 

SURF 

cso 

CL04 

PERCHLORATE 

LT 

5.000000000 

pg/g 

0.5 

ARS.95.10 

SURF 

cso 

CL04 

PERCHLORATE 

LT 

5.000000000 

pg/g 

0.5  D 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

NTT 

NITRITE,  NITRATE  -  NONSPECIHC 

1.630000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

NTT 

NITRITE,  NITRATE  -  NONSPECIFIC 

LT 

1.000000000 

pg/g 

0.5  D 

ARS-95.10 

SURF 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

5.000000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

5.000000000 

pg/g 

0.5  D 
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Site  ID 


AKB  Test  Range  (SWMLT 40)  Phase  II R1  Data 

sue  Media  ’'**** 

Type  Type _ Test  Name _  Bool  Vahie 


UnH  Flas 

Meas  Depth  Code 


Qnal 


Chemical  Class:  CYANIDE 


ARB.95-01B 

AHOL 

CSO 

CYN  CYANIDE 

LT 

0.250000000  pg^g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

CYN  CYANIDE 

LT 

0.250000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

CYN  CYANIDE 

LT 

0.250000000  pg/g 

2.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

CSO 

CYN  CYANIDE 

LT 

0.250000000  ng/g 

1.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

CYN  CYANIDE 

LT 

0.250000000  Hg/g 

2.0 

ARS-954)1 

SURF 

CSO 

■  CYN  CYANIDE 

LT 

0.250000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

CSO 

CYN  CYANIDE 

LT 

0.250000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

CYN  CYANIDE 

LT 

0.250000000  pg/g 

0.5 

ARS-95^4 

SURF 

CSO 

CYN  CYANIDE 

LT 

0.250000000  ng/g 

0.5 

ARS-954)5 

SURF 

CSO 

CYN  CYANIDE 

LT 

0.250000000  Mg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

CSO 

CYN  CYANIDE 

LT 

0.250000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

CYN  CYANIDE 

LT 

0.250000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

CYN  CYANIDE 

LT 

0.250000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

CSO 

CYN  CYANIDE 

LT 

0.250000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

CYN  CYANIDE 

LT 

0.250000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-10  SURF  CSO  CYN  CYANIDE 

Chemical  Class:  ETHYLCENTRALITE 

LT 

0.250000000  pg/g 

0.5 

ARB-95^1B 

AHOL 

CSO 

SMDRIR  DIETHYL  DIPHENYL  UREA 

LT 

2.500000000  pg/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

SMDRIR  DIETHYL  DIPHENYL  UREA 

LT 

2.500000000  pg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

SMDRJR  DIETHYL  DIPHENYL  UREA 

LT 

2.500000000  pg/g 

2.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

CSO 

SMDRIR  DIETHYL  DIPHENYL  UREA 

LT 

2.500000000  pg/g 

1.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

SMDRIR  DIETHYL  DIPHENYL  UREA 

LT 

2.500000000  pg/g 

2.0 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

SMDRIR  DIETHYL  DIPHENYL  UREA 

LT 

2.500000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

CSO 

SMDRIR  DIETHYL  DIPHENYL  UREA 

LT 

2.500000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

SMDRIR  DIETHYL  DIPHENYL  UREA 

LT 

2.500000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

SMDRIR  DIETHYL  DIPHENYL  UREA 

LT 

2.500000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

SMDRIR  DIETHYL  DIPHENYL  UREA 

LT 

2.500000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

CSO 

SMDRIR  DIETHYL  DIPHENYL  UREA 

LT 

2.500000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

SMDRIR  DIETHYL  DIPHENYL  UREA 

LT 

2.500000000  pg/g 

0.5 

ARS-95.O8 

SURF 

CSO 

SMDRIR  DIETHYL  DIPHENYL  UREA 

LT 

2.500000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

CSO 

SMDRIR  DIETHYL  DIPHENYL  UREA 

LT 

2.500000000  pg/g 

0.5 

ARS-95.10 

SURF 

CSO 

SMDRIR  DIETHYL  DIPHENYL  UREA 

LT 

2.500000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-10  SURF  CSO  SMDRTR  DIETHYL  DIPHENYLURE  A 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

LT 

2.500000000  pg/g 

0.5 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

135TNB  1.3.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.922000000  pg/g 

2.0 

ARB-954)1B 

AHOL 

CSO 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.504000000  pg/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.000000000  pg/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.500000000  pg/g 

2.0 

ARB-95-0  IB 

AHOL 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.000000000  pg/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.000000000  pg/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

MB  NITROBENZENE 

LT 

1.140000000  pg/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

NC  NITROCELLULOSE 

87.30000000  pg/g 

2.0 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Fla^  l>ata 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

NG 

NITROGLYCERINE 

LT 

0.510000000 

Rg/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

NQ 

NITROGUANIDINE 

LT 

0.044700000 

Rg^g 

2.0 

AR&-95^1B 

AHOL 

CSO 

PETN 

PETN 

LT 

1.000000000 

fig/g 

2.0 

ARB-95^1B 

AHOL 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.280000000 

Hg/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2  A6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.110000000 

Hg/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.922000000 

Hg/g 

2.0 

AR&.95-02B 

AHOL 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.504000000 

Rg'g 

2.0 

ARB-95^2B 

AHOL 

CSO 

246TNT  2A6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.000000000 

Mg'g 

2.0 

ARB-954)2B 

AHOL 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.500000000 

Mg'g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

26DNT 

2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.000000000 

Rg'g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.000000000 

Rg/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.140000000 

Rg'g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

NC 

NITROCELLULOSE 

88.40000000 

Mg'g 

2.0 

ARB.95^2B 

AHOL 

CSO 

NG 

NITROGLYCERINE 

LT 

0.510000000 

Mg^g 

2.0 

ARB-95^2B 

AHOL 

CSO 

NQ 

NITROGUANIDINE 

LT 

0.044700000 

Rg^g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

PETN 

PETN 

LT 

1.000000000 

Rg/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.280000000 

Rg/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.110000000 

Rg^g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.922000000 

Rg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

13DNB 

l,3.DINITROBENZENE 

LT 

0.504000000 

Rg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

246TNT  2A6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.000000000 

Rg/g 

2.0 

ARB.954)3B 

AHOL 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.500000000 

Rg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.000000000 

Rg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

2.000000000 

Rg/g 

2.0 

ARB-95^3B 

AHOL 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.140000000 

Rg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

NC 

NITROCELLULOSE 

173.0000000 

Rg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

NG 

NITROGLYCERINE 

LT 

0.510000000 

Rg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

NQ 

NITROGUANIDINE 

LT 

0.044700000 

Rg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

PETN 

PETN 

LT 

1.000000000 

Rg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.280000000 

Rg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANITR0ANILINE 

LT 

2.110000000 

Rg/g 

2.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

CSO 

135TNB 

l.3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.922000000 

Rg/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

CSO 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.504000000 

Rg/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINrTROTOLUENE 

LT 

2.000000000 

Rg/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

CSO 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.500000000 

Rg/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.000000000 

Rg/g 

1.0 

ARB-954)4B 

AHOL 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.000000000 

Rg/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.140000000 

Rg/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

CSO 

NC 

NITROCELLULOSE 

149.0000000 

Rg/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

CSO 

NG 

NITROGLYCERINE 

LT 

0.510000000 

Rg/g 

1.0 

ARB-95^4B 

AHOL 

CSO 

NQ 

NITROGUANIDINE 

LT 

0.044700000 

Rg/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

CSO 

PETN 

PETN 

LT 

1.000000000 

Rg'g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRmiTRAMINE 

LT 

1.280000000 

Rg/g 

1.0 

ARB.95-04B 

AHOL 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANTTROANILINE 

LT 

2.110000000 

Rg/g 

1.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0,922000000 

Rg/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.504000000 

Rg/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.000000000 

Rg/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.500000000 

Rg/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.000000000 

Rg/g 

2.0 

ARB.95-05B 

AHOL 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.000000000 

Rg/g 

2.0 

ARB.95-05B 

AHOL 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.140000000 

Rg/g 

2.0 
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Site 


Site  ID 


AEI)  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Media 

Type 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

NC 

NITROCELLULOSE 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

NG 

NITROGLYCERINE 

ARB-95^5B 

AHOL 

CSO 

NQ 

NITROGUANIDINE 

ARB-95^5B 

AHOL 

CSO 

PETN 

PETN 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2A6-TETRANrrROANILINE 

ARP-95-01A 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

ARP-95-01A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

ARP-95-01A 

EXCV 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

ARP-95-01A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINlTROTOLUENE 

ARP-95-01A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

ARP-95-01A 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

ARP>95-01A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

ARP*95^1A 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

ARP-95-01A 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

ARP-95-01B 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

ARP-95-01B 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ARP-95-01B 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

ARP-95^1B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINlTROTOLUENE 

ARP-95-01B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

ARP-95-01B 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

AjRP-95-OlB 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

ARP-95-01B 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

ARP-95-01B 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANITROANILINE 

ARP-95-01C 

EXCV 

CSO 

I35TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

ARP-95-01C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1 .3-DINITROBENZENE 

ARP-95-0 1C 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

ARP-95-01C 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

ARP-95-01C 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

ARP-95-01C 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

ARP-95-01C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

ARP-95-01C 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

ARP-95-01C 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANITROANILINE 

ARP-95-02A 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1 .3.5-TRINITROBENZENE 

ARP-95-02A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1 .3-DINrrROBENZENE 

ARP-95-02A 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

ARP-95-02A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2.4-DINlTROTOLUENE 

ARP-95-02A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

ARP-95-02A 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

ARP-95-02A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

ARP-95-02A 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

ARP-95-02A 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2  A,6-TETRANITR0ANILINE 

ARP-95-02B 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1.3.5-TRINrrROBENZENE 

ARP-95-02B 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

ARP-95-02B 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

ARP-95.02B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

ARP-95-02B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

ARP-95-02B 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

ARP-95-02B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

ARP-95-02B 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

ARP-954)2B 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANITROANILINE 

144.0000000  (ig/g 

2.0 

LT 

0.510000000  (»g/g 

2.0 

LT 

0.044700000  fig/g 

2.0 

LT 

1.000000000  jig/g 

2.0 

LT 

1.280000000  Hg/g 

2.0 

LT 

2.110000000  ^g/g 

2.0 

LT 

0.922000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.504000000  ^g/g 

0.5 

LT 

2.000000000  ^g/g 

0.5 

LT 

2.500000000  (ig/g 

0.5 

LT 

2.000000000  Hg/g 

0.5 

LT 

2.000000000  Hg/g 

0.5 

LT 

1.140000000  HS^g 

0.5 

LT 

1.280000000  Hg/g 

0.5 

LT 

2.110000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.922000000  Hg/g 

3.0 

LT 

0.504000000  Hg/g 

3.0 

LT 

2.000000000  Hg/g 

3.0 

LT 

2.500000000  Hg/g 

3.0 

LT 

2.000000000  Hg/g 

3.0 

LT 

2.000000000  Hg/g 

3.0 

LT 

1.140000000  Hg/g 

3.0 

LT 

1.280000000  Hg/g 

3.0 

LT 

2.110000000  Hg/g 

3.0 

LT 

0.922000000  Hg/g 

5.0 

LT 

0.504000000  Hg/g 

5.0 

LT 

2.000000000  Hg/g 

5.0 

LT 

2.500000000  Hg/g 

5.0 

LT 

2.000000000  Hg/g 

5.0 

LT 

2.000000000  Hg/g 

5.0 

LT 

1.140000000  Hg/g 

5.0 

LT 

1.280000000  Hg/g 

5.0 

LT 

2.110000000  Hg/g 

5.0 

LT 

0.922000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.504000000  Hg/g 

0.5 

LT 

2.000000000  Hg/g 

0.5 

LT 

2.500000000  Hg/g 

0.5 

LT 

2.000000000  Hg/g 

0.5 

LT 

2.000000000  Hg/g 

0.5 

LT 

1.140000000  Hg/g 

0.5 

LT 

1.280000000  Hg/g 

0.5 

LT 

2.110000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.922000000  Hg/g 

3.0 

LT 

0.504000000  Hg/g 

3.0 

LT 

2.000000000  Hg/g 

3.0 

LT 

2.500000000  Hg/g 

3.0 

LT 

2.000000000  Hg/g 

3.0 

LT 

2.000000000  Hg/g 

3.0 

LT 

1.140000000  Hg/g 

3.0 

LT 

1.280000000  Hg/g 

3.0 

LT 

2.110000000  Hg/g 

3.0 
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SHelD 


Site 

Typ 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II R1  Data 


Media 

Type 


Chemical  Class;  EXPLOSIVES 


ARP.95-02C 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.922000000  fig/g 

5.0 

ARP-95-02C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.504000000  |Ag/g 

5.0 

ARP-95-02C 

EXCV 

CSO 

246TNT  2,4»6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.000000000  ^g/g 

5.0 

ARP-95^2C 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.500000000  fig/g 

5.0 

ARP-95-02C 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.000000000  fig/g 

5.0 

ARP-95-02C 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.000000000  ^ig/g 

5.0 

ARP-95-02C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.140000000  fig/g 

5.0 

ARP-95-02C 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrnL\MINE 

LT 

1.280000000  fig/g 

5.0 

ARP-95-02C 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.110000000  fig/g 

5.0 

ARP-95^3A 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.922000000  jig^g 

0.5 

ARP.95-03A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.504000000  jig/g 

0.5 

ARP-95-03A 

EXCV 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.000000000  Hg/g 

0.5 

ARP.95-03A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.500000000  jig/g 

0.5 

ARP-95^3A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.000000000  fig/g 

0.5 

ARP-95-03A 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.000000000  jig/g 

0.5 

ARP-95-03A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.140000000  jig/g 

0.5 

ARP-95-03A 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.280000000  fig/g 

0.5 

ARP-95-03A 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL.N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.110000000  Hg/g 

0.5 

ARP-95-03B 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.922000000  |ig/g 

3.0 

ARP-95-03B 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.504000000  ^ig/g 

3.0 

ARP-95^3B 

EXCV 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINTTROTOLUENE 

LT 

2.000000000  |ig/g 

3.0 

ARP-95-03B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.500000000  fig/g 

3.0 

ARP-95-03B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.000000000  |ig/g 

3.0 

ARP-95-03B 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.000000000  ng/g 

3.0 

ARP-95-03B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.140000000  ng/g 

3.0 

ARP-95-03B 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRmiTRAMINE 

LT 

1.280000000  Hg/g 

3.0 

ARP-95-03B 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.110000000  Hg/g 

3.0 

ARP-95-03C 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.922000000  fig/g 

5.0 

ARP-95-03C 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINlTROBENZENE 

LT 

0.922000000  jig/g 

5.0 

D 

ARP-95-03C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.504000000  jig/g 

5.0 

ARP.95-03C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.504000000  ng/g 

5,0 

D 

ARP-95-03C 

EXCV 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.000000000  ng/g 

5.0 

ARP-95^3C 

EXCV 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINTTROTOLUENE 

LT 

2.000000000  Mg^g 

5.0 

D 

ARP-95-03C 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DrNITROTOLUENE 

LT 

2.500000000  ng/g 

5.0 

ARP-95-03C 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DnsriTROTOLUENE 

LT 

2.500000000  jig/g 

5.0 

D 

ARP-95^3C 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.000000000  ng/g 

5.0 

ARP-95-03C 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6.DINITROTOLUENE 

LT 

2.000000000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-95^3C 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

2.000000000  ^g/g 

5.0 

ARP.95^3C 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

2.000000000  ng/g 

5.0 

D 

ARP-95^3C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.140000000  ^g/g 

5.0 

ARP-95-03C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.140000000  fig^g 

5.0 

D 

ARP-95-03C 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.280000000  fig/g 

5.0 

ARP-95-03C 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

LT 

1.280000000  ^g/g 

5.0 

D 

ARP-95-03C 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.110000000  ng/g 

5.0 

ARP-95-03C 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.110000000  tig/g 

5.0 

D 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.922000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

13DNB 

l,3.DINITROBENZENE 

LT 

0.504000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.000000000  lig^g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.500000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.000000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.000000000  fig/g 

0.5 
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AEL)  Test  Range  (SWMIJ  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

UnH 

Value  Meas 

p*pgL 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.140000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

NC 

NITROCELLULOSE 

152.0000000  ne'g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

NO 

NITROGLYCERINE 

LT 

0.510000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

NQ 

NITROGUANIDINE 

0.080700000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

PETN 

PETN 

LT 

1.000000000  |ig/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCU)TRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.280000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

2.110000000  fig/s 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

CSO 

135TNB 

1 ,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0-922000000  \ig/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.504000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.000000000  fig/g 

0,5 

ARS-95-02 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.500000000  ng/'g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.000000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.000000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.140000000  ng^g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

CSO 

NC 

NITROCELLULOSE 

144.0000000  (ig/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

CSO 

NG 

NITROGLYCERINE 

LT 

0.510000000  (ig/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

CSO 

NQ 

NITROGUANIDINE 

LT 

0.044700000  Mg/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

CSO 

PETN 

PETN 

LT 

1.000000000  \ig/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.2S0000000  \ig/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANIUNE 

LT 

2.110000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.922000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.504000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95.03 

SURF 

CSO 

246TNT 

2.4.6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.000000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DnSJITROTOLUENE 

LT 

2.500000000  (ig/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.000000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.000000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.140000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

NC 

NITROCELLinXKE 

172.0000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

NG 

NITROGLYCERINE 

LT 

0.510000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

NQ 

NITROGUANIDINE 

LT 

0.044700000  fig/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

PETN 

PETN 

LT 

1.000000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.280000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0ANILINE 

LT 

2.110000000  ng^g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

135TNB 

1.3.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.922000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.504000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.000000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.500000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

26DNT 

2.6-DINITROTOLl®NE 

LT 

2.000000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.000000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.140000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

NC 

NITROCELLULOSE 

63.90000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

NG 

NITROGLYCERINE 

LT 

0.510000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

NQ 

NITROGUANIDINE 

LT 

0.044700000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

PETN 

PETN 

LT 

1.000000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.280000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRAN1TROANILINE 

LT 

2.110000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.922000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

13DNB 

1 .3-DINITROBENZENE 

LT 

0.504000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.000000000  pg/g 

0.5 

ARS-95.05 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4.DINITROTOLUENE 

LT 

2.500000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.000000000  pg/g 

0.5 

Qua! 
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sue  ID 


sue 

Type 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Media 

Type 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ARS-954)5 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.000000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.140000000  (tg/g 

0.5 

ARS.95-05 

SURF 

CSO 

NC 

NITROCELLULOSE 

180.0000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

NG 

NITROGLYCERINE 

LT 

0.510000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

NQ 

NITROGUANIDINE 

0.209000000  pg/g 

0.5 

ARS.95-05 

SURF 

CSO 

PETN 

PETN 

LT 

1.000000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

2.780000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2  A6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.110000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.922000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.504000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.000000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.500000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.000000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

4.740000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.140000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

CSO 

NC 

NITROCELLULOSE 

162.0000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

CSO 

NG 

NITROGLYCERINE 

0.681000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

CSO 

NQ 

NITROGUANIDINE 

LT 

0.044700000  pg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

CSO 

PETN 

PETN 

LT 

1.000000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

45.30000000  pg/g 

0,5 

ARS-95-06 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.110000000  pg/g 

0.5 

ARS-95.07 

SURF 

CSO 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.922000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.504000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.000000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINlTROTOLUENE 

LT 

2.500000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.000000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.000000000  pg/g 

0.5 

ARS-95.07 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.140000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

NC 

NITROCELLULOSE 

140.0000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

NG 

NITROGLYCERINE 

LT 

0.510000000  pg/g 

0.5 

ARS.95-07 

SURF 

CSO 

NQ 

NITROGUANIDINE 

LT 

0.044700000  pg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

PETN 

PETN 

LT 

1.000000000  pg/g 

0.5 

ARS-95.07 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.280000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANlTROANILINE 

LT 

2.110000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.922000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.504000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.000000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4.DrNITROTOLUENE 

LT 

2.500000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.000000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.000000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.140000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

NC 

NITROCELLULOSE 

121.0000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

NG 

NITROGLYCERINE 

LT 

0.510000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

NQ 

NITROGUANIDINE 

LT 

0.044700000  pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

PETN 

PETN 

LT 

1.000000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.280000000  pg/g 

0.5 

ARS.95-O8 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.110000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

CSO 

135TNB 

1 ,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.922000000  pg/g 

0.5 

ARS.95-09 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.504000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.000000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

CSO 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.500000000  pg/g 

0.5 

899 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


SHe  Media 
Site  ID _ Type  Type 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ARS-95-09  SURF  CSO  261 

ARS-95-09  SURF  CSO  HW 

ARS-95-09  SURF  CSO  MB 

ARS-95-09  SURF  CSO  NC 

ARS-95-09  SURF  CSO  NO 

ARS-95.09  SURF  CSO  NQ 

ARS-95-09  SURF  CSO  PEI 

ARS-95-09  SURF  CSO  RD 

ARS-95-09  SURF  CSO  TE' 

ARS-95-10  SURF  CSO  135 

ARS-95-10  SURF  CSO  135 

ARS-95-10  SURF  CSO  131 

ARS-95-10  SURF  CSO  131 

ARS-95-10  SURF  CSO  24< 

ARS-95-10  SURF  CSO  24< 

ARS-95-10  SURF  CSO  241 

ARS-95-10  SURF  CSO  241 

ARS-95-10  SURF  CSO  261 

ARS-95-10  SURF  CSO  261 

ARS-95-10  SURF  CSO  HW 

ARS-95-10  SURF  CSO  HW 

ARS-95-10  SURF  CSO  NB 

ARS-95-10  SURF  CSO  NB 

ARS-95-10  SURF  CSO  NC 

ARS-95-10  SURF  CSO  NC 

ARS-95-10  SURF  CSO  NO 

ARS-95-10  SURF  CSO  NO 

ARS-95-10  SURF  CSO  NQ 

ARS-95-10  SURF  CSO  NQ 

ARS-95-10  SURF  CSO  PEI 

ARS-95-10  SURF  CSO  PEI 

ARS-95-10  SURF  CSO  RD 

ARS-95-10  SURF  CSO  RD 

ARS-95-10  SURF  CSO  TF 

ARS-95-10  SURF  CSO  TE 


Test  Name 


26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 
MB  NITROBENZENE 
NC  NITROCELLULOSE 
NO  NITROGLYCERINE 
NQ  NITROGUANIDINE 
PETN  PETN 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANITROANILINE 

135TNB  1,3.5-TRINITROBENZENE 

135TNB  1,3.5-TRINITROBENZENE 

13DNB  1.3-DINITROBENZENE 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

246TNT  2.4,6-TRINnROTOLUENE 

24DNT  2,4-DINlTROTOLUENE 

24DNT  2.4-DINITROTOUIENE 

26DNT  2.6-DINITROTOLlIENE 

26DNT  2,6-DINITROTOUIENE 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 
HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 
NB  NITROBENZENE 
NB  NITROBENZENE 
NC  NITROCELLULOSE 
NC  NITROCELLULOSE 
NO  NITROGLYCERINE 

ng  nitroglycerine 

NQ  NITROGUANIDINE 
NQ  NITROGUANIDINE 
PETN  PETN 
PETN  PETN 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 
TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANITROANILINE 


Meas 

Bool  Value 


Unit  Fks 

Meas  Depth  Code 


Chemical  Class:  SEMIVOLATlLES 

ARB-95-01B  AHOL  CSO  123TCB 

ARB-95-01B  AHOL  CSO  124TCB 

ARB-954)1B  AHOL  CSO  12DCLB 

ARB-95-01B  AHOL  CSO  12DPH 

ARB-954)1B  AHOL  CSO  13DCLB 

ARB-95-01B  AHOL  CSO  13DNB 

AR&-95-01B  AHOL  CSO  14DCLB 

ARB-95.01B  AHOL  CSO  236TCP 

ARB-95-01B  AHOL  CSO  245TCP 

ARB-95.01B  AHOL  CSO  246TCP 

ARB-95-01B  AHOL  CSO  24DCLP 

ARB-95-01B  AHOL  CSO  24DMP 

ARB-95-01B  AHOL  CSO  24DNP 

ARB-95-01B  AHOL  CSO  24DNT 

ARB-954)1B  AHOL  CSO  26DNA 


1 .2.3- TRICHLOROBENZENE 

1 .2.4- TRICHLOROBENZENE 

1 .2- DICHLOROBENZENE 

1 .2- DIPHENYLHYDRAZINE 

1.3- DICHLOROBENZENE 

1 .3- DINITROBENZENE 

1 .4- DICHLOROBENZENE 
2.3,6-TRICHLOROPHENOL 

2.4.5- TRICHLOROPHENOL 

2.4.6- TRICHLOROPHENOL 

2.4- DICHLOROPHENOL 

2.4- DIMETHYLPHENOL 

2.4- DINITROPHENOL 

2.4- DINITROTOUIENE 

2.6- DINITROANILINE 


LT 

2.000000000  fig/g 

0.5 

LT 

2.000000000  ng/g 

0.5 

LT 

1.140000000  fig/g 

0.5 

97.30000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.510000000  ng/g 

0.5 

0.350000000  Hg/g 

0.5 

LT 

1.000000000  ng/g 

0.5 

LT 

1.280000000  fig/g 

0.5 

LT 

2.110000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.922000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.922000000  itg/g 

0.5 

D 

LT 

0.504000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.504000000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

2.000000000  pg/g 

0.5 

LT 

2.000000000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

2.500000000  fig/g 

0.5 

LT 

2.500000000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

2.000000000  pg/g 

0.5 

LT 

2.000000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

2.000000000  ^g/g 

0.5 

3.150000000  Mg/g 

0.5 

CD 

LT 

1.140000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.140000000  jig/g 

0.5 

D 

148.0000000  jig/g 

0.5 

111.0000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.510000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.510000000  pg/g 

0.5 

D 

0.148000000  pg/g 

0.5 

0.235000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

1.000000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.000000000  pg/g 

0.5 

D 

5.630000000  pg/g 

0.5 

C 

43.20000000  pg/g 

0.5 

CD 

LT 

2.110000000  pg/g 

0.5 

8.030000000  pg/g 

0.5 

CD 

LT 

0.032000000  pg/g 

2.0 

LT 

0.220000000  pg/g 

2.0 

LT 

0.042000000  p^g 

2.0 

LT 

0.520000000  pg/g 

2.0 

LT 

0.042000000  pg/g 

2.0 

ND 

0.630000000  pg/g 

2.0 

R 

LT 

0.034000000  pg/g 

2.0 

LT 

0.620000000  pg/g 

2.0 

LT 

0.490000000  pg/g 

2.0 

LT 

0.061000000  pg/g 

2.0 

LT 

0.065000000  pg/g 

2.0 

LT 

3.000000000  pg/g 

2.0 

LT 

4.700000000  pg/g 

2.0 

LT 

1.400000000  pg/g 

2.0 

LT 

0.570000000  pg/g 

2.0 

900 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 

Type  Type 


Test  Name 


Meas 

Bool  Value 


Unft  Fiat  Da 

Meas  Depth  Code  Qua! 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.210000000  ng^g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

DBZRI 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.380000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.570000000  fig/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.068000000  \xel% 

2.0 

ARB.95-01B 

AHOL 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.240000000  |ig/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.065000000  (ig/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.079000000  Mg/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.063000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95^1B 

AHOL 

CSO 

DNBP 

DI-N-BirrVL  PHTHALATE 

LT 

1.300000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.230000000  ng/g 

2.0 

ARB-95^1B 

AHOL 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.300000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.800000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.280000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

ESFS04 

ENDOSHLFAN  SlILFATE 

LT 

1.200000000  jig/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.300000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.032000000  (ig/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

FLRENE  FLIIORENE 

LT 

0.065000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.970000000  ^g/'g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.240000000  Mg/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.480000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

ICDPYR  INDENO  [U3-C.D]  PYRENE 

LT 

2.400000000  fig/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.480000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.390000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.300000000  (ig/g 

2.0 

ARB-95-01  B 

AHOL 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.100000000  (tg/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.260000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

MIREX 

1.1A,2,2,33A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHL0R(;K)CT.AHY 

LT 

0.140000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.180000000  |ig/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.740000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.800000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.460000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.100000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.290000000  ^g/g 

2,0 

ARB-95-0IB 

AHOL 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.075000000  |ig/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.320000000  |ig/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.320000000  Hg/g 

2-0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.320000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.320000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.320000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.320000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95.OIB 

AHOL 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.790000000  ng/g 

2-0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.300000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.760000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.032000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.052000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

LT 

0.064000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-l.l-DICHLOROET 

LT 

0.068000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,l-TRlCHLORO 

LT 

0.100000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.700000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.083000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-{2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.920000000  |ig/g 

2.0 

ARB-95-01B 

AHOL 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  ng/g 

2.0 
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Site  ID 

SHe 

Tyi* 

Me4iii 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ARB-954)1B 

AHOL 

cso 

UNK526  UNKNOWN 

0.300000000  tig/g 

2.0 

S 

ARB-95-01B 

AHOL 

cso 

UNK556  UNKNOWN 

1.000000000  fig/g 

2.0 

S 

ARB-95-01B 

AHOL 

cso 

UNK562  UNKNOWN 

10.00000000  iig/z 

2.0 

SB 

ARB-95^1B 

AHOL 

cso 

UNK642  UNKNOWN 

0.700000000  ^g/g 

2.0 

SB 

ARB.95-02B 

AHOL 

cso 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.032000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

124TCB  1,2,4-TRICHIjOROBENZENE 

LT 

0.220000000  tigfz 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.042000000  (ig/g 

2.0 

ARB«95-02B 

AHOL 

cso 

12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.520000000  tig/g 

2.0 

ARB-95^2B 

AHOL 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.042000000  ji&'g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

13DNB  1,3-DINlTROBENZENE 

ND 

0.630000000  Mg^g 

2.0 

R 

ARB-954)2B 

AHOL 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.034000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.620000000  fig/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.490000000  fig/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.061000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

24DCLP  2,4-DlCHLOROPHENOL 

LT 

0.065000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

24DMP  2,4-DlMETHYLPHENOL 

LT 

3.000000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

24DNP  2,4-DrNITROPHENOL 

LT 

4.700000000  jig/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

24DNT  2,4-DrNITROTOLUENE 

LT 

1.400000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.570000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.320000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

2CLP  2.CHLOROPHENOL 

LT 

0.055000000  fig/g 

2.0 

ARB.95-02B 

AHOL 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.240000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.032000000  Mg^g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.098000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

NI) 

3.100000000  ^g/g 

2.0 

R 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

2NP  2.NITROPHENOL 

LT 

1.100000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.600000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.600000000  ng/z 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.000000000  iigfz 

2.0 

ARB-95^2B 

AHOL 

cso 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.340000000  flg/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.800000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.041000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

NI) 

0.630000000  ^g/g 

2.0 

R 

ARB-954)2B 

AHOL 

cso 

4CL3C  4-CHL0R0.3-CRES0L 

LT 

0.930000000  fig/g 

2.0 

ARB-954)2B 

AHOL 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.170000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.240000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

4NANIL  4-NITROANILINE 

NI) 

3.100000000  ^g/g 

2.0 

R 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.300000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

abhc  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.300000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.400000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.300000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.041000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.033000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

anil  ANILINE 

ND 

0.130000000  Hg/g 

2.0 

R 

ARB.95-02B 

AHOL 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.710000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.065000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.190000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

B2CIPE  BIS(2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.440000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.360000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.480000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.041000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  pyrene 

LT 

1.200000000  Hg/g 

2.0 
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ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.310000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.300000000  Mg/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.800000000  ftgfz 

2.0 

ARB-95^2B 

AHOL 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSIILFAN 

LT 

2.400000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.130000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.100000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

BGHIPy  BENZO  [G.H.I]  PERYLENE 

LT 

0.180000000  ne/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.130000000  |tg/g 

2.0 

ARB.95-02B 

AHOL 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.032000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.032000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.080000000  pg/g 

2,0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.520000000  jig/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.800000000  ng/g 

2.0 

ARB-95^2B 

AHOL 

CSO 

CLDAN 

CHU3RDANE 

LT 

0.680000000  (ig/g 

2.0 

AR&-95^2B 

AHOL 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.097000000  fig/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.320000000  ng/g 

2.0 

ARB-95^2B 

AHOL 

CSO 

CPMS02  4CHLOROPHENYLMETHYL  SlILFONE 

LT 

0.066000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.310000000  fig/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.071000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.210000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

DBZRJ 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.380000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.570000000  (tg/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.068000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.240000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.065000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.079000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95^2B 

AHOL 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.063000000  |ig/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.300000000  ng/g 

2.0 

ARB-95^2B 

AHOL 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.230000000  (ig/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.300000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.800000000  ng^g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.280000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

ESFS04 

ENDOSIILFAN  SULFATE 

LT 

1.200000000  ]xg/g 

2.0 

AR&-95-02B 

AHOL 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.300000000  fig/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.032000000  (ig/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.065000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.970000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.240000000  itglg 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.480000000  }ig/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

ICDPYR  INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.400000000  iig/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.480000000  fig/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.390000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.300000000  tig/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.100000000  ng/g 

2.0 

ARB.95-02B 

AHOL 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.260000000  fig/g 

2.0 

ARB-95^2B 

AHOL 

CSO 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHL0RCK)CT.AHY 

LT 

0.140000000  (ig/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.180000000  fig/g 

2.0 

ARB-95^2B 

AHOL 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.740000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.800000000  (ig/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.460000000  \ig/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.100000000  (ig/g 

2.0 

ARB-95^2B 

AHOL 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.290000000  f»g/g 

2.0 
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Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ARB-95^2B  AHOL  CSO  OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.075000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.320000000  fig/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.320000000  ng/g 

2.0 

R 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.320000000  ng/g 

2.0 

R 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.320000000  (tg/g 

2.0 

R 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.320000000  ^g/g 

2.0 

R 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.320000000  ^g/g 

2.0 

R 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

PCB260  PCB1260 

LT 

0.790000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

PCB262  PCB  1262 

LT 

6.300000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.760000000  pg/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.032000000  pg/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.052000000  \ie/g 

2.0 

ARB.95-02B 

AHOL 

CSO 

PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

LT 

0.064000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

PPDDE  2.2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHU)ROET 

LT 

0.068000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1.1.1-TR1CHL0R0 

LT 

0.100000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.700000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.083000000  ^g/g 

2.0 

ARB-9S-02B 

AHOL 

CSO 

SUPON  2-CHLORO-l-(2.4-DlCHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.920000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  jig/g 

2.0 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

IINK556  UNKNOWN 

0.700000000  (ig/g 

2.0 

S 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

UNK562  UNKNOWN 

7.000000000  |ig/g 

2.0 

SB 

ARB-95-02B 

AHOL 

CSO 

irNK642  ITNKNOWN 

0.500000000  ^g/g 

2.0 

SB 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

123TCB  L2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.032000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

124TCB  L2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.220000000  ng/g 

2.0 

ARB-95^3B 

AHOL 

CSO 

12DCLB  L2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.042000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

12DPH  L2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.520000000  fig/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.042000000  fig/g 

2.0 

ARB.95-03B 

AHOL 

CSO 

13DNB  1.3-DlNITROBENZENE 

ND 

0.630000000  ^g/g 

2.0 

R 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.034000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.620000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.490000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.061000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.065000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.000000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.700000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLlIENE 

LT 

1.400000000  (ig/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.570000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95^3B 

AHOL 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLlIENE 

LT 

0.320000000  i»g/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.055000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.240000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.032000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.098000000  jig/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

3.100000000  ng/g 

2.0 

R 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.100000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.600000000  pg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.600000000  |ig/g 

2.0 

ARB-95^3B 

AHOL 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.000000000  ng^g 

2.0 

ARB-95^3B 

AHOL 

CSO 

3NT  3-NITROTOLlIENE 

LT 

0.340000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

46DN2C  4,6-DINTTRO-2-CRESOL 

LT 

0.800000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95^3B 

AHOL 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.041000000  (ig/g 

2.0 

ARB.95-03B 

AHOL 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.630000000  (ig^g 

2.0 

R 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

4CL3C  4-CHL0R0.3-CRES0L 

LT 

0.930000000  ng/g 

2.0 
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ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.170000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.240000000  )ig/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

4NANIL  4-NrrROANILrNE 

ND 

3.100000000  (ig/g 

2.0  R 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

4NP  4-NrrROPHENOL 

LT 

3.300000000  fig/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

abhc  alpha-benzenehexachloride 

LT 

1.300000000  (ig/g 

2.0 

ARB-95^3B 

AHOL 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.400000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.300000000  tig/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.041000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.033000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

anil  aniline 

ND 

0.130000000  ng/g 

2.0  R 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.710000000  (ig/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

atz  ATRAZINE 

LT 

0.065000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.190000000  jig/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.440000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.360000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.480000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.041000000  (ig/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

BAPYR  BENZO  (Al  PYRENE 

LT 

1.200000000  (ig/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.310000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.300000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

BBZP  BlITYLBENZYLPHTHALATE 

LT 

1.800000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.400000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.130000000  ng^g 

2.0  R 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

3.100000000  Hg/g 

2.0  R 

ARB-95^3B 

AHOL 

cso 

BGHIPY  BENZO  [G,H.I]  PERYLENE 

LT 

0.180000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.130000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.032000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.032000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.080000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.520000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.800000000  Hg/g 

2-0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.680000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.097000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.320000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.066000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.310000000  Hg/g 

2-0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.071000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.210000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

0.380000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.570000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.068000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.240000000  Hg/g 

2-0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.065000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.079000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.063000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95^3B 

AHOL 

cso 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.300000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.230000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.300000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.800000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.280000000  Hg/g 

2.0  R 

ARB-95-03B 

AHOL 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.200000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95^3B 

AHOL 

cso 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

1.300000000  Hg/g 

2.0  R 

QimI 
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ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.032000000  (ig/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.065000000  (ig/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.970000000  ng/g 

2.0 

ARB.95-03B 

AHOL 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.240000000  (tg/g 

2,0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.480000000  fig/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

ICDPYR  INDENO  (1,2,3-C,D1  PYRENE 

LT 

2.400000000  |ig/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.480000000  tig/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.390000000  (ig/g 

2.0 

ARB.95-03B 

AHOL 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.300000000  ng/g 

2,0 

R 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.100000000  |ig/g 

2.0 

A11B-95-03B 

AHOL 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.260000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

MIREX 

LlA,2,2,3^A»4,5,5,5A,5a6-DECACHLOROOCTAHY 

LT 

0.140000000  fig/g 

2.0 

ARB-954)3B 

AHOL 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.180000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.740000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.800000000  (ig/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.460000000  jig/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.100000000  ng/g 

2.0 

ARB-954)3B 

AHOL 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.290000000  fig/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.075000000  ng/g 

2,0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.320000000  ng/g 

2,0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

PCB221 

K^LYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.320000000  fig/g 

2.0 

R 

ARB.95-03B 

AHOL 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.320000000  ng/g 

2.0 

R 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.320000000  |ig/g 

2,0 

R 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.320000000  Hg/g 

2,0 

R 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.320000000  |tg/g 

2.0 

R 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.790000000  (tg/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.300000000  ng'g 

2.0 

ARB-95^3B 

AHOL 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.760000000  fig/g 

2.0 

ARB-954)3B 

AHOL 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.032000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.052000000  (ig/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

LT 

0.064000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

PPDDE 

2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-Ll-DICHLOROET 

LT 

0.068000000  )ig/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-LLl-TRICHLORO 

LT 

0.100000000  (ig/g 

2.0 

ARB-95^3B 

AHOL 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.700000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.083000000  fig/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

SUPON 

2-CHIjORO-l-<2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.920000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  ng/g 

2.0 

ARB-954)3B 

AHOL 

CSO 

UNK526  UNKNOWN 

0.300000000  ng/g 

2.0 

S 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

UNK556  UNKNOWN 

2.000000000  tig/g 

2.0 

S 

ARB-95-03B 

AHOL 

CSO 

IINK563  lINKNOWN 

10.00000000  ng/g 

2.0 

SB 

ARB.95-03B 

AHOL 

CSO 

IINK642  lINKNOWN 

0.300000000  ng/g 

2.0 

SB 

ARB-95-04B 

AHOL 

CSO 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.032000000  |ig/g 

l.O 

ARB-95^B 

AHOL 

CSO 

124TCB 

L2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.220000000  ng/g 

l.O 

ARB-95-04B 

AHOL 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.042000000  fig/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

CSO 

12DPH 

L2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.520000000  jig/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.042000000  ng/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.630000000  ng/g 

1.0 

R 

ARB-95-04B 

AHOL 

CSO 

14DCLB  L4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.034000000  ng/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.620000000  ng/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.490000000  ng/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.061000000  ng/g 

1.0 

ARB-95^B 

AHOL 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.065000000  (ig/g 

1.0 
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ARB.95-04B 

AHOL 

cso 

24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.000000000  Hg/g 

LO 

ARB-954)4B 

AHOL 

cso 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.700000000  (ig/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

CSO 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.400000000  ^g/g 

LO 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.570000000  ng/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

26DNT  2.6-DlNlTROTOUIENE 

LT 

0.320000000  jig/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.055000000  ^g/g 

LO 

ARB.95-04B 

AHOL 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.240000000  Hg/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.032000000  ng/g 

LO 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.098000000  ng/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

ND 

3.100000000  Mg/g 

1.0 

R 

ARB-954)4B 

AHOL 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.100000000  ng/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDlNE 

LT 

1.600000000  ng/g 

LO 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.600000000  ng/g 

LO 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

3NAN1L  3-NrrROANILINE 

LT 

3.000000000  ^g/g 

LO 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

3NT  3-NlTROTOUIENE 

LT 

0.340000000  ^g/g 

LO 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRC)-2-CRESOL 

LT 

0.800000000  ng/g 

LO 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.041000000  ng/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANIUNE 

NI) 

0.630000000  Hg/g 

1.0 

R 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.930000000  pg/g 

LO 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.170000000  pg/g 

LO 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

4MP  4-METHYXPHENOL 

LT 

0.240000000  pg/g 

LO 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

NX) 

3.100000000  pg/g 

LO 

R 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

4NP  4-NrrROPHENOL 

LT 

3.300000000  pg/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHU)RIDE 

LT 

1.300000000  pg/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.400000000  pg/g 

1.0 

AKB-95-04B 

AHOL 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.300000000  pg/g 

LO 

ARB-954HB 

AHOL 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.041000000  pg/g 

LO 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.033000000  pg/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

anil  ANILINE 

ND 

0.130000000  pg/g 

1.0 

R 

ARB.95-04B 

AHOL 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.710000000  pg/g 

LO 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.065000000  pg/g 

LO 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROBTHOXY)  METHANE 

LT 

0.190000000  pg/g 

LO 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

B2CIPE  BIS(2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.440000000  pg/g 

LO 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.360000000  pg/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.480000000  pg/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.041000000  pg/g 

1.0 

ARB.95-04B 

AHOL 

cso 

BAPYR  BENZO  lAl  PYRENE 

LT 

1.200000000  pg/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.310000000  pg/g 

LO 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.300000000  pg/g 

LO 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.800000000  pg/g 

LO 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.400000000  pg/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.130000000  pg/g 

1.0 

R 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

3.100000000  pg/g 

LO 

R 

ARB-95^4B 

AHOL 

cso 

BGHIPY  BENZO  {G.H,I]  PERYLENE 

LT 

0.180000000  pg/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.130000000  pg/g 

LO 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.032000000  pg/g 

LO 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.032000000  pg/g 

LO 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.080000000  pg/g 

LO 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

CL6CP  HEXACHIX)ROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.520000000  pg/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.800000000  pg/g 

LO 

ARB*95-04B 

AHOL 

cso 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.680000000  pg/g 

LO 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULHDE 

LT 

0.097000000  pg/g 

LO 

QbiJ 
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Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value  Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  S®MIVOLATILES 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.320000000  (ig/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.066000000  jig/g 

1.0 

ARB-954)4B 

AHOL 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.310000000  |ig/g 

1.0 

ARB.954)4B 

AHOL 

cso 

DBCP 

DEBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.071000000  (ig/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.210000000  fig/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

DBZFV 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.380000000  ng/g 

1.0 

ARB-954)4B 

AHOL 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.570000000  ng/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.068000000  ^g/g 

1.0 

ARB.95-04B 

AHOL 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTH  ALATE 

LT 

0.240000000  fig/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.065000000  ng/g 

I.O 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.079000000  ng/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTH  ALATE 

LT 

0.063000000  ng/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.300000000  (ig/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.230000000  ng/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.300000000  ng/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.800000000  jig/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.280000000  ne/g 

1.0 

R 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.200000000  ng/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.300000000  ^g/g 

I.O 

R 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.032000000  ng/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

FLRENE  FLIIORENE 

LT 

0.065000000  ixg/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.970000000  (ig/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.240000000  Mg/g 

1.0 

ARB.954)4B 

AHOL 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.480000000  fig^g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

ICDPYR  INDEN0[1,2,3-C,D)  PYRENE 

LT 

2.400000000  Mg/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.480000000  ^g/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.390000000  iig/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.300000000  |ig/g 

1.0 

R 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.100000000  (ig/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.260000000  fig/g 

1.0 

ARB-954)4B 

AHOL 

cso 

MIREX 

1 , 1  A,2,2,3,3  A,4,5,5,5  A,5B,6-DEC  ACHLOROC)CX4HY 

LT 

0.140000000  fig/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.180000000  ^g/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.740000000  ng/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.800000000  fig/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.460000000  ^g/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.100000000  ^g/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.290000000  ^g/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

OXAT 

L4-OXATHIANE 

LT 

0.075000000  ng/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.320000000  ^g/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.320000000  ^©'g 

1.0 

R 

ARB-954)4B 

AHOL 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.320000000  H&'g 

1.0 

R 

ARB.95-04B 

AHOL 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.320000000  tig/g 

1.0 

R 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.320000000  ng/g 

1.0 

R 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.320000000  figfg 

1.0 

R 

ARB-95^4B 

AHOL 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.790000000  ng/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.300000000  (ig/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.760000000  ng/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.032000000  ng/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.052000000  ng/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CH1jOROPHENYL>1,1-DICHU)RC)ET 

LT 

0.064000000  ^g/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLOROET 

LT 

0.068000000  ytg/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

cso 

PPDDT 

2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,Ll-TRICHLORO 

LT 

0. 1 00000000  (ig/g 

1.0 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Uidt 

Meas 

H 

Depth  C 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ARB-95^B 

AHOL 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.700000000 

Hg/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.083000000 

Rg/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

CSO 

SUPON  2-CHIX>R0-1-(2,4-DICHL0R0PHENYL)VINYL 

LT 

0.920000000 

Hg/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

CSO 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

fig/g 

1.0 

ARB-95-04B 

AHOL 

CSO 

UNK556  UNKNOWN 

0.500000000 

1.0 

ARB.95-04B 

AHOL 

CSO 

UNK562  IH'^KNOWN 

5.000000000 

lig/g 

1,0 

ARB-95-04B 

AHOL 

CSO 

UNK642  UNKNOWN 

0.500000000 

lig/g 

1.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

123TCB  1,23-TRlCHLOROBENZENE 

LT 

0.032000000 

netg 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.220000000 

(ig/g 

2.0 

ARB.95-05B 

AHOL 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHIjOROBENZENE 

LT 

0.042000000 

1‘g'g 

2.0 

ARB.95-05B 

AHOL 

CSO 

12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.520000000 

Rg'g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.042000000 

Rj/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.630000000 

ligtg 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0,034000000 

Rg/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.620000000 

Fg/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.490000000 

l^g/S 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.061000000 

|ig/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.065000000 

Hg/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.000000000 

Fg/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.700000000 

lig/g 

2.0 

ARB-95^5B 

AHOL 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLlIENE 

LT 

1.400000000 

Rg/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.570000000 

lig/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

26DNT  2,6-DINrrROTOLlIENE 

LT 

0.320000000 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.055000000 

tig/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.240000000 

|ig/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.032000000 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.098000000 

ng/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

3.100000000 

llg/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

2NP  2-NrrROPHENOL 

LT 

1.100000000 

Rg/g 

2.0 

ARB-9545B 

AHOL 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.600000000 

t^e/s 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.600000000 

Rg/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

3NANIL  3-NrrROANILINE 

LT 

3.000000000 

Rg/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

3NT  3-NITROTOLlIENE 

LT 

0.340000000 

Rg'g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.800000000 

fig/g 

2.0 

ARB.95-05B 

AHOL 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.041000000 

tig/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0-630000000 

Rg'g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.930000000 

Rg'g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENyLPHENYL  ETHER 

LT 

0.170000000 

fig/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.240000000 

lig/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

3.100000000 

lig/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.300000000 

lig/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.300000000 

lig/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.400000000 

lig/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.300000000 

lig/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.041000000 

lig/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.033000000 

lig/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

anil  aniline 

ND 

0.130000000 

lig/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.710000000 

Vg/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

atz  atrazine 

LT 

0.065000000 

gg/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.190000000 

Rg'g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.440000000 

|ig/g 

2.0 

ARB-95^5B 

AHOL 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.360000000 

(ig/g 

2.0 

Qnal 


S 

SB 

SB 
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sitem 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Flag 
Dei^  Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.480000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.041000000 

2.0 

ARB.95-05B 

AHOL 

CSO 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.200000000  fig^g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.310000000  iig/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.300000000  Mg^g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.800000000  Mg/g 

2.0 

ARB-95^5B 

AHOL 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.400000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.130000000  Mg^g 

2.0  R 

ARB.95-05B 

AHOL 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

3.100000000  Mg^g 

2.0  R 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.180000000  jxg/g 

2.0 

ARB-95«05B 

AHOL 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.130000000  lAg^g 

2.0 

ARB-95^5B 

AHOL 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.032000000  jig/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.032000000  ]x.z/% 

2.0 

ARB.95-05B 

AHOL 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.080000000  fig/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.520000000  fig/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

CUET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.800000000  ^ig/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.680000000  jAg/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SIT.FIDE 

LT 

0.097000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.320000000  fig/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.066000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

DBAHA  DIBENZ  |AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.310000000  jig/g 

2-0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.071000000  ^ig/g 

2.0 

ARB-95^5B 

AHOL 

cso 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.210000000  jig/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

DBZRI  DIBENZOFURAN 

LT 

0.380000000  ng/g 

2.0 

ARB.95-05B 

AHOL 

cso 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.570000000  jig/g 

2.0 

ARB.95-05B 

AHOL 

cso 

DDVP  VAK)NA 

LT 

0.068000000  fig/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.240000000  ng/g 

2.0 

ARB-95^5B 

AHOL 

cso 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.065000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

DLDRN  dieldrin 

LT 

0.079000000  jig^g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.063000000  Hg^g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

DNBP  DI-N-BITTYL  PHTHALATE 

LT 

1.300000000  ng^g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

DNOP  Dl-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.230000000  fig/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.300000000  Hg/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.800000000  jig/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.280000000  ^g/g 

2.0  R 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.200000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

FAMPH  FAMOPHOS 

NI) 

1.300000000  fig/g 

2.0  R 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.032000000  fig/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.065000000  ng/g 

2.0 

ARB-95^5B 

AHOL 

cso 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.970000000  jig^g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.240000000  jig/g 

2.0 

ARB.95-05B 

AHOL 

cso 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.480000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

ICDPYR  INDENOIL2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.400000000  Mg^g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.480000000  |ig/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.390000000  M©^g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

KEP  KEPONE 

ND 

1.300000000  |ig^g 

2.0  R 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

LIN  LINDANE 

LT 

0.100000000  fig/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.260000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

MIREX  lJA,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLORCK)CT.AHY 

LT 

0.140000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.180000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.740000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.800000000  ^g/g 

2.0 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ARB.95-05B 

AHOL 

CSO 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.460000000  iig/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYXAMINE 

LT 

1.100000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

CSO 

NNDPA  N-^m^lOSODIPHENYLAMINE 

LT 

0.290000000  iig/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.075000000 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.320000000  ne'e 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.320000000  mb's 

2.0 

R 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.320000000  ng/g 

2.0 

R 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.320000000  Hg/g 

2.0 

R 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.320000000  ^g/g 

2.0 

R 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.320000000  (ig/g 

2.0 

R 

ARB.95-05B 

AHOL 

cso 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.790000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

PCB262  PCB  1262 

LT 

6.300000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.760000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.032000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.052000000  ^g/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-Ll-DlCHLOROET 

LT 

0.064000000  ^g/g 

2.0 

AR&-95-05B 

AHOL 

cso 

PPDDE  2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DlCHLOROET 

LT 

0.068000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,l-TRICHLORO 

LT 

0,100000000  jig/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1,700000000  fig/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.083000000  |ig/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

SUPON  2-CHLORO-l-(2,4-DlCHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.920000000  ng/g 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  }ig/$ 

2.0 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

UNK526  UNKNOWN 

0.300000000  iig/g 

2.0 

s 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

UNK556  UNKNOWN 

2.000000000  ng/g 

2.0 

S 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

UNK562  UNKNOWN 

10.00000000  ng/g 

2.0 

SB 

ARB-95-05B 

AHOL 

cso 

UNK642  UNKNOWN 

0.500000000  (ig/g 

2.0 

SB 

ARB*95-05B 

AHOL 

cso 

UNK657  IHMKNOWN 

0.300000000  Hg/g 

2.0 

S 

ARS-954)1 

SURF 

cso 

123TCB  1.2.3-TRlCHLOROBENZENE 

LT 

0.032000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

cso 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.220000000  HS^g 

0.5 

ARS.95-01 

SURF 

cso 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.042000000  ne/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

cso 

12DPH  1,2-DlPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.520000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

cso 

13DCLB  1,3-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.042000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

cso 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.630000000  Hg/g 

0.5 

R 

ARS-95-01 

SURF 

cso 

14DCLB  1,4-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.034000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

cso 

236TCP  2,3.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.620000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.490000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.061000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.065000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.000000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

cso 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.700000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

cso 

24DNT  2,4-DINlTROTOLlIENE 

LT 

1.400000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

cso 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.570000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOUIENE 

LT 

0.320000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.055000000  Hg^g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.240000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.032000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.098000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

3.100000000  Hg/g 

0.5 

R 

ARS-95-01 

SURF 

cso 

2NP  2-NrrROPHENOL 

LT 

1.100000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.600000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

cso 

35DNA  3,5-DlNITROANILINE 

LT 

1.600000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.000000000  Hg/g 

0.5 

Qofli 
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Media 

Site  n> _ Type  Type _ Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ARS-95-01 

SURF 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

46DN2C  4,6-DINrTRO-2-CRESOL 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANlLINE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ARS-95.01 

SURF 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [AJ  ANTHRACENE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSIILFAN 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G,H.I]  PERYLENE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHUIRDANE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ARS.95-01 

SURF 

CSO 

DBZRI 

DIBENZOFURAN 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.340000000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.800000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.041000000  ^g^g 

0.5 

ND 

0.630000000  (tg/g 

0.5 

LT 

0.930000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.170000000  jig/g 

0.5 

LT 

0.240000000  fig/g 

0.5 

ND 

3.100000000  ^g/g 

0.5 

LT 

3.300000000  ne/g 

0.5 

LT 

1.300000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.400000000  Hg/g 

0.5 

LT 

1.300000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.041000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.033000000  (ig/g 

0.5 

ND 

0.130000000  |ig/g 

0.5 

LT 

0.710000000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.065000000  ng^g 

0.5 

LT 

0.190000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.440000000  |ig/g 

0.5 

LT 

0.360000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.480000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.041000000  ng/g 

0.5 

LT 

1.200000000  iigfg 

0.5 

LT 

0.310000000  ng/g 

0.5 

LT 

1.300000000  fig/g 

0.5 

LT 

1.800000000  Mg/g 

0.5 

LT 

2.400000000  ^g/g 

0.5 

ND 

0.130000000  ^g/g 

0.5 

ND 

3.100000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.180000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.130000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.032000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.032000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.080000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.520000000  Hg/g 

0.5 

LT 

1.800000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.680000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.097000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.320000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.066000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.310000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.071000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.210000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.380000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.570000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.068000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.240000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.065000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.079000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.063000000  Hg/g 

0.5 

LT 

1.300000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.230000000  Hg/g 

0.5 
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Site  ID 

Site 

Type 
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Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 
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Flag 

Code 

Chemical  Class:  SHEMIVOLATILES 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.300000000  (ig/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.800000000  ^g/g 

0.5 

ARS.95-01 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.280000000  ng/g 

0.5 

R 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.200000000  |ig/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

1.300000000  jig/g 

0.5 

R 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.032000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06SOOOOOO  fig/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.970000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.240000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.480000000  ng/g 

0.5 

ARS.95-01 

SURF 

CSO 

ICDPYR  INDENO[l,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.400000000  ng/g 

0.5 

ARS.95-01 

SURF 

CSO 

ISODR  ISODRJN 

LT 

0.480000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

ISOPHR  isophorone 

LT 

0.390000000  (ig/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

KEP  KEPONE 

ND 

1.300000000  (ig/g 

0.5 

R 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

lin  lindane 

LT 

0.100000000  |ig/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

mexcl  methoxychlor 

LT 

0.260000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

MIREX  LI A,2,2,33 A4,5,5,5A.5B,6-DECACHL0RCK)CT.AHY 

LT 

0.140000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.180000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.740000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.800000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.460000000  ^g/g 

0.5 

ARS.95-01 

SURF 

CSO 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.100000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

NNDPA  N-NTTROSODIPHENYLAMINE 

LT 

0.290000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

OXAT  L4-OXATHIANE 

LT 

0.075000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.320000000  fig^g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.320000000  ng/g 

0.5 

R 

ARS-95.01 

SURF 

CSO 

PCB232  K)LYCHL0RINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.320000000  ng/g 

0.5 

R 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

PCB242  K)LYCHL0RINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.320000000  >ig/g 

0.5 

R 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.320000000  fig/g 

0.5 

R 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.320000000  ng/g 

0.5 

R 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.790000000  (ig/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

PCB262  PCB  1262 

LT 

6.300000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.760000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.032000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.052000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLOROET 

LT 

0.064000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-Ll-DICHLOROET 

LT 

0.068000000  (ig^g 

0.5 

ARS-95.01 

SURF 

CSO 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-LLLTRlCHLORO 

LT 

0.100000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.700000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.083000000  ng/g 

0.5 

ARS-95.01 

SURF 

CSO 

SUPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHU^ROPHENYL)VINYL 

LT 

0.920000000  Mg/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

txphe  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

UNK526  UNKNOWN 

0.300000000  ng'g 

0.5 

S 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

UNK556  UNKNOWN 

0.700000000  ng/g 

0.5 

S 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

UNK562  UNKNOWN 

7.000000000  ng/g 

0.5 

SB 

ARS-95-01 

SURF 

CSO 

UNK642  UNKNOWN 

0.600000000  ^g/g 

0.5 

SB 

ARS-95-02 

SURF 

CSO 

123TCB  L2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.032000000  Mg^g 

0.5 

ARS-95.02 

SURF 

CSO 

124TCB  L2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.220000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

CSO 

12DCLB  L2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.042000000  Mg/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

CSO 

12DPH  L2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.520000000  fig'g 

0.5 

ARS-954)2 

SURF 

CSO 

13DCLB  L3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.042000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

CSO 

13DNB  L3-DINITROBENZENE 

ND 

0.630000000  ^g/g 

0.5 

R 

Qnal 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II R1  Data 


Site  ID 

sue 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flae 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

CL6BZ 

HEXACHlX)ROBENZENE 

LT 

0.080000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXACHLORCXJYCLOPENTADIENE 

LT 

0.520000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.800000000  ng/s 

0-5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHUJRDANE 

LT 

0.680000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.097000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.320000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.066000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.310000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.071000000  fig/g 

0.5 

ARS-95.02 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.210000000  iig/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.380000000  (ig/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.570000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.068000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.240000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.065000000  (ig/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.079000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.063000000  (ig/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

DNBP 

Dl-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.300000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.230000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.300000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.800000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.280000000  jig/g 

0.5 

R 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.200000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.300000000  (ig/g 

0.5 

R 

ARS-95^2 

SURF 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.032000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.065000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.970000000  (ig/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.240000000  gg/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.480000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

ICDPYR  INDENO  [l,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.400000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.480000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.390000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

KEP 

KEK)NE 

ND 

1.300000000  ng/g 

0.5 

R 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.100000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.260000000  (ig/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

MIREX 

1 , 1  A2,2,3,3  A,4,5,5,5  A5B,6-DEC  ACHLOROOCTAHY 

LT 

0.140000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.180000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.740000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.800000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.460000000  Mg/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.100000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.290000000  lig/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

OXAT 

U4-OXATHIANE 

LT 

0.075000000  Mg/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB1016 

LT 

0.320000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.320000000  fig/g 

0.5 

R 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

PCB232 

TOLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.320000000  (ig/g 

0.5 

R 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.320000000  ng/g 

0.5 

R 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.320000000  ng/g 

0.5 

R 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.320000000  Mg/g 

0.5 

R 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.790000000  iig'g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.300000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.760000000  fig/g 

0.5 

Qyal 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


sue  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

UnU 

Value  Meas 

Denth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLAHLES 

ARS.95-02 

SURF 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.032000000  fig/g 

0.5 

ARS-95^2 

SURF 

CSO 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.052000000  fig^g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

PPDDD  2,2.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLOROET 

LT 

0.064000000 

0.5 

ARS.95-02 

SURF 

cso 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>lJ-DICHLOROET 

LT 

0.068000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l,l-TRICHLOR() 

LT 

0.100000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.700000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.083000000 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

SUPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.920000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

UNK526  IH'^KNOWN 

0.500000000  >ig/g 

0.5 

S 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

UNK556  UNKNOWN 

0.600000000  >ig/g 

0.5 

S 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

UNK562  UNKNOWN 

6.000000000  ^g/g 

0.5 

SB 

ARS-95.02 

SURF 

cso 

UNK642  UNKNOWN 

0.600000000  ng/g 

0.5 

SB 

ARS.95-02 

SURF 

cso 

UNK651  UNKNOWN 

0.400000000  jig/g 

0.5 

S 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

UNK662  UNKNOWN 

0.600000000  ng/g 

0.5 

S 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

UNK678  in^JKNOWN 

0.700000000  jig/g 

0.5 

s 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

UNK701  UNKNOWN 

0.300000000  ng/g 

0.5 

s 

ARS-95-02 

SURF 

cso 

UNK707  UNKNOWN 

0.300000000  jig/g 

0.5 

s 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.032000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.220000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.042000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZrNE 

LT 

0.520000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.042000000  (ig/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.630000000  fig/g 

0.5 

R 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.034000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.620000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.490000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.061000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.065000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.000000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.700000000  fig/g 

0,5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

24DNT  2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

1.400000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

26DNA  2,6-DINITROANlLINE 

LT 

0.570000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

26DNT  2,6-DINlTROTOLUENE 

LT 

0.320000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

2CLP  2.CHLOROPHENOL 

LT 

0.055000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.240000000  fig/g 

0.5 

ARS-95.03 

SURF 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0,032000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.098000000  ng/g 

0.5 

ARS.95.03 

SURF 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

3.100000000  fig/g 

0.5 

R 

ARS.95-03 

SURF 

cso 

2NP  2-NrrROPHENOL 

LT 

1.100000000  fig/g 

0.5 

ARS-95.03 

SURF 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.600000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

35DNA  3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.600000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.000000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.340000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.800000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.041000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

4CANIL  4.CHLOROANILINE 

ND 

0.630000000  |ig/g 

0.5 

R 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

4CUC  4-CHIjORO-3-CRESOL 

LT 

0.930000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.170000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.240000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

ND 

3.100000000  ng/g 

0.5 

R 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.300000000  jig/g 

0.5 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 


Site  Media 

TyP*  Type 


Test  Name 


Meas 

Bool 


Value 


Untt 

Meas 


Flax 
Depth  Code 


Dati^ 

Qua! 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ARS-95-03 

SURF 

CSO 

ABHC 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

AENSLF 

ARS-95^3 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

ANAPN 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

ANAPY 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

ANIL 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

ANTRC 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

ATZ 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

B2CEX 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

B2CIPE 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

B2CLEE 

ARS-95.03 

SURF 

CSO 

B2EHP 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

BAANT 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

BAPYR 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

BBFAN 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

BBHC 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

BBZP 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

BENSLF 

ARS.95-03 

SURF 

CSO 

BENZID 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

BENZO 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

BGHIPY 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

BKFAN 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

BZALC 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

CHRY 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

CL6CP 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

CL6ET 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

CLDAN 

ARS-95^3 

SURF 

CSO 

CPMS 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

CPMSO 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

CPMS02 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

DBAHA 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

DBCP 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

DBHC 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

DBZRJ 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

DCPD 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

DDVP 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

DEP 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

DITH 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

DLDRN 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

DMP 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

DNBP 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

DNOP 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ARS.95-03 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ARS.95-03 

SURF 

CSO 

ESFS04 

ARS-95.03 

SURF 

CSO 

FAMPH 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

FANT 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

FLRENE 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

HCBD 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

HPCL 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ALPHA-ENDOSULFAN 

ALDRIN 

ACENEPHTHENE 

ACENAPHTHYLENE 

ANILINE 

ANTHRACENE 

ATRAZINE 

BIS  (2-CHIX)ROETHOXY)  METHANE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

BENZO  [A]  PYRENE 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

BETA-ENDOSULFAN 

BENZIDINE 

BENZOIC  ACID 

BENZO  IG.H,I]  PERYLENE 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

BENZYL  ALCOHOL 

CHRYSENE 

HEXACHLOROBENZENE 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

HEXACHLOROETHANE 

CHUIRDANE 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

DIBENZ  (AH]  ANTHRACENE 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

DIBENZOFURAN 

DICYCLOPENTADIENE 

VAPONA 

DIETHYL  PHTHALATE 

DITHIANE 

DIELDRIN 

DIMETHYL  PHTHALATE 
DI-N-BUTYL  PHTHALATE 
DI-N-OCTYL  PHTHALATE 
ENDRIN 

ENDRIN  ALDEHYDE 
ENDRIN  KETONE 
ENDOSULFAN  SULFATE 
FAMOPHOS 
FLUORANTHENE 
FLUORENE 

HEXACHLOROBUTADIENE 

HEPTACHLOR 


LT 

1.300000000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.400000000  ^g/g 

0.5 

LT 

1.300000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.041000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.033000000  ng/g 

0.5 

ND 

0.130000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.710000000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.065000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.190000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.440000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.360000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.480000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.041000000  ng/g 

0.5 

LT 

1.200000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.310000000  fig/g 

0.5 

LT 

1.300000000  ^g/g 

0.5 

LT 

1.800000000  ng/g 

0.5 

LT 

2.400000000  ng/g 

0.5 

ND 

0.130000000  ng/g 

0.5 

ND 

3.100000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.180000000  Mg/g 

0-5 

LT 

0.130000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.032000000  H&'g 

0.5 

LT 

0.032000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.080000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.520000000  ng/g 

0.5 

LT 

1.800000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.680000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.097000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.320000000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.066000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.310000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.071000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.210000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.380000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.570000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.068000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.240000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.065000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.079000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.063000000  Hg/g 

0.5 

LT 

1.300000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.230000000  Hg/g 

0.5 

LT 

1.300000000  Hg/g 

0.5 

LT 

1.800000000  Hg/g 

0.5 

ND 

0.280000000  Hg/g 

0.5 

LT 

1.200000000  Hg/g 

0.5 

ND 

1.300000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.032000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.065000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.970000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.240000000  Hg/g 

0.5 

( 


( 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flas 

Code 

Chemical  Class:  SEMIV OLATILES 

ARS-95-03 

SURF 

CSO 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.480000000  fig/z 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

ICDPYR  INDENO  [1A3-C.D]  PYRENE 

LT 

2.400000000  fig/g 

0.5 

ARS.95-03 

SURF 

CSO 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.480000000  iLg/g 

0.5 

ARS.95^3 

SURF 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.390000000  Hg/g 

0.5 

ARS.95^3 

SURF 

cso 

KEP  KEPONE 

ND 

1.300000000  ^g/g 

0.5 

R 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

LIN  LINDANE 

LT 

0.100000000  Jig/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.260000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

MIREX  U1A,2,23,3A4,5,5,5A,5B,6-DECACHL0R00CTAHY 

LT 

0.140000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.180000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.740000000  (ig/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.800000000  txg/s, 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.460000000  \ig/g 

0.5 

• 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.100000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

NNDPA  N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.290000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.075000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.320000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

0.320000000  |ig/g 

0.5 

R 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.320000000  ^g/g 

0.5 

R 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

PCB242  K)LYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.320000000  (ig/g 

0.5 

R 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.320000000  ^g/g 

0.5 

R 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.320000000  (ig/g 

0.5 

R 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.790000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

PCB262  PCB  1262 

LT 

6.300000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.760000000  \ig/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.032000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.052000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROET 

LT 

0.064000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

LT 

0.068000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

PPDDT  2>BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1,1-TRICHL0R0 

LT 

0.100000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

PRTHN  parathion 

LT 

1.700000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.083000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

SUPON  2-CHL0R0-1-(2,4-D1CHL0R0PHENYL)VINYL 

LT 

0.920000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

txphe  toxaphene 

LT 

12.00000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

UNK526  UNKNOWN 

0.300000000  Hg/g 

0.5 

S 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

UNK556  UNKNOWN 

0.500000000  Hg/g 

0.5 

S 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

UNK562  UNKNOWN 

7.000000000  Hg/g 

0.5 

SB 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

UNK642  UNKNOWN 

0.700000000  Hg/g 

0.5 

SB 

ARS-95-03 

SURF 

cso 

UNK697  UNKNOWN 

0.300000000  Hg/g 

0.5 

S 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

123TCB  L2,3-TRICHL0R0BENZENE 

LT 

0.032000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.220000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.042000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

1 2DPH  1  ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.520000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.042000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

13DNB  L3-DIN1TR0BENZENE 

ND 

0.630000000  Hg/g 

0.5 

R 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.034000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95.04 

SURF 

cso 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.620000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

245TCP  2A5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.490000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.061000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

24DCLP  2,4.DICHLOROPHENOL 

LT 

0.065000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.000000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.700000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.400000000  Hg/g 

0.5 
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Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Vahie  Meas 

Flac 

Code 

Chemical  Class:  SEMWOIATTLES 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

26DNA  2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.570000000  ng/g 

0.5 

ARS.95-04 

SURF 

cso 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.320000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

2CLP  2-CHIjOROPHENOL 

LT 

0.055000000  pgi'g 

0.5 

ARS-95.04 

SURF 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.240000000  (ig/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.032000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

2MP  2-METHyLPHENOL 

LT 

0.098000000  pg^g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

3.100000000  pg/g 

0.5 

R 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

2NP  2-NrrROPHENOL 

LT 

1.100000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.600000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.600000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

3NANIL  S-NTTROANILINE 

LT 

3.000000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

3NT  S-NTTROTOLUENE 

LT 

0.340000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

46DN2C  4,6-DINITR0-2-CRES0L 

LT 

0.800000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.041000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.630000000  pg/g 

0.5 

R 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.930000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.170000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.240000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

ND 

3.100000000  pg/g 

0.5 

R 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.300000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

abhc  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.300000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.400000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

ALDRN  aldrin 

LT 

1.300000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

anapn  ACENEPHTHENE 

LT 

0.041000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

anapy  acenaphthylene 

LT 

0.033000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

anil  aniline 

ND 

0.130000000  pg/g 

0.5 

R 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

antrc  anthracene 

LT 

0.710000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

atz  atrazine 

LT 

0.065000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  methane 

LT 

0.190000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

B2CIPE  B1S(2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.440000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

B2CLEE  BIS  (2-CHL0R0ETHYL)ETHER 

LT 

0.360000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.480000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

baant  benzo  [A]  anthracene 

LT 

0.041000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

BAPYR  BENZO  [AJ  PYRENE 

LT 

1.200000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.310000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.300000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.800000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.400000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

benzid  benzidine 

ND 

0.130000000  pg/g 

0.5 

R 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

3.100000000  pg/g 

0.5 

R 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.180000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

BKFAN  BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

LT 

0.130000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.032000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

CHRY  CHRYSENE. 

LT 

0.032000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.080000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.520000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.800000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.680000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULHDE 

LT 

0.097000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.320000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.066000000  pg/g 

0.5 

ARS.95-04 

SURF 

cso 

DBAHA  DIBENZ  JAH]  ANTHRACENE 

LT 

0.310000000  pg/g 

0.5 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Type  Type _ Test  Name  Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ARS-95-04 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.071000000 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.210000000 

fig/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

DBZRJ 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.380000000 

(ig^g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.570000000 

(ig/g 

0.5 

ARS.95-04 

SURF 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.068000000 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.240000000 

vz/z 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.065000000 

ng/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.079000000 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.063000000 

^g'g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.300000000 

»tg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.230000000 

ng/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.300000000 

Hg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.800000000 

Mg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.280000000 

Mg/g 

0.5 

ARS-954)4 

SURF 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.200000000 

vz/z 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.300000000 

t»g/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.032000000 

Hg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.065000000 

Hg/g 

0.5 

ARS-95^4 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.970000000 

fig/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.240000000 

Hg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.480000000 

vz/z 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

ICDPYR  rNDENO[l,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.400000000 

Mg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.480000000 

zzJz 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.390000000 

Hg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.300000000 

^g/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.100000000 

^g/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.260000000 

Hg/'g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

MIREX 

L1A2,2,3,3A4,5,5,5A5B,6-DECACHL0R00CT.AHY 

LT 

0.140000000 

(ig/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.180000000 

^g/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.740000000 

yz/z 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.800000000 

vzJz 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.460000000 

vziz 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.100000000 

vziz 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.290000000 

zziz 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.075000000 

vzlz 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.320000000 

Hg/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.320000000 

^g'g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.320000000 

fig/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

PCB242 

K)LYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.320000000 

vziz 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.320000000 

vzlz 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.320000000 

vz/z 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.790000000 

vz/z 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.300000000 

^&'g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.760000000 

yz/z 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.032000000 

yzJz 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.052000000 

zz/z 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-Ll-DICHLOROET 

LT 

0.064000000 

vz/z 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHU)ROET 

LT 

0.068000000 

ng/g 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2,2-B1S(PARA-CHLOROPHENYL)-LL1-TR1CHLORO 

LT 

0.100000000 

vz/z 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.700000000 

vz/z 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.083000000 

vz/z 

0.5 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

SUPON 

2-CHL0R0-1-(2,4-DICHL0R0PHENYL)VINYL 

LT 

0.920000000 

vz/z 

0.5 
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Chemical  Class:  SEMIVOLATiLES 


ARS-95-04 

SURF 

CSO 

TXPHE  TOXAPHENE 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

UNK556  UNKNOWN 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

UNK562  UNKNOWN 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

UNK642  UNKNOWN 

ARS-95-04 

SURF 

CSO 

UNK651  UNKNOWN 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

123TCB  1,^3-TRICHIjOROBENZENE 

ARS.95-05 

SURF 

CSO 

124TCB  1.2,4-TRICHLOROBENZENE 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

ARS-95.05 

SURF 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

236TCP  2,3,6-TRlCHLOROPHENOL 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

245TCP  2.4.5-TRlCHLOROPHENOL 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

246TCP  2.4,6-TRICHLOROPHENOL 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

24DNT  2,4-DINrrROTOLlIENE 

ARS-95.05 

SURF 

CSO 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

ARS-95.05 

SURF 

CSO 

26DNT  2.6-DINlTROTOLUENE 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

2NP  2-NrrROPHENOL 

ARS-95.05 

SURF 

CSO 

33DCBD  3.3-ClCHLOROBENZIDINE 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

3NAN1L  3-NITROANILINE 

ARS.95-05 

SURF 

CSO 

3NT  3-NITROTOLUENE 

ARS.95-05 

SURF 

CSO 

46DN2C  4,6-DINrTRO-2-CRESOL 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ARS-95.05 

SURF 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

ARS-95.05 

SURF 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTIffiNE 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

anil  aniline 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

antrc  anthracene 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

atz  atrazine 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

ARS-954)5 

SURF 

CSO 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

12.00000000  (ig/g 

0.5 

0.300000000  ng/g 

0.5 

6.000000000  tigfg 

0.5 

0.800000000 

0.5 

0.400000000  fig^g 

0.5 

LT 

0.032000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.220000000  tig/s 

0.5 

LT 

0.042000000  jig/g 

0.5 

LT 

O.S20000000  |tg/g 

0.5 

LT 

0.042000000  {ig/g 

0.5 

ND 

0.630000000  Iig/e 

0.5 

LT 

0.034000000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.620000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.490000000  iig/$ 

0.5 

LT 

0.061000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.065000000  ]ig/g 

0.5 

LT 

3.000000000  ng/g 

0.5 

LT 

4.700000000  jig/g 

0.5 

LT 

1.400000000  jig/g 

0.5 

LT 

0.570000000  iig/g 

0.5 

LT 

0.320000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.055000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.240000000  jlg/g 

0.5 

LT 

0.032000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.098000000  iig/g 

0.5 

NO 

3.100000000  ng/g 

0.5 

LT 

1.100000000  iig/g 

0.5 

LT 

1.600000000  ng/g 

0.5 

LT 

1.600000000  ^g/g 

0.5 

LT 

3.000000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.340000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.800000000  |ig/g 

0.5 

LT 

0.041000000  fig/g 

0.5 

ND 

0.630000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.930000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.170000000  fig^g 

0.5 

LT 

0.240000000  fig^g 

0.5 

ND 

3.100000000  (ig/g 

0.5 

LT 

3.300000000  ng/g 

0.5 

LT 

1.300000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.400000000  )ig/g 

0.5 

LT 

1.300000000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.041000000  ^g^g 

0.5 

LT 

0.033000000  Hg/g 

0.5 

ND 

0.130000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.710000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.065000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.190000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.440000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.360000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.480000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.041000000  Hg/g 

0.5 
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sue 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

SHeW 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value  Meas 

Depth  Code 

Chemical  Class:  SEMIV OLAXILES 

ARS.95-05 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.200000000  ms's 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.310000000  ms's 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.300000000  ms's 

0.5 

ARS.95-05 

SURF 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.800000000  ms's 

0.5 

ARS.95-05 

SURF 

cso  . 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.400000000  ms's 

0.5 

ARS.95-05 

SURF 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.130000000  ms's 

0.5  R 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.100000000  ms's 

0.5  R 

ARS.95-05 

SURF 

cso 

BGHIPY  BENZO  1G,H.I]  PERYLENE 

LT 

0.180000000  ms's 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.130000000  ms's 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCXJHOL 

LT 

0.032000000  ms's 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.032000000  ms's 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.080000000  ms's 

0.5 

ARS-95.05 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.520000000  ms's 

0.5 

ARS-95.05 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.800000000  ms's 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.680000000  ms's 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

CPMS 

4CHLOROPHENYLMETHYL  SULHOE 

LT 

0.097000000  ms's 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.320000000  ms's 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SIJLFONE 

LT 

0.066000000  ms's 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  lAHl  ANTHRACENE 

LT 

0.310000000  MS'S 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.071000000  ms's 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.210000000  ms's 

0.5 

ARS-95.05 

SURF 

cso 

DBZRI 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.380000000  ms's 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.570000000  ms's 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.068000000  ms's 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

6.800000000  ms's 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.065000000  ms's 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.079000000  ms's 

0.5 

ARS.95-05 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

8.500000000  ms's 

0.5 

ARS-95.05 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.300000000  ms's 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.230000000  ms's 

0.5 

ARS.95-05 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.300000000  ms's 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.800000000  ms's 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.280000000  ms's 

0.5  R 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.200000000  ms's 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.300000000  ms's 

0.5  R 

ARS-95.05 

SURF 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.032000000  ms's 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.065000000  ms's 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.970000000  ms's 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.240000000  ms's 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.480000000  ms's 

0.5 

ARS-95.05 

SURF 

cso 

ICDPYR  INDENO  [1,2,3-C.D]  PYRENE 

LT 

2.400000000  ms's 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.480000000  ms's 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.390000000  ms's 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.300000000  ms's 

0.5  R 

ARS-95.05 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.100000000  ms's 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.260000000  ms's 

0.5 

ARS.95-05 

SURF 

cso 

MIREX 

LlA,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTAHY 

LT 

0.140000000  ms's 

0.5 

ARS-95.05 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.180000000  ms's 

0.5 

ARS.95-05 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.740000000  ms's 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.800000000  ms's 

0.5 

ARS-95-05 

SURF 

cso 

nndme  n-nitrosodimethylamine 

LT 

0.460000000  ms's 

0.5 

ARS-95.05 

SURF 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.100000000  ms's 

0.5 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


SMc  Media 
Tjpe  Tipe 


Test  Name 


Meas 

Bod  Vahie 


UdB  Hae  Data' 

Mms  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIV OLATTLES _ 

ARS-95-05  SURF  CSO  NNDPA  N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE  LT 

ARS-95-05  SURF  CSO  OXAT  1,4-OXATHIANE  LT 

ARS-95-05  surf  CSO  PCB016  PCB 1016  LT 

ARS-95-05  surf  CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ARS-95-05  surf  CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ARS-95-05  SURF  CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ARS-95-05  surf  CSO  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ARS-95-05  SURF  CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ARS-95-05  SURF  CSO  PCB260  PCB  1260  LT 

ARS-95-05  SURF  CSO  PCB262  PCB  1262  LT 

ARS-95-05  SURF  CSO  PCP  PENTACHLOROPHENOL  LT 

ARS-95-05  SURF  CSO  PHANT  PHENANTHRENE  LT 

ARS-95-05  SURF  CSO  PHENO  PHENOL  LT 

ARS-95-05  SURF  CSO  PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLOROET  LT 

ARS-95-05  surf  CSO  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHU)ROET  LT 

ARS-95-05  SURF  CSO  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-Ll,l-TR]CHLORO  LT 

ARS-95-05  SURF  CSO  PRTHN  PARATHION  LT 

ARS-95-05  SURF  CSO  PYR  PYRENE  LT 

ARS-95-05  SURF  CSO  SUPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL  LT 

ARS-95-05  SURF  CSO  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ARS-95-05  SURF  CSO  UNK525  UNKNOWN 

ARS-95-05  SURF  CSO  UNK556  UNKNOWN 

ARS-95-05  SURF  CSO  UNK563  UNKNOWN 

ARS-95-05  SURF  CSO  UNK563  UNKNOWN 

ARS-95-05  surf  CSO  UNK5T7  UNKNOWN 

ARS-95-05  SURF  CSO  UNK639  UNKNOWN 

ARS-95-05  SURF  CSO  UNK642  UNKNOWN 

ARS-95-05  SURF  CSO  UNK647  UNKNOWN 

ARS-95-06  SURF  CSO  123TCB  1.2-3-TRICHLOROBENZENE  LT 

ARS-95-06  SURF  CSO  124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE  LT 

ARS-95-06  SURF  CSO  12DCLB  1,2-DlCHLOROBENZENE  LT 

ARS-95-06  SURF  CSO  12DPH  1.2-DIPHENYLHYDRAZINE  LT 

ARS-95-06  SURF  CSO  13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE  LT 

ARS-95-06  SURF  CSO  13DNB  1,3-DINlTROBENZENE  ND 

ARS-95-06  SURF  CSO  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE  LT 

ARS-95-06  SURF  CSO  236TCP  2,3.6-TRICHLOROPHENOL  LT 

ARS-95-06  SURF  CSO  245TCP  2.4,5-TRICHLOROPHENOL  LT 

ARS-95-06  SURF  CSO  246TCP  2.4,6-TRICHLOROPHENOL  LT 

ARS-95-06  SURF  CSO  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL  LT 

ARS-95-06  SURF  CSO  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL  LT 

ARS-95-06  SURF  CSO  24DNP  2,4-DINlTROPHENOL  LT 

ARS-95-06  SURF  CSO  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE  LT 

ARS-95-06  SURF  CSO  26DNA  2,6-DINITROANlUNE  LT 

ARS-95-06  SURF  CSO  26DNT  2,6-DINlTROTOLUENE  LT 

ARS-95-06  SURF  CSO  2CLP  2-CHLOROPHENOL  LT 

ARS-95-06  SURF  CSO  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE  LT 

ARS-95-06  SURF  CSO  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE  LT 

ARS-95-06  SURF  CSO  2MP  2-METHYLPHENOL  LT 

ARS-95-06  SURF  CSO  2NANIL  2-NITROANILINE  ND 

ARS-95-06  SURF  CSO  2NP  2-NrrROPHENOL  LT 

ARS-95-06  SURF  CSO  33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE  LT 

ARS-95-06  SURF  CSO  35DNA  3.5-DINITROANILINE  LT 


LT 

0.290000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.075000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.320000000  pg/g 

0.5 

ND 

0.320000000  pg/g 

0.5 

R 

ND 

0,320000000  pg/g 

0.5 

R 

ND 

0.320000000  pg/g 

0.5 

R 

ND 

0.320000000  pg/g 

0.5 

R 

ND 

0.320000000  pg/g 

0.5 

R 

LT 

0.790000000  pg/g 

0.5 

LT 

6.300000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.760000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.032000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.052000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.064000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.068000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.100000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.700000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.083000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.920000000  pg/g 

0.5 

LT 

12.00000000  pg/g 

0.5 

0.500000000  pg/g 

0.5 

S 

1.000000000  pg/g 

0.5 

S 

20.00000000  pg/g 

0.5 

SB 

0.500000000  pg/g 

0.5 

SD 

0.300000000  pg/g 

0.5 

S 

0.300000000  pg/g 

0.5 

S 

0.400000000  pg/g 

0.5 

SB 

0.800000000  pg/g 

0.5 

S 

LT 

0.032000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.220000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.042000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.520000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.042000000  pg/g 

0.5 

ND 

0.630000000  pg/g 

0.5 

R 

LT 

0.034000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.620000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.490000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.061000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.065000000  pg/g 

0.5 

LT 

3.000000000  pg/g 

0.5 

LT 

4.700000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.400000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.570000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.320000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.055000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.240000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.032000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.098000000  pg/g 

0.5 

ND 

3.100000000  pg/g 

0.5 

R 

LT 

1.100000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.600000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.600000000  pg/g 

0.5 

924 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Mess 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ARS-95^6 

SURF 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.000000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.340000000  gg/g 

0,5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.800000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.041000000  gg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

4CANIL  4^HLOROANlLINE 

ND 

0.630000000  jig/g 

0.5 

R 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

4CUC  4^HLORO-3-CRESOL 

LT 

0.930000000  gg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.170000000  gg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.240000000  gg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

ND 

3.100000000  gg/g 

0.5 

R 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

4NP  4.NITROPHENOL 

LT 

3.300000000  gg/g 

0.5 

ARS-95.06 

SURF 

cso 

abhc  alpha-benzenehexachloride 

LT 

1.300000000  gg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.400000000  gg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.300000000  gg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.041000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.033000000  gg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

anil  aniline 

ND 

0.130000000  ng/g 

0.5 

R 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.710000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

atz  atrazine 

LT 

0.065000000  gg/g 

0.5 

ARS-95.06 

SURF 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.190000000  gg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.440000000  }ig/g 

0.5 

ARS.95-O6 

SURF 

cso 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.360000000  gg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.480000000  gg/g 

0.5 

ARS.95-O6 

SURF 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.041000000  gg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

BAPYR  BENZO  [Al  PYRENE 

LT 

1.200000000  gg/g 

0,5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.310000000  gg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.300000000  gg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYLPHTHALATE 

LT 

1.800000000  gg/g 

0.5 

ARS.95-O6 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.400000000  gg/g 

0.5 

ARS-95.06 

SURF 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.130000000  gg/g 

0.5 

R 

ARS-95.O6 

SURF 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

3.100000000  gg/g 

0.5 

R 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.180000000  gg/g 

0.5 

ARS-95.O6 

SURF 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.130000000  gg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.032000000  gg/g 

0-5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.032000000  gg/g 

0.5 

ARS-95.O6 

SURF 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.080000000  gg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.520000000  gg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.800000000  gg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.680000000  gg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.097000000  gg/g 

0,5 

ARS-95.06 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.320000000  gg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

CPMS02  4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.066000000  gg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.310000000  gg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.071000000  gg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.210000000  gg/g 

0.5 

ARS-95.06 

SURF 

cso 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

0.380000000  gg/g 

0.5 

ARS.95-O6 

SURF 

cso 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.570000000  gg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.068000000  gg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.240000000  gg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.065000000  gg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.079000000  gg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

0.160000000  gg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.300000000  gg/g 

0.5 

925 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II R1  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Valae  Meas 

Defith 

Fla; 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATTLES 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.230000000  |ig/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.300000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

l.SOOOOOOOO  (ig/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.280000000  iig/g 

0.5 

R 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.200000000  fig/g 

0-5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

1.300000000  (ig/g 

0.5 

R 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.032000000  |ig/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.065000000  ^g'g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.970000000  (ig/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.240000000  tig/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

hpcle  heptachlorepoxide 

LT 

0.480000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

ICDPYR  INDENOIU.3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.400000000  Hg^g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.480000000  (ig/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.390000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

KEP  KEK)NE 

ND 

1.300000000  fig/g 

0.5 

R 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

LIN  LINDANE 

LT 

0.100000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.260000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

MIREX  1.1A.2,23,3A4.5.5.5A.5B,6-DECACHL0R00CT.4HY 

LT 

0.140000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.180000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.740000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.800000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.460000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.100000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

NNDPA  N-NTTROSODIPHENYLAMINE 

LT 

0.290000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

OXAT  U4-OXATHIANE 

LT 

0.075000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.320000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95.06 

SURF 

cso 

PCB221  K)LYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.320000000  Hg/g 

0.5 

R 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

PCB232  K)LYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.320000000  Hg/g 

0.5 

R 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.320000000  Hg/g 

0.5 

R 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

PCB248  KILYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.320000000  Hg/g 

0.5 

R 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.320000000  Hg/g 

0.5 

R 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

PCB260  PCB1260 

LT 

0.790000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

PCB262  PCB1262 

LT 

6.300000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.760000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.032000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.052000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DlCHLOROET 

LT 

0.064000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DlCHLOROET 

LT 

0.068000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

PPDDT  2,2.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll ,1-TRICHLORO 

LT 

0.100000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.700000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.083000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

SUPON  2-CHLOR0.1-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.920000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

UNK526  UNKNOWN 

1.000000000  Hg/g 

0.5 

S 

ARS-95.06 

SURF 

cso 

UNK528  UNKNOWN 

0.600000000  Hg/g 

0.5 

S 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

UNK558  UNKNOWN 

0.300000000  Hg/g 

0.5 

S 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

UNK562  UNKNOWN 

5.000000000  Hg/g 

0.5 

SB 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

UNK613  UNKNOWN 

0.500000000  Hg/g 

0.5 

S 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

UNK642  UNKNOWN 

0.500000000  Hg/g 

0.5 

SB 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

UNK651  insiKNOWN 

0.400000000  Hg/g 

0.5 

S 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

UNK662  UNKNOWN 

0.600000000  Hg/g 

0.5 

S 

ARS-95-06 

SURF 

cso 

UNK678  UNKNOWN 

0.700000000  Hg/g 

0.5 

S 

{ 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Mea$ 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Flag 
Deiith  Code 

Data 

Qoal 

Chemical  Class:  S*MIVOLATILES 

ARS.95-06 

SURF 

CSO 

UNK701  UNKNOWN 

0.300000000  ng/g 

0.5  S 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.032000000  ng/g 

0.5 

ARS.95-07 

SURF 

CSO 

124TCB  1,2,4-TRICHU)R0BENZENE 

LT 

0.220000000  ^g/g 

0.5 

ARS.95-07 

SURF 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.042000000  jtg/g 

0.5 

ARS.95-07 

SURF 

CSO 

12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZlNE 

LT 

O.S20000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.042000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

13DNB  l,3.DINITROBENZENE 

ND 

0.630000000  iig/g 

0.5  R 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.034000000  ^g^g 

0.5 

ARS-95.07 

SURF 

CSO 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.620000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.490000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.061000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

24DCLP  2,4.DICHLOROPHENOL 

LT 

0.065000000  (ig/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.000000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.700000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

24DNT  2,4-DINlTROTOLUENE 

LT 

1.400000000  fig/g 

0.5 

ARS.95-07 

SURF 

CSO 

26DNA  2,6-DINltROANILINE 

LT 

0.570000000  ng/g 

0.5 

ARS-954)7 

SURF 

CSO 

26DNT  2.6-DINITROTOLl®NE 

LT 

0.320000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.055000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.240000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.032000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.098000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

3.100000000  ^g/g 

0.5  R 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.100000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

33DCBD  3,3.CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.600000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

35DNA  3,5-DINITROANlLINE 

LT 

1.600000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.000000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.340000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.800000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.041000000  ^gl'g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.630000000  ^g/g 

0.5  R 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.930000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

4CLPPE  4.CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.170000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.240000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95.07 

SURF 

CSO 

4NANIL  4.NITROANILINE 

ND 

3.100000000  ne/g 

0.5  R 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.300000000  HS^g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

abhc  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.300000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.400000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.300000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.041000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.033000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

anil  ANILINE 

ND 

0.130000000  Hg/g 

0.5  R 

ARS-95.07 

SURF 

CSO 

antrc  anthracene 

LT 

0.710000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

atz  atrazine 

LT 

0.065000000  Hg/g 

0.5 

ARS.95-07 

SURF 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.190000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

B2CIPE  BlS(2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.440000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.360000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

B2EHP  B1S(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.480000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.041000000  Hg/g 

0.5 

ARS.95-07 

SURF 

CSO 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.200000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95.07 

SURF 

CSO 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.310000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.300000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

BBZP  BIFTYLBENZYLPHTHALATE 

LT 

1.800000000  Hg/g 

0.5 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Stte  Media 

Type  T 


Teat  Name 


Chemical  Class:  SEMIV OLAHLES _ 

ARS-95-07  SURF  CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ARS-95-07  SURF  CSO  BENZID  BENZIDINE 

ARS-95-07  SURF  CSO  BENZO  BENZOIC  ACID 

ARS-95-07  SURF  CSO  BGHIPY  BENZO  (G,ail  PERYLENE 

ARS-95-07  SURF  CSO  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

ARS-95-07  SURF  CSO  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ARS-95-07  SURF  CSO  CHRY  CHRYSENE 

ARS-95-07  SURF  CSO  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

ARS-95-07  SURF  CSO  CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ARS-95-07  SURF  CSO  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

ARS-95-07  SURF  CSO  CLDAN  CHLORDANE 

ARS-95-07  SURF  CSO  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ARS-95-07  SURF  CSO  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ARS-95-07  SURF  CSO  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

ARS-95-07  SURF  CSO  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

ARS-95-07  SURF  CSO  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

ARS-95-07  SURF  CSO  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ARS-95-07  SURF  CSO  DBZRI  DIBENZOFURAN 

ARS-95-07  SURF  CSO  DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

ARS-95-07  SURF  CSO  DDVP  VAPONA 

ARS-95-07  SURF  CSO  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ARS-95-07  SURF  CSO  DITH  DITHIANE 

ARS-95-07  SURF  CSO  DLDRN  DIELDRIN 

ARS-95-07  SURF  CSO  DMP  DIMETHYL  PHTH ALATE 

ARS-95-07  SURF  CSO  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ARS-95-07  SURF  CSO  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

ARS-95-07  SURF  CSO  ENDRN  ENDRIN 

ARS-95-07  SURF  CSO  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ARS-95-07  SURF  CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ARS-95-07  SURF  CSO  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ARS-95-07  SURF  CSO  FAMPH  FAMOPHOS 

ARS-95-07  SURF  CSO  FANT  FLUORANTHENE 

ARS-95-07  SURF  CSO  FLRENE  FLUORENE 

ARS-95-07  SURF  CSO  HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

ARS-95-07  SURF  CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

ARS-95-07  SURF  CSO  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ARS-95-07  SURF  CSO  ICDPYR  INDENO  [  L2,3-C,D]  PYRENE 

ARS-95-07  SURF  CSO  ISODR  ISODRIN 

ARS-95-07  SURF  CSO  ISOPHR  ISOPHORONE 

ARS-95-07  SURF  CSO  KEP  KEPONE 

ARS-95^7  SURF  CSO  LIN  LINDANE 

ARS-95-07  SURF  CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ARS.95-07  SURF  CSO  MIREX  L1A2,2,33A4,5,5,5A5B,6-DECACHL0R00CTAHY 

ARS-95-07  SURF  CSO  MLTHN  MALATHION 

ARS-95-07  SURF  CSO  NAP  NAPHTHALENE 

ARS-95-07  SURF  CSO  NB  NITROBENZENE 

ARS-95-07  SURF  CSO  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

ARS-95-07  SURF  CSO  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

ARS-95-07  SURF  CSO  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ARS-95-07  SURF  CSO  OXAT  L4-OXATHIANE 

ARS-95-07  SURF  CSO  PCB016  PCB 1016 

ARS-95-07  SURF  CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 


Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

LT 

2.400000000  |ig/g 

0.5 

ND 

0.130000000  ng/g 

0.5 

ND 

3.100000000  >ig/g 

0.5 

LT 

0.180000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.130000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.032000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.032000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.080000000  (ig/g 

0.5 

LT 

O.S20000000  (ig^g 

0.5 

LT 

1.800000000  |ig/g 

0.5 

LT 

0.680000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.097000000  |ig/g 

0.5 

LT 

0.320000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.066000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.310000000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.071000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.210000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.380000000  (tg/g 

0.5 

LT 

0.570000000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.068000000  ng/g 

0.5 

5.800000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.065000000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.079000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.063000000  fig/g 

0.5 

LT 

1.300000000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.230000000  ^g'g 

0.5 

LT 

1.300000000  ng/g 

0.5 

LT 

1.800000000  (ig/g 

0.5 

ND 

0.280000000  ng/g 

0.5 

LT 

1.200000000  ng/g 

0.5 

ND 

1.300000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.032000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.065000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.970000000  |»g/g 

0.5 

LT 

0.240000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.480000000  jig/g 

0.5 

LT 

2.400000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.480000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.390000000  (tg/g 

0.5 

ND 

1.300000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.100000000  (tg/g 

0.5 

LT 

0.260000000  (tg/g 

0.5 

LT 

0.140000000  (tg/g 

0.5 

LT 

0.180000000  (tg/g 

0.5 

LT 

0.740000000  (tg/g 

0.5 

LT 

1.800000000  (tg/g 

0.5 

LT 

0.460000000  (ig/g 

0.5 

LT 

1.100000000  (tg/g 

0.5 

LT 

0.290000000  (tg/g 

0.5 

LT 

0.075000000  (tg/g 

0,5 

LT 

0.320000000  (tg/g 

0.5 

ND 

0.320000000  ^g/g 

0.5 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  Media  Meas  Unit  Ffa^  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Teat  Name _ Bool  Valne  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ARS-95-07  SURF  CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.320000000 

pg/g 

0.5 

R 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.320000000 

iig/g 

0.5 

R 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.320000000 

HS^g 

0.5 

R 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.320000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

PCB260  PCB1260 

LT 

0.790000000 

lig/% 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

PCB262  PCB1262 

LT 

6.300000000 

iie/s 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

POP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.760000000 

tig/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.032000000 

jtg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.052000000 

jtg'g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

PPDDD  2,2-BIS(PARA.CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

LT 

0.064000000 

(ig/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

PPDDE  2,2.BIS(PARA.CHLOROPHENYL)-1,1.DICHLOROET 

LT 

0.068000000 

iig/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>.l,l,l-TRICHLORO 

LT 

0.100000000 

(tg^g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.700000000 

jig/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.083000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

SUPON  2-CHLORO-l-<2.4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.920000000 

i*g/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

(tg/g 

0.5 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

UNK526  UNKNOWN 

0.300000000 

pg/g 

0.5 

S 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

UNK556  UNKNOWN 

0.900000000 

pg/g 

0.5 

S 

ARS.95-07 

SURF 

CSO 

UNK562  insTKNOWN 

9.000000000 

pg/g 

0.5 

SB 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

UNK642  inS[KNOWN 

0.800000000 

pg/g 

0.5 

SB 

ARS-95-07 

SURF 

CSO 

UNK678  UNKNOWN 

0.300000000 

pg/g 

0.5 

S 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.032000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.220000000 

iig/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.042000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.520000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.042000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

13DNB  1.3-DINITROBENZENE 

ND 

0.630000000 

pg/g 

0.5 

R 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0,034000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

236TCP  2,3,6.TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.620000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.490000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.061000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.065000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.000000000 

pg/g 

0.5 

ARS.95-08 

SURF 

CSO 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.700000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.400000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

26DNA  2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.570000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95.08 

SURF 

CSO 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.320000000 

pg/g 

0.5 

ARS.95-08 

SURF 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.055000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.240000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0,032000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.098000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

3.100000000 

pg/g 

0.5 

R 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

2NP  2.NrrROPHENOL 

LT 

1,100000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.600000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

35DNA  3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.600000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.000000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.340000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

46DN2C  4,6-DINITR0-2-CRES0L 

LT 

0.800000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.041000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.630000000 

pg/g 

0.5 

R 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

4CL3C  4.CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.930000000 

pg/g 

0.5 

ARS-95.08 

SURF 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.170000000 

pg/g 

0.5 
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Type 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ARS-95-08 

SURF 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2.CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-<:HU)R0ETHYL)ETHER 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

ARS-95.08 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

BENZro  BENZIDINE 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

ARS-95.08 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

ARS.95-08 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

ARS-95.08 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

CPMS02 

:  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

ARS-95.08 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

ARS-95.08 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

ARS.95-08 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

ARS-95.08 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

DNOP 

Dl-N-OCTYL  PHTHALATE 

ARS-95.08 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

ARS-95.08 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ARS.95-08 

SURF 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT  0.240000000 
ND  3.100000000 
LT  3.300000000 
LT  1.300000000 
LT  0.400000000 
LT  1.300000000 
LT  0.041000000 
LT  0.033000000 
ND  0.130000000 
LT  0.710000000 
LT  0.065000000 
LT  0.190000000 
LT  0.440000000 
LT  0.360000000 
LT  0.480000000 
LT  0.041000000 
LT  1.200000000 
LT  0.310000000 
LT  1.300000000 
LT  1.800000000 
LT  2.400000000 
ND  0.130000000 
ND  3.100000000 
LT  0.180000000 
LT  0.130000000 
LT  0.032000000 
LT  0.032000000 
LT  0.080000000 
LT  0.520000000 
LT  1.800000000 
LT  0.680000000 
LT  0.097000000 
LT  0.320000000 
LT  0.066000000 
LT  0.310000000 
LT  0.071000000 
LT  0.210000000 
LT  0.380000000 
LT  0.570000000 
LT  0.068000000 
LT  0.240000000 
LT  0.065000000 
LT  0.079000000 
LT  0.063000000 
LT  1.300000000 
LT  0.230000000 
LT  1.300000000 
LT  1.800000000 
ND  0.280000000 
LT  1.200000000 
ND  1.300000000 
LT  0.032000000 


pg/g  0.5 

pg/g  0.5  R 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5  R 

pg/g  0.5 

pg/g  0,5 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

pg/g  0,5  R 

fig/g  0.5  R 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

pg/g  0,5 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

jig/g  0.5 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

pg/g  0.5 

fig/g  0.5  R 

pg/g  0.5 

jig/g  0.5  R 

pg/g  0.5 
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Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Untt 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Chemical  Class:  S^MIVOLATTLES 

ARS-954)8 

SURf 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.065000000  (ig/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.970000000  |ig/g 

0.5 

ARS.95-08 

SURF 

CSO 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.240000000  jig/g 

0,5 

ARS-95-08 

SURF 

CSO 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.480000000  jig/g 

0,5 

ARS-9S-0S 

SURF 

cso 

ICDPYR  INDENO  [U,3-C,D1  PYRENE 

LT 

2.400000000  jig/g 

0,5 

ARS-95^8 

SURF 

cso 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.480000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.390000000  Hg^g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

ICEP  KEPONE 

ND 

1.300000000  |ig/g 

0,5 

R 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

LIN  LINDANE 

LT 

0.100000000  ng/g 

0,5 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.260000000  ng/g 

•0.5 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

MtREX  l.lA4,2,33A.4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOR(XXrrAHY 

LT 

0.140000000  |ig/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.180000000  |ig/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.740000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.800000000  fig^g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.460000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.100000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

NNDPA  N-NITROSODIPHENYLAMINE 

LT 

0.290000000  (ig/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

OXAT  L4-OXATHIANE 

LT 

0.075000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.320000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.320000000  ^ig/g 

0.5 

R 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.320000000  ng/g 

0.5 

R 

ARS-95.08 

SURF 

cso 

PCB242  KILYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.320000000  ^g/g 

0.5 

R 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.320000000  ^g/g 

0.5 

R 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

PCB254  KILYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.320000000  ng/g 

0.5 

R 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

PCB260  PCB1260 

LT 

0.790000000  |ig^g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

PCB262  PCB1262 

LT 

6.300000000  fig/g 

0.5 

ARS-95.08 

SURF 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.760000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.032000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.052000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

PPDDD  2,2-BIS(PARA.CHLOROPHENYL>Ll-DICHLOROET 

LT 

0.064000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-lJ-DICHLOROET 

LT 

0.068000000  Hg^g 

0,5 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll,l-TRICHLORO 

LT 

0,100000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1,700000000  jig/g 

0.5 

ARS.95-08 

SURF 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.083000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95.08 

SURF 

cso 

SirPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.920000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

UNK526  UNKNOWN 

0.400000000  iiig/g 

0.5 

S 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

UNK556  UNKNOWN 

0.600000000  ^g/g 

0.5 

S 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

UNK562  UNKNOWN 

6.000000000  ng/g 

0.5 

SB 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

UNK642  UNKNOWN 

0.400000000  ng/g 

0.5 

SB 

ARS-95-08 

SURF 

cso 

UNK662  insIKNOWN 

0.300000000  ng/g 

0.5 

S 

ARS.95-09 

SURF 

cso 

123TCB  L2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.032000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

124TCB  U2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.220000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

12DCLB  L2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.042000000  fig/g 

0.5 

ARS.95-09 

SURF 

cso 

12DPH  L2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.520000000  |ig/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.042000000  fig^g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

13DNB  1 ,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.630000000  fig^g 

0.5 

R 

ARS.95-09 

SURF 

cso 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.034000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

236TCP  2,3,6.TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.620000000  HS^g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.490000000  fig^g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

246TCP  2,4,6.TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.061000000  jig^g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.065000000  jig/g 

0.5 
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Valiie  Meas 
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Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHyLPHENOL 

LT 

3.000000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.700000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.400000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

26DNA  2,6-DINITROANlLINE 

LT 

0.570000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.320000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.055000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

2CNAP  2.CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.240000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.032000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.098000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

2NANIL  2-NITROANILlNE 

ND 

3.100000000  pg/g 

0.5 

R 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

2NP  2-NrrROPHENOL 

LT 

1.100000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

33DCBD  3,3^ICHIjOROBENZIDINE 

LT 

1.600000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

35DNA  3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.600000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

3NANIL  3-NlTROANILINE 

LT 

3.000000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

3NT  3-NrrROTOLlJENE 

LT 

0.340000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

46DN2C  4.6-DINnRO-2-CRESOL 

LT 

0.800000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

4BRPPE  4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.041000000  pg/g 

0.5 

ARS.95.09 

SURF 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.630000000  pg/g 

0.5 

R 

ARS-954)9 

SURF 

cso 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.930000000  pg/g 

0,5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.170000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.240000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

3.100000000  pg/g 

0.5 

R 

ARS.95-09 

SURF 

cso 

4NP  4-NrrROPHENOL 

LT 

3.300000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

abhc  alpha-benzenehexachloride 

LT 

1.300000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSIILFAN 

LT 

0.400000000  pg'g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

aldrn  aldrin 

LT 

1.300000000  pg/g 

0.5 

ARS.95-09 

SURF 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.041000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.033000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.130000000  pg/g 

0.5 

R 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

antrc  anthracene 

LT 

0.710000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.065000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

B2CEX  BIS  {2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.190000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

B2CIPE  BIS(2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.440000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.360000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

B2EHP  B1S(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.480000000  pg/g 

0.5 

ARS-95.09 

SURF 

cso 

BAANT  BENZO  [AJ  ANTHRACENE 

LT 

0.041000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

BAPYR  BENZO  (AJ  PYRENE 

LT 

1.200000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

BBFAN  BENZO  (B)  FLUORANTHENE 

LT 

0.310000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.300000000  pg/g 

0.5 

ARS-95.09 

SURF 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.800000000  pg/g 

0.5 

ARS-95.09 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSITJAN 

LT 

2.400000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.130000000  pg/g 

0.5 

R 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

3.100000000  pg/g 

0.5 

R 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.180000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.130000000  pg/g 

0,5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.032000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.032000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.080000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.520000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.800000000  pg/g 

0.5 

ARS.95-09 

SURF 

cso 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.680000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.097000000  pg/g 

0.5 

Qnal 
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^ID 
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MnUa 

Type 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ARS-95-09 

SURF 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.320000000  |ig/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.066000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95^9 

SURF 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.310000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.071000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.210000000  |ig/g 

0.5 

ARS-954)9 

SURF 

cso 

DBZRI 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.380000000  fig^g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.570000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.068000000  |ig/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.240000000  |ig/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.065000000  Mg/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.079000000  iig/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.063000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.300000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.230000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.300000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.800000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.280000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.200000000  fig/g 

0.5 

ARS.95-09 

SURF 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.300000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.032000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

FLRENE  FLIIORENE 

LT 

0.065000000  ng/g 

0,5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.970000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.240000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.480000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

ICDPYR  INDEN0[1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.400000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.480000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.390000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.300000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.100000000  |ig/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.260000000  iig/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

MIREX 

1,1  A,2,2,3,3  A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCT.\HY 

LT 

0.140000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.180000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.740000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.800000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.460000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.100000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.290000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.075000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.320000000  ng/g 

0,5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

PCB22I 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.320000000  }ig/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.320000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.320000000  fig/g 

0,5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  124S 

ND 

0.320000000  fLg/g 

0,5 

ARS.95-09 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.320000000  fig/g 

0,5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.790000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.300000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.760000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.032000000  iig/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.052000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHEN  YL)- 1 , 1  -DICHLOROET 

LT 

0.064000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHEN  YL>- 1 , 1  -DICHLOROET 

LT 

0.068000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-09 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHEN  YL>1, 1 ,  l-TRICHLOR( ) 

LT 

0.100000000  ]ig/g 

0.5 
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Test  Name 


Meas 

Bool  Vahie 


Unit 

Meas  Den 


Chemical  Class:  S^MIVOLA"l‘ILES 

ARS-95-09  SURF  CSO  PRTHN 

ARS-95-09  SURF  CSO  PYR 

ARS-95-09  SURF  CSO  SUPON 

ARS-95-09  SURF  CSO  TXPHE 

ARS-95-09  SURF  CSO  UNK524 

ARS-95-09  SURF  CSO  UNK526 

ARS-95-09  SURF  CSO  UNK528 

ARS-95-09  SURF  CSO  UNK556 

ARS-95-09  SURF  CSO  UNK562 

ARS-95-09  SURF  CSO  UNK642 

ARS-95-09  SURF  CSO  UNK651 

ARS-95-09  SURF  CSO  UNK662 

ARS-95-09  SURF  CSO  UNK678 

ARS-95-09  SURF  CSO  UNK701 

ARS-95-09  SURF  CSO  UNK707 

ARS-95-10  SURF  CSO  123TCB 

ARS-95-10  SURF  CSO  123TCB 

ARS-95-10  SURF  CSO  124TCB 

ARS-95-10  SURF  CSO  124TCB 

ARS-95-10  SURF  CSO  12DCLB 

ARS-95-10  SURF  CSO  12DCLB 

ARS-95-10  SURF  CSO  12DPH 

ARS-95-10  SURF  CSO  12DPH 

ARS-95-10  SURF  CSO  13DCLB 

ARS-95-10  SURF  CSO  13DCLB 

ARS-95-10  SURF  CSO  13DNB 

ARS-95-10  SURF  CSO  13DNB 

ARS-95-10  SURF  CSO  14DCLB 

ARS-95-10  SURF  CSO  14DCLB 

ARS-95-10  SURF  CSO  236TCP 

ARS-95.10  SURF  CSO  236TCP 

ARS-95-10  SURF  CSO  245TCP 

ARS-95-10  SURF  CSO  245TCP 

ARS-95-10  SURF  CSO  246TCP 

ARS-95-10  SURF  CSO  246TCP 

ARS-95-10  SURF  CSO  24DCLP 

ARS-95-10  SURF  CSO  24DCLP 

ARS-95-10  SURF  CSO  24DMP 

ARS-95-10  SURF  CSO  24DMP 

ARS-95-10  SURF  CSO  24DNP 

ARS-95-10  SURF  CSO  24DNP 

ARS-95-10  SURF  CSO  24DNT 

ARS-95-10  SURF  CSO  24DNT 

ARS-95-10  SURF  CSO  26DNA 

ARS-95-10  SURF  CSO  26DNA 

ARS-95-10  SURF  CSO  26DNT 

ARS-95-10  SURF  CSO  26DNT 

ARS-95-10  SURF  CSO  2CLP 

ARS-95-10  SURF  CSO  2CLP 

ARS-95-10  SURF  CSO  2CNAP 

ARS-95-10  SURF  CSO  2CNAP 

ARS-95-10  SURF  CSO  2MNAP 


PARATHION 

PYRENE 

2-CHLORO-l-{2.4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

TOXAPHENE 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

instKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

1.2.3- TRICHLOROBENZENE 

1.2.4- TRlCHLOROBENZENE 

1.2.4- TRICHLOROBENZENE 
1,2-DlCHLOROBENZENE 

1 .2- DlCHLOROBENZENE 

1.2- DlPHENYLHYDRAZlNE 

1 .2- DlPHENYLHYDRAZINE 

1 .3- DICHLOROBENZENE 

1 .3- DICHLOROBENZENE 

1.3- DINITROBENZENE 

1 .3- DINITROBENZENE 

1 .4- DICHLOROBENZENE 

1.4- DICHLOROBENZENE 

2.3.6- TRlCHLOROPHENOL 

2.3.6- TRICHLOROPHENOL 
2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

2.4.5- TRICHLOROPHENOL 

2.4.6- TRICHLOROPHENOL 

2.4.6- TRICHLOROPHENOL 

2.4- DICHLOROPHENOL 

2.4- DICHLOROPHENOL 

2.4- DIMETHYLPHENOL 

2.4- DIMETHYLPHENOL 

2.4- DINITROPHENOL 

2.4- DINITROPHENOL 

2.4- DINITROTOLUENE 
2,4-DINITROTOLUENE 

2.6- DINITROANILINE 

2.6- DINITROANILINE 

2.6- DINITROTOLUENE 
2,6-DINITROTOLUENE 
2-CHLOROPHENOL 
2-CHLOROPHENOL 
2-CHLORONAPHTHALENE 
2-CHLORONAPHTHALENE 
2-METHYLNAPHTHALENE 


LT 

1.700000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.083000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.920000000  fig/g 

0.5 

LT 

12.00000000  |ig/g 

0.5 

0.300000000  fig/g 

0.5 

S 

0.900000000  (ig/g 

0.5 

S 

0.500000000  (ig/g 

0.5 

S 

0.400000000  HS^g 

0.5 

S 

7.000000000  itg/s 

0.5 

SB 

0.500000000  ng/g 

0.5 

SB 

0.300000000  fig/g 

0,5 

S 

0.800000000  (ig/g 

0.5 

S 

1.000000000  fig/g 

0.5 

S 

0.500000000  ^g/g 

0.5 

S 

0.300000000  Hg/g 

0.5 

S 

LT 

0.032000000  |ig/g 

0.5 

LT 

0.032000000  ^g/g 

0.5 

D 

LT 

0.220000000  ng/g 

0,5 

LT 

0.220000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.042000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.042000000  fig/% 

0.5 

D 

LT 

0.520000000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.520000000  (tg/g 

0.5 

D 

LT 

0.042000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.042000000  ^g/g 

0.5 

D 

ND 

0.630000000  ng/g 

0.5 

R 

ND 

0.630000000  (tg/g 

0.5 

RD 

LT 

0.034000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.034000000  ng/g 

0,5 

D 

LT 

0.620000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.620000000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

0.490000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.490000000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.061000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.061000000  iig/e 

0,5 

D 

LT 

0.065000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.065000000  iig/g 

0,5 

D 

LT 

3.000000000  fig/g 

0.5 

LT 

3.000000000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

4.700000000  |ig/g 

0.5 

LT 

4.700000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

1.400000000  ng/g 

0,5 

LT 

1.400000000  |ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.570000000  tig/e 

0.5 

LT 

0.570000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.320000000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.320000000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.055000000  US's 

0.5 

LT 

0.055000000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

0.240000000  ^g/g 

0.5 

LT 

0.240000000  fig/e 

0.5 

D 

LT 

0.032000000  [»g/g 

0.5 

AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  11 R1  Data 


Site  ID 

Site 

Ta*_ 

MeAa 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unft 

Vakie  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOIATILES 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.032000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.098000000  |ig/g 

0.5 

ARS.95-10 

SURF 

cso 

2MP  2.METHYLPHENOL 

LT 

0.098000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

SURF 

cso 

2NANIL  2.NrrROANILINE 

ND 

3.100000000  ^g/g 

0.5 

R 

ARS.95-10 

SURF 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

3.100000000  fig/g 

0.5 

RD 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

2NP  2-NrrROPHENOL 

LT 

1.100000000  fig/g 

0.5 

ARS.95-10 

SURF 

cso 

2NP  2.NITROPHENOL 

LT 

1.100000000  jig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.600000000  fig^g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZlDINE 

LT 

1.600000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

35DNA  3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.600000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

35DNA  3,5.DINITROANILINE 

LT 

1.600000000  |ig/g 

0.5 

D 

ARS.95-10 

SURF 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.000000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.000000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

3NT  3-NITROTOLinENE 

LT 

0.340000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.340000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS.95.10 

SURF 

cso 

46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.800000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.800000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.041000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.041000000  >ig/g 

0.5 

D 

ARS.95-10 

SURF 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.630000000  fig/g 

0.5 

R 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.630000000  j^g 

0.5 

RD 

ARS-95.10 

SURF 

cso 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.930000000  jig/g 

0.5 

ARS.95.10 

SURF 

cso 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.930000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

SURF 

cso 

4CLPPE  4-CHIjOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.170000000  jig/g 

0.5 

ARS.95.10 

SURF 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.170000000  ^ig/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

SURF 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.240000000  >ig/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.240000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

3.100000000  fig/g 

0.5 

R 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

4NAN1L  4.NITROANILINE 

ND 

3.100000000  fig/g 

0.5 

RD 

ARS-95.10 

SURF 

cso 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.300000000  jig/g 

0.5 

ARS-95.10 

SURF 

cso 

4NP  4-NrrROPHENOL 

LT 

3.300000000  jig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.300000000  M&^g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.300000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.400000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.400000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

SURF 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.300000000  jtg/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.300000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

SURF 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.041000000  (ig/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.041000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

SURF 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.033000000  fig/g 

0.5 

ARS-95.10 

SURF 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.033000000  jig/g 

0.5 

D 

ARS.95-10 

SURF 

cso 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.130000000  ^g/g 

0.5 

R 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.130000000  ng/g 

0.5 

RD 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.710000000  fig^g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.710000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.065000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.065000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

B2CEX  BIS  (2.CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.190000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.190000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

B2CIPE  BlS(2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.440000000  fig/g 

0.5 

ARS-95.10 

SURF 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.440000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.360000000  jig/g 

0.5 

935 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ARS.95-10 

SURF 

CSO 

B2CLEE  BIS(2CHLOROETHYL)ETHER 

ARS.95-10 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

ARS-95.10 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

ARS.95-10 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORTOE 

ARS-95.10 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G.H.I]  PERYLENE 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

ARS-95.10 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FUIORANTHENE 

ARS-95.10 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

ARS-95.10 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

ARS-95.10 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

ARS.95-10 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ARS.95-10 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ARS.95-10 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

CPMS 

4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULnOE 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

CPMS 

4C:HL0R0PHENYLMETHYL  SULFIDE 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ARS.95-10 

SURF 

CSO 

CPMSO 

442HLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

CPMS02  +CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

CPMS02  442HIX)ROPHENYLMETHYL  SlILFONE 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

ARS-95.10 

SURF 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

ARS-95.10 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

ARS-95.10 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

ARS-95.10 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

DBZRI 

DIBENZOFURAN 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

ARS-95.10 

SURF 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT  0.360000000 
LT  0.480000000 
LT  0.480000000 
LT  0.041000000 
LT  0.041000000 
LT  1.200000000 
LT  1.200000000 
LT  0.310000000 
LT  0.310000000 
LT  1.300000000 
LT  1.300000000 
LT  1.800000000 
LT  1.800000000 
LT  2.400000000 
LT  2.400000000 
ND  0.130000000 
ND  0.130000000 
NI)  3.100000000 
ND  3.100000000 
LT  0.180000000 
LT  0.180000000 
LT  0.130000000 
LT  0.130000000 
LT  0.032000000 
LT  0.032000000 
LT  0.032000000 
LT  0.032000000 
LT  0.080000000 
LT  0.080000000 
LT  0.520000000 
LT  0.520000000 
LT  1.800000000 
LT  1.800000000 
LT  0.680000000 
LT  0.680000000 
LT  0.097000000 
LT  0.097000000 
LT  0.320000000 
LT  0.320000000 
LT  0.066000000 
LT  0.066000000 
LT  0.310000000 
LT  0.310000000 
LT  0.071000000 
LT  0,071000000 
LT  0.210000000 
LT  0.210000000 
LT  0.380000000 
LT  0.380000000 
LT  0.570000000 
LT  0.570000000 
LT  0.068000000 


lie's 

0.5 

D 

IIS'S 

0.5 

IIS's 

0.5 

D 

US'S 

0.5 

PS'S 

0.5 

D 

PS's 

0.5 

PS'S 

0.5 

D 

PS'S 

0.5 

PS'S 

0,5 

D 

PS'S 

0.5 

PS'S 

0.5 

D 

PS's 

0.5 

PS's 

0.5 

D 

PS's 

0.5 

PS'S 

0.5 

D 

PS'S 

0.5 

R 

PS'S 

0.5 

RD 

PS's 

0.5 

R 

PS'S 

0.5 

RD 

PS'S 

0.5 

PS'S 

0.5 

D 

PS'S 

0.5 

PS'S 

0.5 

D 

PS'S 

0.5 

PS'S 

0.5 

D 

PS's 

0.5 

PS's 

0.5 

D 

PS's 

0.5 

PS's 

0.5 

D 

PS's 

0.5 

PS'S 

0.5 

D 

PS'S 

0.5 

PS's 

0.5 

D 

PS's 

0.5 

PS's 

0.5 

D 

PS's 

0.5 

PS'S 

0.5 

D 

PS'S 

0.5 

PS's 

0.5 

D 

PS'S 

0.5 

PS'S 

0.5 

D 

PS'S 

0.5 

PS'S 

0.5 

D 

PS's 

0.5 

PS'S 

0.5 

D 

PS's 

0.5 

PS'S 

0,5 

D 

PS'S 

0.5 

PS's 

0.5 

D 

PS's 

0.5 

PS'S 

0.5 

D 

PS's 

0,5 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


SttelD 

SMe 

Type 

Media 

Type 

Teat  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Fbe 

Code 

Chemical  Class:  SKMIVOLATILES 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.068000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

dep  diethyl  phthalate 

3.100000000  ne/g. 

0.5 

ARS.95-10 

SURF 

cso 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.240000000  Mg/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.065000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.06S000000  |ig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.079000000  Mg/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.079000000  jig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

DMP  dimethyl  PHTHALATE 

LT 

0.063000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

dmp  dimethyl  phthalate 

LT 

0.063000000  Hg/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

L300000000  jig/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.300000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.230000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.230000000  (ig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

endrn  endrin 

LT 

1.300000000  ng/g 

0.5 

ARS.95-10 

SURF 

cso 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.300000000  ^^s/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

SURF 

cso 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.800000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

L800000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

SURF 

cso 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.280000000  ng/g 

0.5 

R 

ARS.95-10 

SURF 

cso 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.280000000  (ig/g 

0.5 

RD 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSIILFAN  SULFATE 

LT 

1.200000000  jig/g 

0.5 

ARS-95.10 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.200000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

1.300000000  iig/g 

0.5 

R 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

1.300000000  ng/g 

0.5 

RD 

ARS-95.10 

SURF 

cso 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.032000000  Hg/g 

0.5 

ARS.95-10 

SURF 

cso 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.032000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.065000000  ^g/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.065000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

HCBD  HEXACHLOROBUTADEENE 

LT 

0.970000000  (ig/g 

0.5 

ARS-95.10 

SURF 

cso 

hcbd  hexachlorobutadiene 

LT 

0.970000000  ng/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.240000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.240000000  Hg/g 

0.5 

D 

ARS.95.10 

SURF 

cso 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.480000000  Hg/g 

0.5 

ARS.95-10 

SURF 

cso 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.480000000  Hg/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

SURF 

cso 

ICDPYR  INDENO[L2,3.C,D|  PYRENE 

LT 

2.400000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95.10 

SURF 

cso 

ICDPYR  INDENO  [1,2,3-C,DI  PYRENE 

LT 

2.400000000  Hg/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

SURF 

cso 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.480000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.480000000  Hg/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.390000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.390000000  Hg/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

kep  kepone 

ND 

1.300000000  Hg/g 

0.5 

R 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

KEP  KEPONE 

ND 

1.300000000  Hg/g 

0.5 

RD 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

LIN  LINDANE 

LT 

0.100000000  Hg/g 

0.5 

ARS.95-10 

SURF 

cso 

LIN  LINDANE 

LT 

0.100000000  Hg/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.260000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.260000000  Hg/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

SURF 

cso 

MIREX  LI  A,2,2,3,3  A,4,5,5,5  A,5B,6-DECACHL0R0CX:TAHY 

LT 

0.140000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95.10 

SURF 

cso 

MIREX  L1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHL0R00CT.4HY 

LT 

0.140000000  Hg/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.180000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.180000000  Hg/g 

0.5 

D 

ARS.95-10 

SURF 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.740000000  Hg/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.740000000  Hg/g 

0.5 

D 

ARS-95.10 

SURF 

cso 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.800000000  Hg/g 

0.5 
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AEl)  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Bool 

Untt 

Value  Meas 

-P£iigL 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATBLES 

ARS-95-10  SURF  CSO  MB  NITROBENZENE 

LT 

1.800000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

nndme  n-nttrosodimethylamine 

LT 

0.460000000  |ig/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.460000000  pg/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

nndnp  n-notrosodi-npropylamine 

LT 

1.100000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

nndnp  n-notrosodi-npropylamine 

LT 

1.100000000  pg/g 

0.5 

D 

ARS.95.10 

SURF 

CSO 

NNDPA  N-NITROSODIPHENYLAMINE 

LT 

0.290000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

nndpa  N-NITROSODIPHENYLAMINE 

LT 

0.290000000  )ig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

OXAT  1.4-OXATHIANE 

LT 

0.075000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

OXAT  1,4-OXATHlANE 

LT 

0.075000000  |»g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.320000000  (ig/'g 

0.5 

ARS-95.10 

SURF 

CSO 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.320000000  (ig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.320000000  »ig/g 

0.5 

R 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

PCB22 1  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  122 1 

NI) 

0.320000000  pg/g 

0.5 

RD 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.320000000  ng/g 

0.5 

R 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.320000000  Hg/g 

0.5 

RD 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

PCB242  K)LYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.320000000  Hg/g 

0.5 

R 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.320000000  ng^g 

0.5 

RD 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.320000000  pg/g 

0.5 

R 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.320000000  ^g/g 

0.5 

RD 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.320000000  ng/g 

0.5 

R 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

PCB254  KILYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.320000000  pg/g 

0.5 

RD 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

PCB260  PCB1260 

LT 

0.790000000  ng/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

PCB260  PCB1260 

LT 

0.790000000  pg/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

PCB262  PCB  1262 

LT 

6.300000000  ng^g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

PCB262  PCB  1262 

LT 

6.300000000  ^g/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

POP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.760000000  fig/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.760000000  fig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.032000000  (ig/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.032000000  pg/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.052000000  (ig/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.052000000  (ig/g 

0.5 

D 

ARS.95-10 

SURF 

CSO 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHlX)ROPHENYL>Ll-DICHLOROET 

LT 

0.064000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

PPDDD  2,2.BIS(PARA-CH1jOROPHENYL>L1-DICHLOROET 

LT 

0.064000000  (ig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1,1.DICHLOROET 

LT 

0.068000000  (ig/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L1.DICHLOROET 

LT 

0.068000000  (ig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

PPDDT  2,2.BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>.1,1,1-TRICHL0R0 

LT 

0.100000000  pg/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1,1,1-TRICHLORO 

LT 

0.100000000  (ig/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.700000000  (ig/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.700000000  Hg/g 

0.5 

D 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.083000000  (ig/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.083000000  (ig/g 

0.5 

D 

ARS.95-10 

SURF 

CSO 

SUPON  2-CHLORO-K2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.920000000  (ig/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

SUPON  2-CHLORO-l.{2,4.DlCHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.920000000  (ig/g 

0.5 

D 

ARS.95-10 

SURF 

CSO 

txphe  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  (ig/g 

0.5 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  (ig/g 

0.5 

D 

ARS.95-10 

SURF 

CSO 

UNK526  inSTKNOWN 

0.400000000  (ig/g 

0.5 

S 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

UNK526  UNKNOWN 

0.400000000  (ig/g 

0.5 

SD 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

UNK540  IHMKNOWN 

0.300000000  (ig/g 

0.5 

SD 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

UNK543  UNKNOWN 

0.300000000  (ig/g 

0.5 

SD 

ARS-95.10 

SURF 

CSO 

UNK544  UNKNOWN 

0.300000000  (ig/g 

0.5 

S 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

UNK556  UNKNOWN 

0.300000000  (ig/g 

0.5 

S 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

UNK556  UNKNOWN 

1.000000000  (ig/g 

0-5 

SD 

Qual 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  II RI  Data 


Stum 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

1 

Value  ] 

Unit 

Meas 

Flat 

Code 

Qual 

Chemical  Class:  S®MIVOLATILES 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

UNK562  UNKNOWN 

5.000000000 

fig/g 

0.5 

SB 

ARS-95.10 

SURF 

cso 

UNK562  UNKNOWN 

10.00000000 

i^g 

0.5 

SBD 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

UNK613  UNKNOWN 

0.300000000 

0.5 

S 

ARS-95.10 

SURF 

cso 

UNK642  UNKNOWN 

0.600000000 

flg/g 

0.5 

SB 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

UNK642  UNKNOWN 

0.900000000 

fig's 

0.5 

SBD 

ARS-95-10 

SURF 

CSO 

UNK651  UNKNOWN 

0.500000000 

flg/g 

0.5 

S 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

UNK651  UNKNOWN 

0.600000000 

flg/g 

0.5 

SD 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

UNK662  UNKNOWN 

0.600000000 

Hg/g 

0.5 

S 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

UNK662  UNKNOWN 

0.500000000 

fig/g 

0.5 

SD 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

UNK678  UNKNOWN 

0.400000000 

Hg/g 

0.5 

S 

ARS-95-10 

SURF 

cso 

UNK678  UNKNOWN 

0.400000000 

Hg/g 

0.5 

SD 

Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  I RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  ANIONS 

OBP.92.101 

EXCV 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.S3000000  >ig/g 

5.0 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

CL 

CHLORIDE 

LT 

S9.60000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ng/g 

5.0 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  ^g/g 

5.0 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

N03 

NITRATE 

LT 

3.36000000  ng/g 

5.0 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

6.48000000  \ig/z 

5.0 

T 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

S04 

SirLFATE 

LT 

14.40000000  jig^g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  ng/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

CL 

CHLORIDE 

LT 

39.60000000  ng/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  \ig/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  pg/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

N03 

NITRATE 

LT 

3.36000000  Hg/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  |ig/g 

5.0 

T 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

S04 

Sin^FATE 

27.80000000  \ig/g 

5.0 

OBP-92.103 

EXCV 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  jig/g 

4.0 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

CL 

CHLORIDE 

LT 

39.60000000  ng/g 

4.0 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  pg/g 

4,0 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  pg/g 

4.0 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

N03 

NITRATE 

4.58000000  ng/g 

4.0 

OBP-92.103 

EXCV 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

NI) 

5.00000000  jig/g 

4.0 

T 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

S04 

Sin^FATE 

49.00000000  ^g/g 

4.0 

OBP-92-104 

EXCV 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  jig/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

cso 

CL 

CHU)RIDE 

LT 

39.60000000  \ig/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ng/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  ng/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

cso 

NOS 

NITRATE 

LT 

3.36000000  jig/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  ng/g 

10.0 

T 

OBP-92-104 

EXCV 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  |ig/g 

10.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  \ig/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

CL 

CHU)RIDE 

LT 

39.60000000  \igfg 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  ^g/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

N03 

NITRATE 

LT 

3.36000000  jig/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  jig/g 

2.0 

T 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

S04 

SULFATE 

121.0000000  jig/g 

2.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  jig/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

CL 

CHU)RIDE 

31.70000000  jig/g 

5.0 

1 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ^g/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  jig/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

NOS 

NITRATE 

LT 

3.36000000  ng/g 

5.0 

OBP.92-202 

EXCV 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  ng/g 

5.0 

T 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

S04 

Sia^FATE 

720.0000000  ^g/g 

5.0 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  fig/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

CL 

CHLORIDE 

41.20000000  ng/g 

7.5 

1 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ng/g 

7.5 

PBP-92-203 

EXCV 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  fig/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

NOS 

NITRATE 

LT 

3.36000000  Hg/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  ng/g 

7.5 

T 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

S04 

SULFATE 

580.0000000  jig/g 

7.5 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  jig/g 

12.0 
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SitelD  Type  Type 


Chemical  Class:  ANIONS 


Test  Name 


OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

CL 

CHU)RIDE 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

F 

FLUORIDE 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

N02 

NITRITE 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

N03 

NITRATE 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

S04 

SULFATE 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

BR 

BROMIDE 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

CL 

CHLORIDE 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

F 

FLUORIDE 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

N02 

NITRITE 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

N03 

NITRATE 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

S04 

SULFATE 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

BR 

BROMIDE 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

CL 

CHLORIDE 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

F 

FLUORIDE 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

N02 

NITRITE 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

N03 

NITRATE 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

OBP-92.302 

EXCV 

CSO 

S04 

SULFATE 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

BR 

BROMIDE 

OBP-92.303 

EXCV 

CSO 

CL 

CHU)RIDE 

OBP>92-303 

EXCV 

CSO 

F 

FLUORIDE 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

N02 

NITRITE 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

N03 

NITRATE 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

S04 

SULFATE 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

BR 

BROMIDE 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

CL 

CHU)RIDE 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

F 

FLUORIDE 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

N02 

NITRITE 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

N03 

NITRATE 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

OBP-92.304 

EXCV 

CSO 

S04 

SULFATE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

BR 

BROMIDE 

OBP«92-401 

EXCV 

CSO 

CL 

CHLORIDE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

F 

FLUORIDE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

N02 

NITRITE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

N03 

NITRATE 

OBP.92-401 

EXCV 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

OBP.92-401 

EXCV 

CSO 

S04 

SULFATE 

OBP-92-402 

EXCV 

CSO 

BR 

BROMIDE 

OBP-92^2 

EXCV 

CSO 

CL 

CHLORIDE 

OBP-92-402 

EXCV 

CSO 

F 

FLUORIDE 

OBP-92-402 

EXCV 

CSO 

N02 

NITRITE 

OBP-92-402 

EXCV 

CSO 

N03 

NITRATE 

OBP-92-402 

EXCV 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

OBP-92-402 

EXCV 

CSO 

S04 

SULFATE 

OBP-92-403 

EXCV 

CSO 

BR 

BROMIDE 

Unit 

Meas  Den 


LT 

39.60000000  ng/g 

12.0 

LT 

19.20000000  (ig/g 

12.0 

LT 

3.16000000  ng/g 

12.0 

9.47000000  pg/g 

12.0 

ND 

5.00000000  fig/g 

12.0 

T 

ND 

5.00000000  pg/g 

12.0 

T 

ND 

5.00000000  pg/g 

12.0 

T 

136.0000000  pg/g 

12.0 

LT 

8.83000000  pg/g 

2.5 

LT 

39.60000000  pg/g 

2.5 

LT 

19.20000000  pg/g 

2.5 

LT 

3.16000000  pg/g 

2.5 

2.49000000  fig/g 

2.5 

1 

ND 

5.00000000  fig/g 

2.5 

T 

14.00000000  pg/g 

2.5 

1 

LT 

8.83000000  fig/g 

5.0 

790.0000000  ^g/g 

5.0 

12.40000000  ^g/g 

5.0 

1 

LT 

3.16000000  ng/g 

5.0 

2.19000000  >ig/g 

5.0 

1 

4.20000000  jig/g 

5.0 

T 

900.0000000  pg/g 

5.0 

LT 

8.83000000  pg/g 

7.5 

1300.000000  pg/g 

7.5 

LT 

19.20000000  pg/g 

7.5 

LT 

3.16000000  pg/g 

7.5 

LT 

3.36000000  pg/g 

7.5 

3.00000000  pg/g 

7.5 

T 

1400.000000  pg/g 

7.5 

LT 

8.83000000  pg/g 

10.0 

860.0000000  pg/g 

10.0 

LT 

19.20000000  pg/g 

10.0 

LT 

3.16000000  pg/g 

10.0 

3.33000000  pg/g 

10.0 

1 

ND 

5.00000000  pg/g 

10.0 

T 

820.0000000  pg/g 

10.0 

LT 

8.83000000  pg/g 

2.5 

LT 

39.60000000  pg/g 

2.5 

LT 

19.20000000  pg/g 

2.5 

LT 

3.16000000  pg/g 

2.5 

LT 

3.36000000  pg/g 

2.5 

ND 

5.00000000  pg/g 

2.5 

T 

LT 

14.40000000  pg/g 

2.5 

LT 

8.83000000  pg/g 

5.0 

LT 

39.60000000  pg/g 

5.0 

LT 

19.20000000  pg/g 

5.0 

LT 

3.16000000  pg/g 

5.0 

2.44000000  pg/g 

5.0 

1 

ND 

5.00000000  pg/g 

5.0 

T 

LT 

14.40000000  pg/g 

5.0 

LT 

8.83000000  pg/g 

7.5 
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Site  Media  Meas  Unit  Flag 


Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value  Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  ANIONS 

OBP-92403 

EXCV 

CSO 

CL 

CHU)RIDE 

LT 

39.60000000  fig/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  fig/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

CSO 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  ng/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

N03 

NITRATE 

LT 

3.36000000  ^ig/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  ^g/g 

7.5 

T 

OBP-92-403 

EXCV 

CSO 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  |ig/g 

7.5 

OBP.92-404 

EXCV 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  jig/g 

9.0 

OBP.92-404 

EXCV 

cso 

CL 

CHU)RIDE 

LT 

39.60000000  ^g/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ^g/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  ^Ag/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

N03 

NITRATE 

LT 

3.36000000  jig/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  fig/g 

9.0 

T 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  ^g/g 

9.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  \ig/z 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

CL 

CHU)RIDE 

LT 

39.60000000  fig/g 

0.0 

OBS.92-101 

SURF 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

N03 

NITRATE 

6.00000000  ^ig/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

12.30000000  jig/g 

0.0 

T 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

12.00000000  Mg^g 

0.0 

T 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

12.40000000  |Ag/g 

0.0 

T 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  Mg/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

CL 

CHU^RIDE 

LT 

39.60000000  jig/g 

0.0 

OBS.92.201 

SURF 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

N03 

NITRATE 

LT 

3.36000000  ^ig/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  jig/g 

0.0 

T 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

S04 

SULFATE 

25.70000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

CL 

CHLORIDE 

LT 

39.60000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  ng/g 

0.0 

OBS.92-301 

SURF 

cso 

N03 

NITRATE 

LT 

3.36000000  ng^g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  fig/g 

0.0 

T 

OBS.92.301 

SURF 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  jig/g 

0.0 

OBS-92^1 

SURF 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  fig^g 

0.0 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

CL 

CHUIRIDE 

LT 

39.60000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  jAg/g 

0.0 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  fAg^g 

0.0 

OBS.92-401 

SURF 

cso 

N03 

NITRATE 

3.23000000  jAg/g 

0.0 

1 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

8.74000000  jAg/g 

0.0 

T 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  ^Ag/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  fAg/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

CL 

CHU)RIDE 

LT 

39.60000000  jAg/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  fAg/g 

0.0 

OBS-92^1 

DTCH 

cso 

N03 

NITRATE 

11.40000000  fAg^g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

20.40000000  jAg^g 

0.0 

T 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

S04 

SULFATE 

10.30000000  fAg/g 

0.0 

1 

OBS.92-G02 

DTCH 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  fAg/g 

0.0 

Data 

Qua! 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  ANIONS 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

CL 

CHU)RIDE 

LT 

39.60000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

N03 

NITRATE 

3.52000000  (ig/g 

0.0 

1 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

11.80000000  fig/g 

0.0 

T 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

CL 

CHU)RIDE 

LT 

39.60000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  (ig/g 

0.0 

OBS-92^3 

DTCH 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

N03 

NITRATE 

3.17000000  (ig/g 

0.0 

1 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

6.86000000  (ig/g 

0.0 

T 

OBS-92<K)3 

DTCH 

cso 

S04 

SIJLFATE 

LT 

14.40000000  ^ig/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  Hg/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

CL 

CHU)RIDE 

LT 

39.60000000  (ig/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

N03 

NITRATE 

4.50000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

8.73000000  ^g/g 

0.0 

T 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

S04 

SULFATE 

7.87000000  ng/g 

0.0 

I 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000 

0.0 

OBS-92-<505 

DTCH 

cso 

CL 

CHLORIDE 

LT 

39.60000000  |ig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

N03 

NITRATE 

2.76000000  ^g/g 

0.0 

1 

OBS-924305 

DTCH 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

2.98000000  ^g/g 

0.0 

T 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  ng/g 

0.0 

Chemical  Class:  CYANIDE 

OBP-92401 

EXCV 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  ^g/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  ^g/g 

5.0 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  Hg/g 

4.0 

OBP-92-104 

EXCV 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  Hg/g 

10.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  HS^g 

2.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  Hg/g 

5.0 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  Hg/g 

7.5 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  Hg/g 

12.0 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  Hg/g 

1.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  Hg/g 

5.0 

OBP-92-303 

EXCV 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  Hg/g 

7.5 

OBP-92.304 

EXCV 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  Hg/g 

10.0 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  Hg/g 

2.5 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  Hg/g 

5.0 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  Hg/g 

7.5 

OBP-92404 

EXCV 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  Hg/g 

9.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  Hg/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  Hg/g 

0.0 

Qnal 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Flag 
Depth  Code 

Data 

Qual 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-401 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  ^ig/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-(K)3 

DTCH 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-CK)4 

DTCH 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  pg/g 

0.0 

OBS.92-G05 

DTCH 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  ^g/g 

0.0 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1.3.5-TRINITROBEN2ENE 

LT 

0.35200000  ^g/g 

5.0 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  jig/g 

5.0 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

246TNT  2.4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.93100000  ng/g 

5.0 

OBP-92.101 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  Hg/g 

5.0 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  jig/g 

5.0 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

2NT 

2-NrrROTOLUENE 

LT 

1.59000000  ^g/g 

5.0 

OBP-92.101 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  fig/g 

5.0 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  ng/g 

5.0 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

1.04000000  fig/g 

5.0 

OBP.92-102 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1 ,3.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  fig/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1 .3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  Hg/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

CSO 

246TNT  2,4.6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.93100000  ^g/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  ^g/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.83000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

CSO 

2NT 

2-NITROTOLUENE 

LT 

1.59000000  (ig/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  ng/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  Hg/g 

5.0 

OBP-92.102 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  pg/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

1.04000000  |ig/g 

5.0 

OBP-92«103 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  ^g/g 

4.0 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  (ig/g 

4.0 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.93100000  ng/g 

4.0 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  ng/g 

4.0 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  ng/g 

4.0 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

2NT 

2-NrrROTOLUENE 

LT 

1.59000000  ng/g 

4.0 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  ^g^g 

4.0 

OBP.92-103 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  ng/g 

4.0 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  ^g/g 

4.0 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

1.04000000  ng/g 

4.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.35200000  pg/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  pg/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.93100000  pg/g 

10.0 

OBP.92-104 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  pg/g 

10.0 

OBP-92.104 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  pg/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

2NT 

2-NlTROTOLUENE 

LT 

1.59000000  pg/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  pg/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  pg/g 

10.0 

OBP-92.104 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  pg/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANITROANlLINE 

LT 

1.04000000  pg/g 

10.0 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.35200000  pg/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  pg/g 

2.0 
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SitelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Flag 
Depth  Code 

Data^ 

Qua! 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLlJENE 

LT 

0.93100000  Hg/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOUIENE 

LT 

0.74400000  fig/g 

2.0 

OBP.92-201 

EXCV 

cso 

26DNT  2,6-DINrrROTOLlIENE 

LT 

0.83000000  ng/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

2NT  2-NrrROTOUIENE 

LT 

1.59000000  ng/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

0.75500000  jig/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  fig/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

RDX  CYCU)TRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  (ig/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANrrROANILINE 

LT 

1.04000000  ng/g 

2.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  pg/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

13DNB  1.3-DINrTROBENZENE 

LT 

0.30400000  ng/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

246TNT  2.4,6-TRINlTROTOLUENE 

LT 

0.93100000  Hg/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOUrENE 

LT 

0.74400000  fig/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLlIENE 

LT 

0.83000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

2NT  2-NrrROTOUIENE 

LT 

1.59000000  Hg/g 

5.0 

OBP.92-202 

EXCV 

cso 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  H&^g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  ng/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

RDX  CYCLDTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  ng/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2A6-TETRANITROANILINE 

LT 

1.04000000  Mg/g 

5.0 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

135TNB  1.3.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  ng/g 

7.5 

OBP.92-203 

EXCV 

cso 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  pg/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

0.93100000  pg/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

24DNT  2.4-DINITROTOUIENE 

LT 

0.74400000  Hg/g 

7.5 

_ 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

26DNT  2.6-DINITROTOLlIENE 

LT 

0.83000000  pg/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

2NT  2-NrrROTOUJENE 

LT 

1.59000000  pg/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  pg/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  pg/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  pg/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

1.04000000  pg/g 

7.5 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

135TNB  1,3.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  pg/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

13DNB  1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.30400000  pg/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

246TNT  2.4.6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.93100000  pg/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  pg/g 

12.0 

OBP.92.204 

EXCV 

cso 

26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  pg/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

2NT  2-NITROTOLUENE 

LT 

1.59000000  pg/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMIKE 

LT 

0.75500000  pg/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  pg/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  pg/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL.N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

1.04000000  pg/g 

12.0 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

I35TNB  1.3.5-TRINrrROBENZENE 

7.40000000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  pg/g 

1.0 

OBP.92-301 

EXCV 

cso 

246TNT  2.4.6-TRINITROTOLUENE 

8.52000000  pg/g 

1,0 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

2NT  2-NITROTOLUENE 

LT 

1.59000000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

0.75500000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYUN2.4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

1.04000000  pg/g 

1.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

17.00000000  pg/g 

5.0 

dih 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

I3DNB  1,3-DINlTROBENZENE 

LT 

0.30400000  pg/g 

5.0 

OBP-92.302 

EXCV 

cso 

246TNT  2.4,6-TRINITROTOLUENE 

16.00000000  pg/g 

5.0 
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i^n> 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Flag 
Depth  Code 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4.DINrrROTOLlIENE 

LT 

0.74400000  (ig/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  ^g/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

2NT 

2-NITROTOLirENE 

LT 

1.59000000  ^g/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

0.75500000  ^g/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  ^g/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  ng/g 

5.0 

OBP-92.302 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANITR0ANIL1NE 

LT 

1.04000000  ^ig/g 

5.0 

OBP.92-303 

EXCV 

cso 

135TNB 

1 ,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.35200000  ^g/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  fig/g 

7.5 

OBP-92.303 

EXCV 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINrTROTOLlIENE 

LT 

0.93100000  ng/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

cso 

24DNT 

2.4-DINITROTOLllENE 

LT 

0.74400000  ^g/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

cso 

26DNT 

2.6-DINITROTOLlIENE 

LT 

0.83000000  jig/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

cso 

2NT 

2-NITROTOLlIENE 

LT 

1.59000000  ^g/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCU3TETRAMETHYLENETETRAN1TRAMINE 

LT 

0.75500000  ng/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  ng/g 

7.5 

OBP-92.303 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCU)TRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  ng/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

1.04000000  ng/g 

7.5 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

135TNB 

1.3.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  ng/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  jig/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

246TNT 

2.4.6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

0.93100000  fig/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLlIENE 

LT 

0.74400000  jig/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLlIENE 

LT 

0.83000000  |ig/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

2NT 

2-NITROTOLlIENE 

LT 

1.59000000  ng/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCUITETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  fig/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  ^g/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  jig/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

1.04000000  iig/g 

10.0 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

135TNB 

1 ,3,5-TRINlTROBENZENE 

LT 

0.35200000  ng/g 

2.5 

OBP.92-401 

EXCV 

cso 

13DNB 

1 .3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  fig/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLlIENE 

LT 

0.93100000  iig/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

24DNT 

2.4-DINrrROTOLlIENE 

LT 

0.74400000  ng/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINlTROTOU®NE 

LT 

0.83000000  ng/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

2NT 

2-NITROTOLlIENE 

LT 

1.59000000  fig/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  jig/g 

2.5 

OBP-92^1 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  |ig/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCUITRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

LT 

0.44500000  ng/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILlNE 

LT 

1.04000000  ng/g 

2.5 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

135TNB 

1 .3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.35200000  fig/g 

5.0 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  fig/g 

5.0 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

246TNT  2.4,6-TRINITROTOLlIENE 

LT 

0.93100000  ng/g 

5.0 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

24DNT 

2.4-DINITROTOLlIENE 

LT 

0.74400000  jxg/g 

5.0 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

26DNT 

2.6-DINITROTOLlIENE 

LT 

0.83000000  ng/g 

5.0 

OBP-92^2 

EXCV 

cso 

2NT 

2-NITROTOLimNE 

LT 

1.59000000  ng/g 

5.0 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

0.75500000  ng/g 

5.0 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCUITRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  jig/g 

5.0 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

1.04000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

135TNB 

1.3,5-TRINrmOBENZENE 

LT 

0.35200000  \Lg/g 

7.5 

OBP-92^3 

EXCV 

cso 

13DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  ^g/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINrTROTOLllENE 

LT 

0.93100000  ^g/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

24DNT 

2.4-DINITROTOUIENE 

25.00000000  \ig/g 

7.5 
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Data^^ 

SHelD 
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Bool 

Value  Meas 

Depth  Code 

Qoal 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  fig/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

2NT 

2-NITROTOLUENE 

LT 

1.59000000  ng/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  ng/g 

7.5 

OBP-92^3 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  fig/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  ng^g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

1.04000000  fig/g 

7.5 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBEN2ENE 

LT 

0.35200000  fig/g 

9.0 

OBP.92-404 

EXCV 

cso 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  ng/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

246TNT  2A6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.93100000  ng/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  fig/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  Hg/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

2NT 

2-NITROTOLUENE 

LT 

1.59000000  (Xg/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

0.75500000  ng/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  ng/g 

9-0 

OBP-92^4 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  fig/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0ANILINE 

LT 

1.04000000  jig/g 

9.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  |ig/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.30400000  ng/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

0.93100000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.74400000  pg/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

2NT 

2-NITROTOLUENE 

LT 

1.59000000  jiig/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  fig/g 

0.0 

OBS-92.101 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  pg/g 

0.0 

OBS-92.101 

SURF 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  pg^g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANITR0ANILINE 

LT 

1.04000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  pg/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

13DNB 

1 ,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.30400000  pg/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.93100000  pg/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINlTROTOLUENE 

LT 

0.74400000  pg/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DrNITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

2NT 

2-NrrROTOLUENE 

LT 

1.59000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  pg/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

RDX 

CYCLOTRmETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  pg/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANITR0ANILINE 

LT 

1.04000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

135TNB 

1 .3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.35200000  pg/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

13DNB 

1 .3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  pg/g 

0.0 

OBS-92.301 

SURF 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.93100000  pg/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  pg/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLinE:NE 

LT 

0.83000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

2NT 

2-NlTROTOLUENE 

LT 

1.59000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  pg/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  pg/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILlNE 

LT 

1.04000000  pg'g 

0.0 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  pg/g 

0.0 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  pg/g 

0.0 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

0.93100000  pg/g 

0.0 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  pg/g 

0.0 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  pg/g 

0.0 
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OBS-92-401 

SURF 

CSO 

2NT 

2-NITROTOLUENE 

LT 

1.59000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-401 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

0.75500000  fig/g 

0.0 

OBS-92-401 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-401 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  (ig/g 

0.0 

OBS-92-401 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

1.04000000  ^g/g 

0.0 

OBS.92-G01 

DTCH 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.35200000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  fig/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRJNITROTOLUENE 

LT 

0.93100000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLirENE 

LT 

0.S3000000  |4g/g 

0.0 

OBS.92-G01 

DTCH 

CSO 

2NT 

2-NITROTOLUENE 

LT 

1.59000000  jtg/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-C01 

DTCH 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-<501 

DTCH 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0ANILINE 

LT 

1.04000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

CSO 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  |ig/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0,30400000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

CSO 

246TNT  2.4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.93100000  ng/g 

0-0 

OBS-92-G02 

DTCH 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

1.73000000  ^ig/g 

0.0 

OBS.92-G02 

DTCH 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0,83000000  >ig/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

CSO 

2NT 

2-NrrROTOLlFENE 

LT 

1.59000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-CK)2 

DTCH 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0,75500000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

8.36000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-CK)2 

DTCH 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANITR0ANILINE 

LT 

1.04000000  ^ig/g 

0.0 

OBS-92-C503 

DTCH 

CSO 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  Hg^g 

0.0 

OBS-92-G03 

DTCH 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  ^g/g 

0.0 

OBS.92-G03 

DTCH 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.93100000  ^ig/g 

0.0 

OBS-92-G03 

DTCH 

CSO 

24DNT 

2,4.DINITROTOLUENE 

34.00000000  |ig/g 

0.0 

OBS>92-G03 

DTCH 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G03 

DTCH 

CSO 

2NT 

2-NrrROTOLUENE 

LT 

1.59000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G03 

DTCH 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  ^ig/g 

0.0 

OBS-92-G03 

DTCH 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  jig/g 

0.0 

OBS.92-G03 

DTCH 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  fig/g 

0.0 

OBS-92-G03 

DTCH 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANITR0ANILINE 

LT 

1.04000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

CSO 

135TNB 

Li 

1 

1 

1 

LT 

0.35200000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

CSO 

13DNB 

1 .3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  ^g/g 

0.0 

OBS.92-G04 

DTCH 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

3.40000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

3.64000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

CSO 

26DNT 

2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

0,83000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

CSO 

2NT 

2-NITROTOLUENE 

LT 

1.59000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  Hg/g 

0.0 

OBS-924304 

DTCH 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  fig/g 

0.0 

OBS.92-C304 

DTCH 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  fig/g 

0.0 

OBS.92-G04 

DTCH 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2  A6-TETRANITROAN1LINE 

LT 

1.04000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  jig/g 

0.0 

OBS^92-G05 

DTCH 

CSO 

246TNT  2.4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.93100000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

24DNT 

2,4.DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  fig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

2NT 

2-NITROTOLUENE 

LT 

1.59000000  jig/g 

0.0 
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»te  Media 

SttelD  Type  Type _ Test  Name _ 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

HMX 

CYCWTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

OBS-92^5 

DTCH 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0AN1LINE 

Chemical  Class:  METALS 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

BA 

BARRJM 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMTUM 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

OBP.92-101 

EXCV 

CSO 

CIJ 

COPPER 

OBP-92.101 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENRIM 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

OBP-92-102 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

OBP-92-102 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

OBP-92-102 

EXCV 

CSO 

BA 

BARRJM 

OBP-92-102 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLRJM 

OBP-92-102 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMRJM 

OBP-92-102 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

OBP-92-102 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

OBP-92-102 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

OBP-92-102 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

OBP-92-102 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

OBP-92-102 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

OBP-92-102 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

OBP-92-102 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENRIM 

OBP-92-102 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLRJM 

OBP-92-102 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

BA 

BARRJM 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLRJM 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMRJM 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

OBP.92-103 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENRIM 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLRJM 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas  Depth 

Flag 

Code 

LT 

0.75500000  pg/g 

0.0 

LT 

1.04000000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.44500000  pg/g 

0.0 

LT 

1.04000000  pg/g 

0.0 

0.15600000  (ig/g 

5.0 

LT 

24.00000000  ng/g 

5.0 

180.0000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.07800000  fig/g 

5.0 

LT 

4.20000000  fig/g 

5.0 

K 

26.50000000  ng/g 

5.0 

110.0000000  jig/g 

5.0 

40000.00000  ng/g 

5.0 

0.44300000  ^g/g■ 

5.0 

7.47000000  ng/g 

5.0 

580.0000000  Hg/g 

5.0 

LT 

68.00000000  ng/g 

5.0 

K 

LT 

510.0000000  ^g/g 

5.0 

K 

LT 

170.0000000  ng/g 

5.0 

K 

380.0000000  ng/g 

5.0 

0.03450000  ng/g 

5.0 

LT 

240.0000000  ng/g 

5.0 

K 

56.00000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.07800000  fig/g 

5.0 

LT 

0.42400000  ]ie/g 

5.0 

5.96000000  ng/g 

5.0 

5.21000000  Hg/g 

5.0 

6500.000000  Hg/g 

5.0 

0.05430000  He's 

5.0 

LT 

2.46000000  Hg/g 

5.0 

7.00000000  Hg/g 

5.0 

LT 

34.00000000  Hg/g 

5.0 

K 

LT 

510.0000000  Hg/g 

5.0 

K 

LT 

170.0000000  Hg/g 

5.0 

K 

22.80000000  Hg/g 

5.0 

0.11500000  Hg/g 

4.0 

LT 

24.00000000  Hg/g 

4.0 

120.0000000  Hg/g 

4.0 

LT 

0.07800000  Hg/g 

4.0 

LT 

0.42400000  Hg/g 

4.0 

15.60000000  Hg/g 

4.0 

43.00000000  Hg/g 

4.0 

24000.00000  Hg/g 

4.0 

0.16800000  Hg/g 

4.0 

LT 

2.46000000  Hg/g 

4.0 

160.0000000  Hg/g 

4.0 

LT 

34.00000000  Hg/g 

4.0 

K 

LT 

510.0000000  Hg/g 

4.0 

K 

LT 

170.0000000  Hg/g 

4.0 

K 

1200.000000  Hg/g 

4.0 
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Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 


Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value  Meas 

Depth 

Code  Qual 

Chemical  Class:  METALS 

OBP-92-104 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

0.03760000  ng/g 

10.0 

OBP-92.104 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

240.0000000  ng/g 

10.0 

K 

OBP-92-104 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

62.00000000  Hg/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.07800000  ^g/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

0.42400000  ng/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMRTM 

7.81000000  ^g/g 

10.0 

OBP-92.104 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

9.70000000  ^g/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

14000.00000  ^g/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.09620000  jig/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

cso 

N1 

NICKEL 

LT 

2.46000000  ^g/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

12.00000000  ^g/g 

10.0 

OBP-92.104 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  jig/g 

10.0 

K 

OBP-92-104 

EXCV 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  ^g/g 

10.0 

K 

OBP-92-104 

EXCV 

cso 

TL 

THALLRJM 

LT 

170.0000000  fig/g 

10.0 

K 

OBP-92.104 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

150.0000000  ^ig/g 

10.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

0.77000000  jig/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

24.00000000  fig/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

BA 

BARRIM 

310.0000000  ^g/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLRJM 

LT 

0.07800000  ^g/g 

2.0 

OBP-92.201 

EXCV 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  ng/g 

2.0 

OBP-92.201 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMRIM 

10.80000000  ^g/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

110.0000000  ^g/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

13000.00000  ^g/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.06430000  ^ig/g 

2.0 

OBP.92-201 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  jig/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

11000.00000  ng/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

60.60000000  Hg/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  jig/g 

2.0 

K 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

TL 

THALLRJM 

LT 

170.0000000  |ig/g 

2.0 

K 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

380.0000000  ng/g 

2.0 

OBP.92-202 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

5.00000000  ng/g 

5.0 

OBP.92-202 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

95.20000000  jig/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

BA 

BARRIM 

2300.000000  pig/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLRJM 

LT 

0.07800000  fig/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

25.00000000  ng/g 

5.0 

K 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMRIM 

150.0000000  ^g/g 

5.0 

OBP-92.202 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

1700.000000  ^ig/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

290000.0000  ^g/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  ^ig/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

110.0000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

3600.000000  ^g/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

340.0000000  fig/g 

5.0 

K 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

5100.000000  >Ag/g 

5.0 

K 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

TL 

THALLRJM 

347.0000000  Mg/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

11000.00000  jig/g 

5.0 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

12.00000000  jig/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

24.00000000  ^ig/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

BA 

BARRIM 

1700.000000  Mg/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLRJM 

LT 

0.07800000  \x^% 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

4.20000000  |ig/g 

7,5 

K 

OBP.92.203 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMRIM 

220.0000000  jig/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

CIF 

COPPER 

10000.00000  jig^g 

7.5 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flas 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

OBP-92.203 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

110000.0000  ^g/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  ^s/g 

7.5 

OBP-92.203 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

48.00000000  |ig/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

17000.00000  jig/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

340.0000000  (ig/g 

7.5 

K 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

5100.000000  jig/g 

7.5 

K 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

170.0000000  |ig/g 

7.5 

K 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

7700.000000  fig/g 

7.5 

OBP-92.204 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

0.07780000  (tg/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

240.0000000  M&'g 

12.0 

K 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

170.0000000  fig/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.07800000  Hg/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  ng/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMRJM 

24.80000000  ng/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

20.00000000  fig/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

29000.00000  ng/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  ng/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  ng/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

28.00000000  ^g/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  ng/g 

12.0 

K 

OBP-92.204 

EXCV 

cso 

SE 

SELENRJM 

LT 

5100.000000  ng/g 

12.0 

K 

OBP-92.204 

EXCV 

cso 

TL 

THALLRJM 

LT 

170.0000000  ng/g 

12.0 

K 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

75.00000000  ng/g 

12,0 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

0.03560000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

48.00000000  pg/g 

1.0 

K 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

BA 

BARRIM 

120.0000000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.07800000  pg/g 

1.0 

OBP.92-301 

EXCV 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMRIM 

14.10000000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

7.33000000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

13000.00000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  pg/g 

1.0 

OBP-92.301 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

7.30000000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  pg/g 

1.0 

K 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

SE 

SELENRJM 

LT 

510.0000000  pg/g 

1.0 

K 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

170.0000000  pg/g 

1.0 

K 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

35.00000000  pg/g 

1.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

0.04300000  pg/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

240.0000000  pg/g 

5.0 

K 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

BA 

BARRIM 

68.00000000  pg/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.07800000  pg/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  pg/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMRIM 

9.46000000  pg/g 

5.0 

OBP-92.302 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

3.59000000  pg/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

9200.000000  pg/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.07760000  pg/g 

5.0 

OBP-92.302 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  pg/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

5.50000000  pg/g 

5.0 

OBP.92-302 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  pg/g 

5.0 

K 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

SE 

SELENRJM 

LT 

510.0000000  pg/g 

5.0 

K 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

TL 

THALLRJM 

LT 

170.0000000  pg/g 

5.0 

K 

Data' 
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Site  Media  Meas  Unit  Fla^  Data 


Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Vahie  Meas 

Depth 

Code  Qnal 

Chemical  Class:  METALS 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

17.30000000  ng/g 

5.0 

OBP-92-303 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.01460000  Hg/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

240.0000000  |ig/g 

7.5 

K 

OBP-92-303 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

190.0000000  Hg/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLRJM 

LT 

0.78000000  fig/g 

7.5 

K 

OBP-92-303 

EXCV 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

4.20000000  fig/g 

7.5 

K 

OBP.92-303 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMRIM 

LT 

39.00000000  fig/g 

7.5 

K 

OBP-92-303 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

LT 

20.00000000  jig^g 

7.5 

K 

OBP-92-303 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

12000.00000  jig/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  fig/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

25.00000000  fig/g 

7.5 

K 

OBP-92-303 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

7.20000000  ng/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  fig/g 

7.5 

K 

OBP-92.303 

EXCV 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

5100.000000  fig^g 

7.5 

K 

OBP-92-303 

EXCV 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

1700.000000  fig/g 

7.5 

K 

OBP-92-303 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

LT 

80.00000000  fig/g 

7.5 

K 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.01460000  fig/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

240.0000000  fig/g 

10.0 

K 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

BA 

BARRJM 

130.0000000  fig/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.16000000  fig/g 

10.0 

K 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.85000000  fig/g 

10.0 

K 

OBP.92-304 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMRIM 

LT 

7.80000000  fig/g 

10.0 

K 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

4.80000000  fig/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

8700.000000  fig/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  ^g/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

4.90000000  fig/g 

10.0 

K 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

4.60000000  fig/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  fig/g 

10.0 

K 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

5100.000000  fig/g 

10.0 

K 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

1700.000000  fig/g 

10.0 

K 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

LT 

16.00000000  fig/g 

10.0 

K 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

0.04050000  fig/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

72.00000000  fig/g 

2.5 

K 

OBP-92^1 

EXCV 

cso 

BA 

BARRIM 

100.0000000  fig/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLRJM 

LT 

0.07800000  ^g/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  ^g/g 

2.5 

OBP.92-401 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMRIM 

10.90000000  fig/g 

2.5 

OBP-92^1 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

10.80000000  fig/g 

2.5 

OBP.92-401 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

10000.00000  fig/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  fig/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  fig/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

8.50000000  fig/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  fig/g 

2.5 

K 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  fig/g 

2.5 

K 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

50.00000000  fig/g 

2.5 

K 

OBP-92^1 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

64.00000000  fig/g 

2.5 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

0.02760000  fig/g 

5.0 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

72.00000000  fig/g 

5.0 

K 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

BA 

BARRIM 

98.00000000  fig^g 

5.0 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.07800000  fig/g 

5.0 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  fig/g 

5.0 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMRIM 

9.93000000 

5.0 

OBP-92^2 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

9.43000000  Hg/g 

5.0 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

11000.00000  ng/g 

5.0 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  jig/g 

5.0 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  ng^g 

5.0 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

8.40000000  ng/g 

5.0 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  jig/g 

5.0 

K 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

510.0000000  ng/g 

5.0 

K 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

50.00000000  ng/g 

5.0 

K 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

53.00000000  ^g/g 

5.0 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.01460000  ^g/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

24.00000000  jig/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

33.00000000  ^ig/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.07800000  fig/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  ^g/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMRIM 

6.03000000  ^g/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

4.23000000  (ig/g 

7.5 

OBP.92-403 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

7300.000000  ng/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.03020000  ng/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

Nl 

NICKEL 

LT 

2.46000000  Hg/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

4.20000000  ng/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  fig/g 

7.5 

K 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  ng/g 

7.5 

K 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

TL 

THALLRJM 

LT 

170.0000000  (ig/g 

7.5 

K 

OBP*92-403 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

14.90000000  ng/g 

7.5 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.01460000  ng/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

24.00000000  ng/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

BA 

BARRIM 

38.00000000  ^g/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.07800000  ^g/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  ng/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMRIM 

LT 

3.90000000  ng/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

2.61000000  ng/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

2700.000000  ng/g 

9.0 

OBP-92-W4 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  (ig/g 

9.0 

OBP.92-404 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  ng/g 

9.0 

OBP.92-404 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

2.40000000  yeg/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

3.42000000  ^g/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

50.70000000  ^g/g 

9.0 

K 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

170.0000000  \Lg/g 

9.0 

K 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

15.50000000  ^g/g 

9.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

0.08530000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

240.0000000  ng/g 

0.0 

K 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

BA 

BARRIM 

130.0000000  yg/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.07800000  (ig/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  jig/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

CR 

CHROMRIM 

12.90000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

33.00000000  ygfg 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

15000.00000  yg/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

0.25000000  (ig/'g 

0.0 

OBS.92-101 

SURF 

cso 

Nl 

NICKEL 

LT 

2.46000000  yg/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

46.00000000  gig/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  yg/g 

0.0 

K 

DaU* 


Qnal 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Booi 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

OBS.92.101 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

510.0000000  fig/g 

0.0 

K 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

170.0000000  jig/g 

0.0 

K 

OBS-92.101 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

130.0000000  Hg/g 

0.0 

OBS.92-201 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

1.20000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

24.00000000  jig/g 

0.0 

OBS-92.201 

SURF 

cso 

BA 

BARRJM 

380.0000000  pg/'g 

0.0 

OBS-92.201 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.07800000  jig/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

10.00000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

CR 

CHROMRJM 

28.10000000  pg/^g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

cu 

COPPER 

200.0000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

39000.00000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  pg/g 

0.0 

OBS-92.201 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

8.82000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

12000.00000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  Mg/g 

0.0 

K 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  ng/g 

0.0 

K 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

170.0000000  jig/g 

0.0 

K 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

880.0000000  jig/g 

0,0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

0.06120000  jig/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

48.00000000  pg/g 

0.0 

K 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

BA 

BARRIM 

120.0000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.07800000  pg/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

CD 

CADMRJM 

LT 

0.42400000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

CR 

CHROMRIM 

16.70000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

cu 

COPPER 

13.90000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

15000.00000  fig/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  ng/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

Nl 

NICKEL 

LT 

2.46000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

16.00000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  jig/g 

0.0 

K 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  fig/g 

0.0 

K 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

33.00000000  jig/g 

0.0 

K 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

43.00000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

0.07730000  ^g/g 

0.0 

OBS-92^1 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

240.0000000  ^ig/g 

0.0 

K 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

160.0000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.07800000  jig/g 

0.0 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  fig/g 

0.0 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

CR 

CHROMRIM 

12.30000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

27.00000000  fig/g 

0.0 

OBS-92^1 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

11000.00000  fig/g 

0.0 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

0.02790000  fig/g 

0.0 

OBS.92-401 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

22.00000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  |ig/g 

0.0 

K 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  fig/g 

0.0 

K 

OBS.92-401 

SURF 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

170.0000000  fig/g 

0.0 

K 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

190.0000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

AG 

SILVER 

0.18700000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

240.0000000  fig/g 

0.0 

K 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

BA 

BARRIM 

180.0000000  fig/g 

0.0 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Chemical  Class:  BfETALS 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

OBS-924301 

DTCH 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

CR 

CHROMIUM 

OBS-92-CK)l 

DTCH 

cso 

cu 

COPPER 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

FE 

IRON 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

N1 

NICKEL 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

SB 

ANTIMONY 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

ZN 

ZINC 

088-92-002 

DTCH 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

AS 

ARSENIC 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

BA 

BARRJM 

LT 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

CR 

CHROMRIM 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

CU 

COPPER 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

FE 

IRON 

LT 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

HG 

MERCURY 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

SB 

ANTIMONY 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

SE 

SELENRJM 

LT 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

ZN 

ZINC 

OBS-92-Cj03 

DTCH 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

AS 

ARSENIC 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

BA 

BARRIM 

LT 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

BE 

BERYLLRJM 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

CD 

CADMRTM 

LT 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

CR 

CHROMRTM 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

CU 

COPPER 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

FE 

IRON 

LT 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

HG 

MERCURY 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

SB 

ANTIMONY 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

ZN 

ZINC 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

AS 

ARSENIC 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

BA 

BARRIM 

LT 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

CR 

CHROMRIM 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

CU 

COPPER 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

FE 

IRON 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

NI 

NICKEL 

Value 


Unit  Fbs 

Meas  Depth  Code 


Qnal 


0.07800000  ^g/g 

0.0 

0.42400000  ng/g 

0.0 

17.10000000  |ig/g 

0.0 

53.00000000  pg/g 

0.0 

20000.00000  ^ig/g 

0.0 

0.04860000  fig/g 

0.0 

2.46000000  ng/g 

0.0 

70.00000000  (ig/g 

0.0 

34.00000000  jig/g 

0.0 

K 

510.0000000  (ig/g 

0.0 

K 

170.0000000  fig/g 

0.0 

K 

200.0000000  jig/g 

0.0 

0.10400000  fig/g 

0.0 

24.00000000  jig/g 

0.0 

160.0000000  ng/g 

0.0 

0,07800000  |ig/g 

0.0 

0.42400000  ng/g 

0.0 

10.50000000  jig/g 

0.0 

30.00000000  ng/g 

0.0 

12000.00000  jig/g 

0.0 

0.02590000  (ig/g 

0.0 

2.46000000  jig/g 

0.0 

35.00000000  fig/g 

0.0 

34.00000000  jig/g 

0.0 

K 

510.0000000  (ig/g 

0.0 

K 

170.0000000  iig/g 

0.0 

K 

280.0000000  fig/g 

0.0 

0.11200000  Hg/g 

0.0 

24.00000000  ng/g 

0.0 

240.0000000  ng/g 

0.0 

1 

0.07800000  (ig/g 

0.0 

0.42400000  Hg/g 

0.0 

11.80000000  ^g/g 

0.0 

35.00000000  ng/g 

0.0 

10000.00000  ng/g 

0.0 

0.02590000  (ig/g 

0.0 

2.46000000  ng/g 

0,0 

35.00000000  ng/g 

0.0 

34.00000000  ng/g 

0.0 

K 

510.0000000  iig/g 

0.0 

K 

170.0000000  ng/g 

0.0 

K 

240.0000000  ng/g 

0.0 

X 

0.12800000  ng/g 

0.0 

240.0000000  (ig/g 

0.0 

K 

230.0000000  iig/g 

0.0 

X 

0.07800000  (ig/g 

0.0 

0.42400000  ng/g 

0.0 

13.60000000  ng/g 

0.0 

62.00000000  ^g/g 

0.0 

13000.00000  ^g/g 

0.0 

0.02770000  ng/g 

0.0 

2.46000000  ng/g 

0.0 
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I^ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

OBS.924304 

DTCH 

cso 

PB 

LEAD 

43.00000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  jig/g 

0.0 

K 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

S£ 

SELENIUM 

LT 

510.0000000  ng/g 

0.0 

K 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

170.0000000  jig/g 

0.0 

K 

OBS.92-G04 

DTCH 

cso 

ZN 

ZINC 

240.0000000  fig/g 

0.0 

X 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

AG 

SILVER 

0.08180000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

120.0000000  jig/g 

0.0 

K 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

BA 

BARIUM 

160.0000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.07800000  fig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  Mg/g 

0.0 

OBS-92-CX)5 

DTCH 

cso 

CR 

CHROMRIM 

12,40000000  ng/g 

0.0 

OBS-92^5 

DTCH 

cso 

cu 

COPPER 

14.80000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

FE 

IRON 

16000.00000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  fig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

PB 

LEAD 

20.00000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

17.00000000  fig/g 

0.0 

K 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

SE 

SELENRJM 

LT 

510.0000000  fig^g 

0.0 

K 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

TL 

THALLRJM 

LT 

83.00000000  ng^g 

0.0 

K 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

ZN 

ZINC 

77.00000000  ng/g 

0.0 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILiES 


OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

123TCB  1,2.3-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  pg/g 

5.0 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  pg/g 

5.0 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

12DCLB  U2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  pg/g 

5.0 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  pg/g 

5.0 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  Hg/g 

5.0 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

5.0 

R 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

246TCP  2.4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  ^g/g 

5.0 

R 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

5.0 

R 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.0 

R 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  jig/g 

5.0 

R 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

24DNT  2,4-DrNITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  (ig/g 

5.0 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

26DNT  2,6-DrNITROTOLUENE 

LT 

0.53000000  Hg/g 

5.0 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

5.0 

R 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  Hg/g 

5.0 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

5.0 

R 

OBP-92.101 

EXCV 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

5.0 

R 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  Hg/g 

5.0 

R 

OBP-92.101 

EXCV 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

5.0 

R 

OBP.92-101 

EXCV 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  Hg/g 

5.0 

R 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  Hg/g 

5.0 

R 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  Hg/g 

5.0 

R 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  Hg^g 

5.0 

R 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  Hg^g 

5.0 

R 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

5.0 

R 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  Hg/g 

5.0 

R 

OBP.92-101 

EXCV 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg^g 

5.0 

R 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

4NANIL  4-NITROANILrNE 

ND 

1.70000000  Hg/g 

5.0 

R 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

4NP  4-NITROPHENOL 

ND 

1,70000000  Hg/g 

5.0 

R 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  Hg/g 

5.0 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

5.00000000  Hg/g 

5.0 

R 
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Site  Media 

Site  ID _ Type  Type _  Test  Name 


Chemical  Class:  SEMlVOLATlL<ES 


OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

OBP-92401 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

OBP-92.101 

EXCV 

CSO 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

BGHIPY  BENZO  (G,H,I]  PERYLENE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

CI^ET 

HEXACHLOROETHANE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SlILFONE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

DBZRI 

DIBENZOFURAN 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

OBP-92401 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

;  FLUORENE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

OBP-92.101 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

ICDPYR  INDENOil.2.3-C.D]  PYRENE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

OBP-92.101 

EXCV 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

NDNPA 

NITROSO  Dl-N-PROPYLAMINE 

Meas 

Bool 


Value 


Unit  Flag 

Meas  Depth  Code 


Qnal 


ND 

0.50000000  |ig/g 

5.0 

R 

LT 

0.29000000  jig/g 

5.0 

LT 

0.41000000  fig% 

5.0 

LT 

0.46000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.54000000  ng^g 

5.0 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.0 

R 

ND 

0.33000000  fig^g 

5.0 

R 

LT 

0.33000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.39000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.30000000  (ig/g 

5.0 

LT 

0.38000000  )ig/g 

5.0 

LT 

0.36000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.36000000  jig/g 

5.0 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.0 

R 

ND 

I.OOOOOOOO  ng/g 

5.0 

R 

ND 

1.70000000  |ig/g 

5.0 

R 

LT 

0.24000000  |ig/g 

5.0 

LT 

0.80000000  tig/g 

5.0 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.0 

R 

LT 

0.45000000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.26000000  ng/g 

5.0 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.0 

R 

LT 

0.40000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.37000000  |ig/g 

5-0 

LT 

0.27000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.69000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.20000000  ng^g 

5.0 

LT 

0.29000000  fig/g 

5.0 

ND 

0.33000000  |ig/g 

5.0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.0 

R 

LT 

0.24000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.30000000  Hg/g 

5.0 

ND 

0.33000000  fig/g 

5.0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.0 

R 

LT 

0.59000000  jig/g 

5.0 

LT 

0.41000000  ^g/g 

5.0 

ND 

1.00000000  fig/g 

5.0 

R 

ND 

1.00000000  jig/g 

5.0 

R 

LT 

0.52000000  iLg/g 

5.0 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.0 

R 

ND 

5.00000000  ng/g 

5.0 

R 

LT 

0.42000000  Hg/g 

5.0 

LT 

0.28000000  Hg/g 

5.0 

LT 

0.36000000  Hg/g 

5.0 

LT 

0.21000000  Hg/g 

5.0 

ND 

0.33000000  Hg/g 

5.0 

R 

LT 

0.43000000  Hg/g 

5.0 

ND 

5.00000000  Hg/g 

5.0 

R 

LT 

0.48000000  Hg/g 

5.0 

LT 

0.42000000  Hg/g 

5.0 

ND 

0.33000000  Hg/g 

5.0 

R 

LT 

0.36000000  Hg/g 

5.0 
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S»tell) 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Untt 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

OBP.92.101 

EXCV 

cso 

NNDPA  N-NTTROSODIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  Mg/g 

5.0 

R 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  Mg^g 

5.0 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  ng/g 

5.0 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  |ig^g 

5.0 

R 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHEN YL)-1 , 1  -DICHLOROET 

LT 

0.18000000  Mg/g 

5.0 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHEN YL)-1 , 1  -DICHLOROET 

LT 

0.22000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1 , l-TRICHLORO 

LT 

0.41000000  ^g/g 

5.0 

OBP-92401 

EXCV 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  ^g^g 

5.0 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

UNK636  UNKNOWN 

0.52400000  ^g/g 

5.0 

B 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

UNK646  irNKNOWN 

1.57200000  jig/g 

5.0 

B 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

IJNK660  invlKNOWN 

1.78200000  ^g/g 

5.0 

B 

OBP-92-101 

EXCV 

cso 

UNK680  UNKNOWN 

1.04800000  ^g/g 

5.0 

B 

OBP«92.102 

EXCV 

cso 

123TCB  L2,3-TRICH1jOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ^g/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

124TCB  L2,4-TRICHL0R0BENZENE 

LT 

0.29000000  Hg/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

12DCLB  L2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  jig/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  jig/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  jig/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

246TCP  2.4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  jig/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.53000000  Mg/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

:5.o 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  jig/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP*92-102 

EXCV 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  jig/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

2NP  2-NrrROPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  jig/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  jig/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.0 

R 

OBP.92402 

EXCV 

cso 

4CANIL  4.CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  jig/g 

5.0 

R 

OBP.92-102 

EXCV 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

4NP  4.NITROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHU)RIDE 

LT 

0.46000000  fig/g 

5.0 

OBP.92.102 

EXCV 

cso 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

5.00000000  ng/g 

5.0 

R 

OBP.92-102 

EXCV 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

0.50000000  jig/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  jig/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  jig/g 

5.0 

OBP-92.102 

EXCV 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0-46000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  jig/g 

5.0 

R 

OBP-92.102 

EXCV 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  ^g/g 

5.0 
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OBP-92.102 

EXCV 

cso 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  ng/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  (ig/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  ^g/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  (ig/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

BBZP  BirrYLBENZYLPHTHALATE 

ND 

0.33000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  |ig/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  (ig/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  ng/g 

5.0 

OBP-92.102 

EXCV 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  (ig/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  (ig/g 

5.0 

R 

OBP-92-i02 

EXCV 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  ng/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  ng/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  Mg/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  (ig/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  Hg/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  (ig/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  ng/g 

5,0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHU)RIDE 

LT 

0.29000000  ng/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

DBZRI  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  gg/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  gg/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  gg/g 

5.0 

OBP.92.102 

EXCV 

cso 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  gg/g 

5.0 

R 

OBP-92.102 

EXCV 

cso 

DNBP  DI-N-BITYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  gg/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  gg/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  gg/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

1.00000000  gg/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

1.00000000  gg/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  gg/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  gg/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  gg/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  gg/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  gg/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  gg/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

ICDPYR  INDENO  [1,23-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  gg/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  gg/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  gg/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

mexcl  METHOXYCHLOR 

ND 

5.00000000  ggi'g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  gg/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  gg/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

MB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  gg/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  gg/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

nndpa  N-NTTROSODIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  gg/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  gg/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  gg/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  gg/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  gg/g 

5.0 

R 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  gg/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  gg/g 

5.0 

OBP-92-102 

EXCV 

cso 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l.l-TR]CHLORO 

LT 

0.41000000  gg/g 

5.0 

Qnal 
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OBP.92-102 

EXCV 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  ng/g 

5.0 

OBP-92402 

EXCV 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

5.0 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  (ig/g 

4.0 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ng/g 

4.0 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  jig/g 

4.0 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  |ig/g 

4.0 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

14DCLB  l,4.DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  (ig/g 

4.0 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ^g/g 

4.0 

R 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  (ig/g 

4.0 

R 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  (ig/g 

4.0 

R 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  |ig/g 

4.0 

R 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  (ig/g 

4.0 

R 

OBP-92.103 

EXCV 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  ^g/g 

4.0 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

26DNT  2,6-DINrrROTOLlIENE 

LT 

0.53000000  (ig/g 

4.0 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

4.0 

R 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  ng/g 

4.0 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

4.0 

R 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  iig/g 

4.0 

R 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  ^g/g 

4.0 

R 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

2NP  2-NrrROPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

4.0 

R 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

33DCBD  3,3-CICHIjOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  ^g/g 

4.0 

R 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

3NANIL  3-NITROANU.INE 

ND 

1.70000000  ^g/g 

4.0 

R 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  ^g/g 

4.0 

R 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

4BRPPE  4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ^g/g 

4.0 

R 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  fig/g 

4.0 

R 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

4.0 

R 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ^g/g 

4.0 

R 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

4.0 

R 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  ng/g 

4.0 

R 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

4NP  4-NTTROPHENOL 

ND 

1.70000000  (ig/g 

4.0 

R 

OBP-92.103 

EXCV 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  ^g/g 

4.0 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

5.00000000  ^g/g 

4.0 

R 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

0.50000000  |ig/g 

4.0 

R 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  ng/g 

4.0 

OBP-92.103 

EXCV 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  ^g/g 

4.0 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  ng/g 

4.0 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  ng/g 

4.0 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

4.0 

R 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

B2CrPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  ^g/g 

4.0 

R 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  ^g/g 

4.0 

OBP.92-103 

EXCV 

cso 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

1.10000000  ng/g 

4.0 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  jig/g 

4.0 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  ng/g 

4.0 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  ^g/g 

4.0 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  fig/g 

4.0 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

BBZP  BirPYLBENZYLPHTHALATE 

ND 

0.33000000  Mg/g 

4.0 

R 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  fig/g 

4.0 

R 

OBP-92.103 

EXCV 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  Mg/g 

4.0 

R 

OBP.92-103 

EXCV 

cso 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  Mg/g 

4.0 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  Mg/g 

4.0 

OBP-92-103 

EXCV 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  Mg/g 

4.0 

R 

OBP-92.103 

EXCV 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  Mg/g 

4.0 
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OBP<92-103 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADBENE 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

OBP.92-103 

EXCV 

CSO 

DBZFII 

DIBENZOFURAN 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

OBP.92-103 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

OBP.92-103 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BiriYL  PHTHALATE 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

OBP.92-103 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

OBP-92403 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

ICDPYR  INDENOllA3-C,D)  PYRENE 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

OBP-92.103 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

OBP-92403 

EXCV 

CSO 

NDNPA 

NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

OBP-92403 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

OBP-92.103 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROET 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,l-TRICHLORO 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

UNK636  UNKNOWN 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

UNK646  UNKNOWN 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

UNK660  UNKNOWN 

OBP-92-103 

EXCV 

CSO 

UNK680  UNKNOWN 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1 ,23-TRICHLOROBENZENE 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1 ,2.4-TRICHLOROBENZENE 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

12IX;LB  1,2-DICHLOROBENZENE 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

Meas 

Bool 

Uidt 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

LT 

0.26000000  ng/g 

4.0 

ND 

0.33000000  ng/g 

4.0 

R 

LT 

0.40000000  ^g/g 

4.0 

LT 

0.37000000  >ig/g 

4.0 

LT 

0.27000000  fig/g 

4.0 

LT 

0.69000000  fig/g 

4.0 

LT 

0.20000000  fig/g 

4.0 

LT 

0.29000000  (ig/g 

4.0 

ND 

0.33000000  |ig/g 

4.0 

R 

ND 

0.33000000  |ig/g 

4.0 

R 

LT 

0.24000000  ng/g 

4,0 

LT 

0.30000000  jig/g 

4,0 

ND 

0.33000000  (ig/g 

4.0 

R 

ND 

0.33000000  (ig/g 

4.0 

R 

LT 

0.59000000  |ig/g 

4.0 

LT 

0.41000000  (ig/g 

4.0 

ND 

1.00000000  ng/g 

4.0 

R 

ND 

1.00000000  fig/g 

4.0 

R 

LT 

0.52000000  |ig/g 

4.0 

ND 

0.33000000  (ig/g 

4.0 

R 

ND 

5.00000000  (ig/g 

4.0 

R 

LT 

0.42000000  jig/g 

4,0 

LT 

0.28000000  (ig/g 

4,0 

LT 

0.36000000  ng/g 

4.0 

LT 

0.21000000  fig/g 

4.0 

ND 

0.33000000  gg/g 

4.0 

R 

LT 

0.43000000  gg/g 

4.0 

ND 

5.00000000  gg/g 

4,0 

R 

LT 

0.48000000  gg/g 

4.0 

LT 

0.42000000  gg/g 

4.0 

ND 

0.33000000  gg/g 

4.0 

R 

LT 

0.36000000  gg/g 

4.0 

ND 

0.33000000  gg/g 

4.0 

R 

LT 

0.25000000  gg/g 

4.0 

ND 

1.70000000  gg/g 

4.0 

R 

LT 

0.41000000  gg/g 

4.0 

ND 

0.33000000  gg/g 

4.0 

R 

LT 

0.18000000  gg/g 

4.0 

LT 

0.22000000  gg/g 

4.0 

LT 

0.41000000  gg/g 

4.0 

LT 

0.46000000  gg/g 

4.0 

LT 

0.42000000  gg/g 

4.0 

0.32200000  gg/g 

4.0 

B 

0.64300000  gg/g 

4.0 

B 

0.64300000  gg/g 

4.0 

B 

0.32200000  gg/g 

4.0 

B 

LT 

0.29000000  gg/g 

10.0 

LT 

0.29000000  gg/g 

10.0 

LT 

0.33000000  gg/g 

10.0 

LT 

0.33000000  gg/g 

10.0 

LT 

0.32000000  gg/g 

10.0 

ND 

1.70000000  gg/g 

10.0 

R 
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Site  Media 
Site  ID _ Type  Type 


Chemical  Class:  SEMIVOLATBLES 


OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  »ig/g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

24DCLP  2,4.DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  Mg/g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

24DNT  2,4-DINrrROTOLlIENE 

LT 

0.39000000  ng/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.53000000  ng/g 

10.0 

OBP.92.104 

EXCV 

CSO 

2CLP  2<:H1jOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  Mg/g 

10.0 

OBP.92-104 

EXCV 

CSO 

2MNAP  2.METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  Hg'g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  |ig/g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  ^g/g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

2NP  2-NrrROPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

R 

OBP-92404 

EXCV 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHU)ROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  ng/g 

10.0 

R 

OBP-92.104 

EXCV 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  ng/g 

10.0 

R 

OBP-92404 

EXCV 

CSO 

46DN2C  4,6-D[NITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  Hg/g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENyLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ^&'g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

4CLPPE  4CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ^g/g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  ng/g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  jig/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

5.00000000  fig/g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

0.50000000  ng'g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

aldrn  aldrin 

LT 

0.29000000  ^g/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  Hg/g 

10.0 

’OBP.92-104 

EXCV 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  (ig/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

antrc  anthracene 

LT 

0.54000000  Hg/g 

10.0 

OBP.92-104 

EXCV 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

10.0 

R 

OBP-92.104 

EXCV 

CSO 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  Hg/g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  Hg/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  Hg/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  Hg/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  Hg/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  Hg/g 

10.0 

OBP-92.104 

EXCV 

CSO 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  Hg/g 

10.0 

OBP-92.104 

EXCV 

CSO 

BBZP  BUTYLBENZYLPHTHALATE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  Hg/g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  Hg/g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

BGHIPY  BENZO  1G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  Hg/g 

10.0 

OBP-92.104 

EXCV 

CSO 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  Hg/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  Hg/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  Hg/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

10,0 

R 

OBP-92.104 

EXCV 

CSO 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  Hg/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  Hg'g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  Hg/g 

10.0 

OBP-92404 

EXCV 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  Hg/g 

10.0 

OBP-92.104 

EXCV 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  Hg/g 

10.0 

OBP-92404 

EXCV 

CSO 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  Hg/g 

10.0 
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Site 

Media 

Meas 

UnH 

Flag 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool  Value 

Meas 

I>e|»tii  Code 

Qual 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


OBP-92.104 

EXCV 

CSO 

DBZRI  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  pg/g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

dep  diethyl  phthalate 

NI) 

0.33000000  pg/g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

dith  dithiane 

LT 

0.24000000  pg/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  pg/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

10.0 

R 

OBP.92-104 

EXCV 

CSO 

DNBP  Dl-N-BiriYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

10.0 

R 

OBP-92.104 

EXCV 

CSO 

DNOP  DI-N-CX:TYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  pg/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  pg/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

1.00000000  pg/g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

1.00000000  pg/g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  pg/g 

10.0 

OBP-92.104 

EXCV 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  pg/g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  pg/g 

10.0 

OBP.92-104 

EXCV 

CSO 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  pg/g 

10.0 

OBP-92.104 

EXCV 

CSO 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  pg/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

ICDPYR  INDENO  [1,2,3-C,D1  PYRENE 

LT 

0.21000000  pg/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  pg/g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  pg/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

5.00000000  pg/g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  pg/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  pg/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

NDNPA  NITROSODI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  pg/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

nndpa  N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  pg/g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  pg/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  pg/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

10.0 

R 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l ,  I  -DICHLOROET 

LT 

0.18000000  pg/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1 , 1-DlCHLOROET 

LT 

0.22000000  pg/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1,L1-TRICHLORO 

LT 

0.41000000  pg/g 

10.0 

OBP-92-104 

EXCV 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  pg/g 

10.0 

OBP-92.104 

EXCV 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  pg/g 

10.0 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  pg/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  pg/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  pg/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  pg/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

245TCP  2.4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  pg/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  pg/g 

2.0 

OBP-92.201 

EXCV 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.53000000  pg/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.0 

R 

OBP-92.201 

EXCV 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.0 

R 
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Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 


Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value  Meas 

Code  Qual 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

NI) 

0.70000000  ^g/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

3NANIL  3-NlTROANILINE 

ND 

1.70000000  fig/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

NI) 

1.70000000  fig/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

NI) 

0.33000000  ^g/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

NI) 

0.33000000  fig/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

4CUC  4-CHLORO-3^RESOL 

NI) 

0.33000000  ng/g 

2.0 

R 

OBP.92-201 

EXCV 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ^g/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

NI) 

0.33000000  ^g/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  jig/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

4NP  4.NrrROPHENOL 

ND 

1.70000000  Mg/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  jig/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

5.00000000  jig/g 

2.0 

R 

OBP-92.201 

EXCV 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

0.50000000  iig/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  ng/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  iig/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  jig/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  fig/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  ^g/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  ^ig/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.39000000  ng/g 

2.0 

OBP-92.201 

EXCV 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  iig/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

BAPYR  BENZO  lAl  PYRENE 

LT 

0.38000000  ng/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  ^g/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  fig/g 

2.0 

OBP.92-201 

EXCV 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  jig/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  Mg^g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  iig/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  iig/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  iig/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  ng/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  lig/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  iig/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  ng/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  fig/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  jig/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  ^g/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  ng/^g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  Mg/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

DBZRI  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  Mg^g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  lig/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  jig/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  fig/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  lig/g 

2.0 

R 

OBP-92.201 

EXCV 

cso 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  Mg^g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  ng/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  fig/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

1.00000000  fig/g 

2.0 

R 

OBP-92.201 

EXCV 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

1.00000000  iig/g 

2.0 

R 

OBP.92-201 

EXCV 

cso 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  ng/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  ng/g 

2.0 

R 
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Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool  Vaiiie 

Meas 

Depth  Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLAXILES 


OBP-92.201 

EXCV 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

NI) 

5.00000000  ng/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  ng/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  ^g/g 

2.0 

OBP-92.201 

EXCV 

CSO 

ICDPYR  INDEN0[1.2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  ng/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  ng/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  Hg/g 

2.0 

OBP-92.201 

EXCV 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

5.00000000  ng/g 

2.0 

R 

OBP-92.201 

EXCV 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  ng/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

2.0 

OBP.92-201 

EXCV 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

ndnpa  NITROSODI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  fig/g 

2.0 

OBP.92-201 

EXCV 

CSO 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  ng/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

OXAT  1.4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  ng/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  (ig/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1.1-DICHL0R0ET 

LT 

0.18000000  ng/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>I,1-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  ng/g 

2.0 

OBP-92.201 

EXCV 

CSO 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1,1,1-TRICHLORO 

LT 

0.41000000  ng/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

PRTHN  PARATMON 

LT 

0.46000000  ng/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

UNK539  UNKNOWN 

0.31400000  ^g/g 

2.0 

B 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

123TCB  1,2>TRICHL0R0BENZENE 

LT 

0.29000000  ng/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ng/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  pg/g 

5.0 

OBP.92-202 

EXCV 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  pg/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  (ig/g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRJCHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  ^g/g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  pg/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

26DNT  2,6-DINrrROTOLlIENE 

LT 

0.53000000  ng/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  ng/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

5.0 

R 

OBP<92-202 

EXCV 

CSO 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  pg/g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

3NANIL  3-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

46DN2C  4,6-DINITR0-2-CRES0L 

ND 

1.70000000  pg/g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  pg/g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

5.0 

R 

OBP-92.202 

EXCV 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

4NAN1L  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  pg/g 

5.0 

Qoal 
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Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 


Shew 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value  Meas 

Depth 

Code  Qual 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

OBP-92.202 

EXCV 

cso 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

5.00000000  ^ig/g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

0.50000000  ng/g 

5.0 

R 

OBP.92.202 

EXCV 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  Mig/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  ^g/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  ng^g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  ng/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  ^g/g 

5.0 

R 

OBP-92.202 

EXCV 

cso 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  ^ig/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

B2EHP  BIS(2.ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  ^g/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  ng/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

BBFAN  BENZO  fB]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  ^g/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  jig/g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  ^g/g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  ^ig/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  tig/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0,33000000  Hg/g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  ^g/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

NI) 

0.33000000  ^g/g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  n^g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

CPMS  4^HLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  jig/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  ^ig/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  ng/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  jig/g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  jig/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP-92.202 

EXCV 

cso 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  fig/g 

5.0 

OBP-92.202 

EXCV 

cso 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  ^g/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

1.00000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

1.00000000  jig^g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

FANT  FLIFORANTHENE 

LT 

0.52000000  |ig/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

FLRENE  FLIFORENE 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  ^g/g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  >ig/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  jig/g 

5.0 

OBP-92.202 

EXCV 

cso 

ICDPYR  INDENO[l,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

0,21000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

LIN  LINDANE 

LT 

0,43000000  ng/g 

5.0 

OBP.92-202 

EXCV 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

5.00000000  jig^g 

5.0 

R 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  ^ig/g 

5.0 

OBP-92-202 

EXCV 

cso 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  jig^g 

5.0 

R 
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Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

NDNPA 

NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1.4-OXATHIANE 

OBP-92.202 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DlCHLOROET 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLOROET 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2.2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l.l-TRlCHLORO 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

OBP-92-202 

EXCV 

CSO 

UNK539  UNKNOWN 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1 .2.3-TRICHLOROBENZENE 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1.2.4-TRICHLOROBENZENE 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

OBP-92.203 

EXCV 

CSO 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2.4.5-TRICHLOROPHENOL 

OBP-92.203 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2.4.6-TRICHLOROPHENOL 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2.4-DIMETHYLPHENOL 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2.4-DINITROPHENOL 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2.4-DINrrROTOLlIENE 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2.6-DINITROTOLlIENE 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILINE 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NlTROPHENOL 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSIILFAN 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

OBP.92-203 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO [A]  ANTHRACENE 

LT  0,36000000  jig^g 

ND  0.33000000  |ig/g 

LT  0.25000000  ng/g 

ND  1.70000000  |ig/g 

LT  0.41000000  jig/g 

ND  0.33000000  ng/s 

LT  0.18000000  Hg/g 

LT  0.22000000  fig/g 

LT  0.41000000  (ig/g 

LT  0.46000000  |ig/g 

LT  0.42000000  jig/g 

0.11400000  jig/g 

LT  0.29000000  fig/g 

LT  0.29000000  jig/g 

LT  0.33000000  jig/g 

LT  0.33000000  jig/g 

LT  0.32000000  jig/g 

ND  1.70000000  ng/g 

ND  0.30000000  ^g/g 

ND  0.33000000  \igfg 

ND  0.33000000  ^g^g 

ND  1.70000000  jig/g 

LT  0.39000000  ^g/g 

LT  0.53000000  fig/g 

ND  0.33000000  |ig/g 

LT  0.32000000  fig/g 

ND  0.33000000  fig/g 

ND  0.33000000  jig/g 

ND  1.70000000  ^ig^g 

ND  0.33000000  >ig/g 

ND  0.70000000  jig/g 

ND  1.70000000  |ig/g 

ND  1.70000000  )ig/g 

ND  0.33000000  jig/g 

ND  0.33000000  ng/g 

ND  0.33000000  ^ig/g 

ND  0.33000000  ]ig/g 

ND  0.33000000  jig/g 

ND  1.70000000  \ig/g 

ND  1.70000000  \i^g 

LT  0.46000000  fig/g 

ND  5.00000000  jig/g 

ND  0.50000000  ^g/g 

LT  0.29000000  fig/g 

LT  0.41000000  ^g/g 

LT  0.46000000  fig/g 

LT  0.54000000  jig/g 

ND  0.33000000  ^ig/g 

ND  0.33000000  jig/g 

LT  0.33000000  ^ig^g 

LT  0.39000000  jig/g 

LT  0.30000000  jig/g 


5.0 

5.0  R 

5.0 

5.0  R 

5.0 

5.0  R 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0  B 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5  R 

7.5  R 

7.5  R 

7.5  R 

7.5  R 


7.5  R 

7.5 

7.5  R 

7.5  R 

7.5  R 

7.5  R 

7.5  R 

7.5  R 

7.5  R 

7.5  R 

7.5  R 

7.5  R 

7.5  R 

7.5  R 

7.5  R 

7.5  R 

7.5 

7.5  R 

7.5  R 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5  R 

7.5  R 
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Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  \ig/$ 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  ng/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  ^g/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  |ig/g 

7.5 

R 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  ^g/g 

7.5 

R 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  ^g/g 

7.5 

R 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

BOraPY  BENZO  [O.H.I]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  ^g/g 

7.5 

OBP.92-203 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  |ig/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

7.5 

R 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.45000000  ng/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  iig/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  iig/g 

7.5 

R 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  ng/g 

7.5 

OBP-92.203 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHIjOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  ng/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHyL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  ng/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SlILFONE 

LT 

0.69000000  (ig/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AHl  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  (ig/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  ^g/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

DBZRI 

DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  ^g/g 

7.5 

R 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

7.5 

R 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.24000000  |ig/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.30000000  |ig/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

NI) 

0.33000000  ng/g 

7.5 

R 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

7.5 

R 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  ^g/g 

7.5 

OBP-92.203 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.41000000  ng/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

1.00000000  ng/g 

7.5 

R 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

1.00000000  |ig/g 

7.5 

R 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  ^g/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

FLRENE  FLIIORENE 

ND 

0.33000000  ng/g 

7.5 

R 

OBP.92-203 

EXCV 

CSO 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  (ig/g 

7.5 

R 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  ^g/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  ng/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  Hg/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

ICDPYR  INDENO  [1,2,3-C.Dl  PYRENE 

LT 

0.21000000  (ig/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  ng/g 

7.5 

R 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.43000000  ^g/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ND 

5.00000000  ng/g 

7.5 

R 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.48000000  ng/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

7.5 

R 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

NDNPA 

NITROSO  Dl-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  Hg/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

7.5 

R 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

OXAT 

L4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  HS^g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

NI) 

1.70000000  Hg/g 

7.5 

R 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  Hg'g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

NI) 

0.33000000  Hg'g 

7.5 

R 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  ng/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL).Ll-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  Hg/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-LLl-TRICHLORO 

LT 

0.41000000  Hg/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

0.46000000  Hg/g 

7.5 

OBP-92-203 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.42000000  Hg/g 

7.5 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

UNK539  UNKNOWN 

0.20600000  (ig/g 

7.5 

B 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

UNK554  UNKNOWN 

0.20600000  Hg/g 

7.5 

S 

OBP-92.203 

EXCV 

cso 

UNK561  UNKNOWN 

0.20600000  pg/g 

7.5 

S 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

UNK602  UNKNOWN 

0.10300000  jig/g 

7.5 

S 

OBP«92-203 

EXCV 

cso 

UNK612  UNKNOWN 

0.20600000  pg/g 

7.5 

s 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

UNK616  UNKNOWN 

0.20600000  pg/g 

7.5 

s 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

UNK618  UNKNOWN 

0.20600000  pg/g 

7.5 

S- 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

UNK620  UNKNOWN 

0.20600000  pg/g 

7.5 

s 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

UNK621  UNKNOWN 

0.20600000  ng/g 

7.5 

$ 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

UNK624  UNKNOWN 

0.20600000  pg/g 

7.5 

s 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

UNK628  UNKNOWN 

0.41200000  pg/g 

7.5 

s 

OBP.92-203 

EXCV 

cso 

UNK632  UNKNOWN 

0.20600000  pg/g 

7.5 

s 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

UNK634  UNKNOWN 

0.20600000  pg'g 

7.5 

s 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

l)NK637  IfNKNOWN 

0.41200000  pg/g 

7.5 

s 

OBP-92.203 

EXCV 

cso 

UNK638  UNKNOWN 

0.20600000  ^g/g 

7.5 

s 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

IINK642  UNKNOWN 

0.51500000  ^g/g 

7.5 

s 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

UNK644  UNKNOWN 

0.30900000  ^ig/g 

7.5 

s 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

UNK646  UNKNOWN 

0.41200000  iig/g 

7.5 

B 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

UNK649  UNKNOWN 

0.20600000  pg/g 

7.5 

s 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

UNK652  UNKNOWN 

0.20600000  \ig/g 

7.5 

s 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

UNK653  UNKNOWN 

0.41200000  jig/g 

7.5 

s 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

UNK653  UNKNOWN 

0.30900000  pg/g 

7.5 

D 

OBP-92.203 

EXCV 

cso 

UNK658  UNKNOWN 

0.30900000  ng/g 

7.5 

S 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

UNK666  UNKNOWN 

0.20600000  pg/g 

7.5 

S 

OBP-92-203 

EXCV 

cso 

UNK674  UNKNOWN 

0.61800000  pg/g 

7.5 

s 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

123TCB  1,23-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  pg/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

124TCB  1,2.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  pg/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  pg/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  pg/g 

12.0 

OBP.92-204 

EXCV 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  pg/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

12.0 

R 

OBP<92-204 

EXCV 

cso 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  pg/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.53000000  pg/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  pg/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  pg/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

4NAN1L  4-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

12.0 

R 

Qnal 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEBIIVOLATBLES 

OBP-92-204  EXCV  CSO  4NP  4-NrrROPHENOL 

ND 

1.70000000  jig/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

abhc  alpha-benzenehexachloride 

LT 

0.46000000  ^g/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

5.00000000  jig/g 

12,0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

0.50000000  ^g/g 

12.0 

R 

OBP-92.204 

EXCV 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  ng/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  ^g/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  jig/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  ^g/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  ng/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

B2CIPE  BIS  (2^HLOR01SOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  fig/g 

12,0 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.39000000  ^g/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  ^g/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  ^g/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

BBFAN  BENZO  [BJ  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  ^g/g 

12.0 

OBP-92.204 

EXCV 

CSO 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  fig/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

BBZP  BlITYLBENZYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  \ig/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  fig/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  ng/g 

12.0 

R 

OBP-92.204 

EXCV 

CSO 

BGHIPY  BENZO  lG,H,n  PERYLENE 

LT 

0.24000000  ng/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  ^g/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  Hg/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  ng/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  ng/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  Hg/g 

12.0 

OBP.92-204 

EXCV 

CSO 

CPMSO  4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  fig/g 

12.0 

OBP-92.204 

EXCV 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  ^g/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  jig/g 

12.0 

OBP-92.204 

EXCV 

CSO 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  fig/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

DBZRI  DIBENZOFURAN 

ND 

0,33000000  ng/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  ng/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  jig/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

12.0 

R 

OBP-92.204 

EXCV 

CSO 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  jig/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  fig/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

1.00000000  jig/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

1.00000000  ^g/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0,52000000  ^g/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  ng/g 

12.0 

R 

OBP-92.204 

EXCV 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  ng/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  ng/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  ng/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

ICDPYRlNDENO[L2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  Mg/g 

12,0 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  ng/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  jig/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

5.00000000  \ig/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  ^g/g 

12.0 
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OBP.92-204 

EXCV 

CSO 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  (ig/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

nb  nitrobenzene 

ND 

0.33000000  ng/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

CSO 

NDNPA  NITROSO  Dl-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  ng/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

nndpa  n-nitroso  diphenylamine 

ND 

0.33000000  ng/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

OXAT  L4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  ng/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  (ig/g 

12.0 

R 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

phant  phenanthrene 

LT 

0.41000000  jAg/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

pheno  phenol 

ND 

0.33000000  pg/g 

12.0 

R 

OBP.92-204 

EXCV 

cso 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DlCHLOROET 

LT 

0.18000000  pg/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

PPDDE  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  (ig/g 

12.0 

OBP-92.204 

EXCV 

cso 

PPDDT  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1,1,1-TRICHLORO 

LT 

0.41000000  ng/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  ^g/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

12.0 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

UNK539  UNKNOWN 

0.23000000  ng/g 

12.0 

B 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

UNK620  UNKNOWN 

0.34500000  ng/g 

12.0 

S 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

UNK624  UNKNOWN 

0.34500000  ng/g 

12.0 

S 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

UNK638  UNKNOWN 

0.46000000  fig/g 

12.0 

S 

OBP.92-204 

EXCV 

cso 

UNK642  UNKNOWN 

0.80500000  fig/g 

12.0 

s 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

UNK644  UNKNOWN 

0.69000000  fig/g 

12.0 

s 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

UNK646  UNKNOWN 

1.14900000  ^g/g 

12.0 

B 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

UNK647  UNKNOWN 

0.34500000  jig/g 

12.0 

S 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

UNK649  UNKNOWN 

0.92000000  pg/g 

12.0 

S 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

UNK651  IHNTKNOWN 

0.34500000  ng/g 

12.0 

S 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

UNK653  UNKNOWN 

0.80500000  ^g/g 

12.0 

s 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

UNK654  insnCNOWN 

0.34500000  pg/g 

12.0 

s 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

UNK660  UNKNOWN 

0.69000000  (ig/g 

12.0 

B 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

UNK663  UNKNOWN 

0.34500000  pg/g 

12.0 

S 

OBP-92-204 

EXCV 

cso 

UNK674  UNKNOWN 

1.03400000  (ig/g 

12.0 

S 

OBP.92-301 

EXCV 

cso 

123TCB  l,2.3-TRICHIX)ROBENZENE 

LT 

0.29000000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  (ig/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  (ig/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  (ig/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  (ig/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

245TCP  2.4.5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  (ig/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

246TCP  2.4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  (ig/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  (ig/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  (ig/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

24DNP  2.4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  (ig/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

24DNT  2.4-DINITROTOLlIENE 

LT 

0.39000000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

26DNT  2.6-DINITROTOLlIENE 

LT 

0.53000000  (ig/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  (ig/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  (ig/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  (ig/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  (ig/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  (ig/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  (ig/g 

1.0 

R 

OBP*92-301 

EXCV 

cso 

3NANIL  3-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  (ig/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  (ig/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  (ig/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANIHNE 

ND 

0.33000000  [ig/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

cso 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  (ig/g 

1.0 

R 

Qoal 


972 


Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  I R1  Data 


Unit  Flag  Data 

Meas  Depth  Code  Qnal 
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OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

4MP  4-METHYlJPHENOL 

NI) 

0.33000000  ng/g 

1.0 

R 

OBP-92.301 

EXCV 

CSO 

4NANIL  4-NlTROANlLINE 

ND 

1.70000000  ^g/g 

1.0 

R 

OBP.92-301 

EXCV 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

1.0 

R 

OBP.92-301 

EXCV 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  ng/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  |ig/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  Itg/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  ixg/g 

1.0 

OBP-92.301 

EXCV 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  |ig/g 

1.0 

OBP-92.301 

EXCV 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  ^g/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  ftg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

1.0 

R 

OBP-92.301 

EXCV 

CSO 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  fig/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.39000000  jjg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  ng/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  iig/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  Hg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  Hg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  |ig/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSIILFAN 

ND 

0.20000000  ng/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  ^g/g 

1.0 

R 

OBP.92-301 

EXCV 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G.H,I]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  ^g/g 

1.0 

OBP-92.301 

EXCV 

CSO 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  ng/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  (ig/g 

1.0 

R 

OBP.92-301 

EXCV 

CSO 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  Hg/g 

1,0 

OBP-92.301 

EXCV 

CSO 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  Hg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  Hg/g 

1.0 

OBP-92.301 

EXCV 

CSO 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  Hg/g 

1.0 

OBP.92-301 

EXCV 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  Hg/g 

1.0 

OBP.92-301 

EXCV 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  Hg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  Hg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  Hg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

DBZRI  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  Hg/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  Hg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  Hg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  Hg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  Hg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  Hg/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  Hg/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  Hg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  Hg/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  Hg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  Hg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  Hg'g 

1,0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

ICDPYR  INDENO  |U,3-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  Hg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

1.0 

R 
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OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

NDNPA 

NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

OXAT 

L4-OXATHIANE 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l.I-TRICHLORO 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

IJNK594  invaCNOWN 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

UNK595  inSTKNOWN 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

IINK607  IUNKNOWN 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

UNK608  IJNKNOWN 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

IJNK610  UNKNOWN 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

UNK635  inSTKNOWN 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1.2,3-TRlCHLOROBENZENE 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

1 ,4-DICHLOROBENZENE 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLl®NE 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINlTROTOLlIENE 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

2NANIL  2-NrrROANlLINE 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NlTROPHENOL 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

3NANIL  3-NrrROANlLINE 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

OBP-92.302 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NlTROPHENOL 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

LT 

0.43000000  ng/g 

1.0 

ND 

1.00000000  fig/g 

1.0 

R 

LT 

0.48000000  ng/g 

1.0 

LT 

0.42000000  ng/g 

1.0 

ND 

0.33000000  ng/g 

1.0 

R 

LT 

0.36000000  ng/g 

1.0 

ND 

0.33000000  ng/g 

1.0 

R 

LT 

0.25000000  ng/g 

1.0 

ND 

1.70000000  ^g/g 

1.0 

R 

LT 

0.41000000  ng/g 

1.0 

ND 

0.33000000  ^g/g 

1.0 

R 

LT 

0.18000000  ng/g 

1.0 

LT 

0.22000000  (ig/g 

1.0 

LT 

0.41000000  ng/g 

1.0 

LT 

0.46000000  ng/g 

1.0 

LT 

0.42000000  ng/g 

1.0 

0.86500000  ng/g 

1.0 

S 

1.08100000  ng/g 

1.0 

S 

0.21600000  ng/g 

1.0 

s 

0.64900000  ng/g 

1.0 

S 

0.21600000  ng/g 

1.0 

s 

0.43200000  ^g/g 

1.0 

s 

LT 

0.29000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.29000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.33000000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.33000000  fig/g 

5.0 

LT 

0.32000000  jig/g 

5.0 

ND 

1.70000000  ng/g 

5.0 

R 

ND 

0.30000000  ng/g 

5.0 

R 

ND 

0.33000000  (ig/g 

5.0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.0 

R 

ND 

1.70000000  ng/g 

5.0 

R 

LT 

0.39000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.53000000  ng/g 

5.0 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.0 

R 

LT 

0.32000000  ng/g 

5.0 

ND 

0.33000000  Hg/g 

5,0 

R 

ND 

0.33000000  Hg/g 

5.0 

R 

ND 

1.70000000  (ig/g 

5.0 

R 

ND 

0.33000000  (ig/g 

5.0 

R 

ND 

0.70000000  (ig/g 

5.0 

R 

ND 

1.70000000  ng/g 

5.0 

R 

ND 

1.70000000  iig/g 

5.0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.0 

R 

ND 

0.33000000  ns^g 

5.0 

R 

ND 

0.33000000  jig/g 

5.0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.0 

R 

ND 

1.70000000  Mg/g 

5.0 

R 

ND 

1.70000000  Hg/g 

5.0 

R 

LT 

0.46000000  ^g/g 

5.0 

ND 

1.00000000  jig/g 

5.0 

R 
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Site  ID 

Site 

Type 

Me«Ua 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  ^g/g 

5.0 

OBP-92.302 

EXCV 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  >Ag/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  jig/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  jig/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.0 

R 

OBP.92-302 

EXCV 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

B2CLEE  BIS{2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  Hg/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  pg/'g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

BBFAN  BENZO  [BJ  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  ^g/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

BBZP  BirrYLBENZYLPHTHALATE 

ND 

0,33000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0,20000000  fig/g 

5,0 

R 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  ^g/g 

5.0 

R 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

BGHIPY  BENZO  [G,H.I]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  ng/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  ^g/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

5.0 

R 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP-92.302 

EXCV 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULHDE 

LT 

0.37000000  ^g/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  fig/g 

5.0 

OBP-92.302 

EXCV 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHU)RIDE 

LT 

0.29000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

DB2RI  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  ^g/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

5.0 

R 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

DNBP  DI-N-BinrYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP.92-302 

EXCV 

cso 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

GCLDA  OAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  fig/g 

5.0 

OBP*92-302 

EXCV 

cso 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  fig/g 

5.0 

OBP.92-302 

EXCV 

cso 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

ICDPYR  INDENO[L2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP-92.302 

EXCV 

cso 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  fig/g 

5.0 

OBP-92.302 

EXCV 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  fig/g 

5,0 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP-92-302 

EXCV 

cso 

NDNPA  NITROSODI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  fig/g 

5.0 
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OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

NNDPA  N-NITROSODIPHENYLAMINE 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

PHENO  PHENOL 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1,1-D1CHL0R0ET 

OBP.92.302 

EXCV 

CSO 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1,1-TRICHL0R0 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

PYR  PYRENE 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

UNK594  UNKNOWN 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

UNK595  UNKNOWN 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

UNK608  IUNKNOWN 

OBP-92-302 

EXCV 

CSO 

UNK610  IUNKNOWN 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

123TCB  l,2>TRICHLOROBENZENE 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

26DNT  2,6-DINlTROTOLlIENE 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

OBP-92.303 

EXCV 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

2NP  2-NrrROPHENOL 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILINE 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

4NANIL  4-NlTROANILINE 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

4NP  4-NrrROPHENOL 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

abhc  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSIILFAN 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

aldrn  ALDRIN 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

ANTRC  ANTHRACENE 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

B2CIPE  BIS(2-CHLOR01SOPROPYL)ETHER 

OBP-92.303 

EXCV 

CSO 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

ND 

0.33000000  ^g/g 

5.0 

R 

LT 

0.25000000  itgle 

5.0 

ND 

1.70000000  ng/'g 

5.0 

R 

LT 

0.41000000  (ig/g 

5.0 

ND 

0.33000000  ng/g 

5-0 

R 

LT 

0.18000000  ^g/g 

5.0 

LT 

0.22000000  jig/g 

5.0 

LT 

0.41000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.46000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.42000000  pg/g 

5.0 

1.07000000  pg/g 

5.0 

S 

4.27800000  pg/g 

5.0 

S 

0.42800000  pg/g 

5.0 

S 

0.21400000  ^g/g 

5.0 

s 

LT 

0.29000000  pg/g 

7.5 

LT 

0.29000000  pg/g 

7.5 

LT 

0.33000000  pg/g 

7.5 

LT 

0.33000000  pg/g 

7.5 

LT 

0.32000000  jig/g 

7.5 

ND 

1.70000000  iig/g 

7.5 

R 

ND 

0.30000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

0.33000000  ^g/g 

7.5 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

1.70000000  pg/g 

7.5 

R 

LT 

0.39000000  pg/g 

7.5 

LT 

0.53000000  pg/g 

7.5 

ND 

0.33000000  pg/g 

7.5 

R 

LT 

0.32000000  pg/g 

7.5 

ND 

0.33000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

1.70000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

0.70000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

1.70000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

1.70000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

1.70000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

1.70000000  pg/g 

7.5 

R 

LT 

0.46000000  pg/g 

7.5 

ND 

1.00000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

1.00000000  pg/g 

7.5 

R 

LT 

0.29000000  pg/g 

7.5 

LT 

0.41000000  pg/g 

7.5 

LT 

0.46000000  pg/g 

7.5 

LT 

0.54000000  pg/g 

7.5 

ND 

0.33000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

7.5 

R 

LT 

0.33000000  pg/g 

7.5 

Qaal 


( 
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Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

B2EHP  B!S(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  jig/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  fig/g 

7.5 

OBP.92.303 

EXCV 

CSO 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  jig/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  ng/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  jig/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

7.5 

R 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  jig/g 

7.5 

R 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

BENZO  BENZOIC  ACID 

NI) 

1.70000000  fig/g 

7.5 

R 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

BGHIPY  BENZO  PERYLENE 

LT 

0.24000000  ^ig/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  fig/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

NI) 

0.33000000  ^g/g 

7.5 

R 

OBP-92.303 

EXCV 

CSO 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  jig/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  fig/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  jig/g 

7.5 

R 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  ^g/g 

7.5 

OBP.92.303 

EXCV 

CSO 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULHOE 

LT 

0.37000000  jig/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  jig/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  jAg/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  jig/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  Hg/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

DBZRl  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  fig/g 

7.5 

R 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  fig/g 

7.5 

R 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  ^g/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  jig/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

7.5 

R 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

7.5 

R 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

DNOP  Dl-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  ^ig/g 

7.5 

OBP-92.303 

EXCV 

CSO 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  ng/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  jig/g 

7.5 

R 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

ESFS04  ENDOSIFLFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  ^g/g 

7.5 

R 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  fig/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  fig/g 

7.5 

R 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  fig/g 

7.5 

R 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  jig/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  jig/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  fig/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

icdpyr  indeno  [i,2,3-c,di  pyrene 

LT 

0.21000000  jig/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  ng/g 

7.5 

R 

OBP-92.303 

EXCV 

CSO 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  jig/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  jig/g 

7.5 

R 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

mlthn  malathion 

LT 

0.48000000  (Ag/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  fAg/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  jAg/g 

7.5 

R 

OBP.92.303 

EXCV 

CSO 

NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  Hg/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

NNDPA  N-NITROSODIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

7.5 

R 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

OXAT  L4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  fAg/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  fAg/g 

7.5 

R 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  jAg/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

7.5 

R 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

PPDDD  2,2-BIS(PARA.CHL0R0PHENYL)-1,1-DICHL0R0ET 

LT 

0.18000000  fAg/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1,1-DICHL0R0ET 

LT 

0.22000000  ^g/g 

7.5 

OBP-92-303 

EXCV 

CSO 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1,1,1-TRICHL0R0 

LT 

0.41000000  ^g/g 

7.5 
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OBP-92.303 

EXCV 

cso 

PRTHN  PARATfflON 

LT 

0.46000000  jig/g 

7,5 

OBP-92-303 

EXCV 

cso 

pyr  pyrene 

LT 

0.42000000  fig^g 

7.5 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  fig/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  (tg/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  |ig/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ^g/g 

10.0 

OBP.92-304 

EXCV 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  jig/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ^g/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  ^g/g 

10.0 

R 

OBP-92.304 

EXCV 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

R 

OBP.92-304 

EXCV 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

24DNP  2,4-DINTTROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLlIENE 

LT 

0.39000000  (ig/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLirENE 

LT 

0.53000000  ng/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  ng/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  |ig/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  gg/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  ng/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

2NP  2-NrrROPHENOL 

ND 

0.33000000  gg/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  ng/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  jig/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

46DN2C  4,6-DINlTRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  fig/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

4CAN1L  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  |ig/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  fig/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  ng/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

4NP  4-NlTROPHENOL 

ND 

1.70000000  (ig/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  ^g/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  |ig/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  ng/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  Hg/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  ^g/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  ng/g 

10.0 

OBP-92.304 

EXCV 

cso 

antrc  anthracene 

LT 

0.54000000  ng/g 

10.0 

OBP.92-304 

EXCV 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  ^g/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  ng/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.39000000  fig/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  ^g/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  ^g/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  ng/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  ng/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

10.0 

R 

OBP<92-304 

EXCV 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  ng/g 

10.0 

R 

OBP-92.304 

EXCV 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  ng/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  (ig/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  ng/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  ng/'g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  ng/g 

10.0 

Qnal 
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OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  fig/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

10.0 

R 

OBP.92-304 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  ^g/g 

10.0 

OBP.92-304 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  ng/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  ng/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

CPMS02  4^HLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  ng/g 

10.0 

OBP-92.304 

EXCV 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  ^g/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  ^g/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

DBZRI 

DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  gg/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.24000000  Hg/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.30000000  ng/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

DNBP 

Dl-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

DNOP 

Dl-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  ^g/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.41000000  ^g/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  ^g/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  ng/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  ^g/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  ng/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  ng/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  fig/g 

10.0 

OBP-92.304 

EXCV 

CSO 

ICDPYR  INDENO  [1.2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  jig/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.43000000  He's 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  ^g/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.48000000  Hg/g 

10.0 

OBP-92.304 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  (ig/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

NDNPA 

NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  ^g/g 

10.0 

OBP.92-304 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,44)XATHIANE 

LT 

0.25000000  ng/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  ng/g 

10.0 

OBP-92.304 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

ND 

0.33000000  ^g^g 

10.0 

R 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2,2.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l ,  1  -DICHLOROET 

LT 

0.18000000  ng/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)*l ,  1  -DICHLOROET 

LT 

0.22000000  (ig/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHEN  YL)-1 ,  IJ-TRICHLORC) 

LT 

0.41000000  ^g/g 

10.0 

OBP-92O04 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

0.46000000  ng/g 

10.0 

OBP-92-304 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.42000000  ^g/g 

10.0 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ng/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ng/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  Mg/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ng/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

14DCLB  1.4-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  ^g/g 

2.5 

OBP.92-401 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2.4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  jig/g 

2.5 

R 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2.4.6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  Hg/g 

2.5 

R 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

24DCLP  2,4.DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

2.5 

R 

OBP-92^1 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

2.5 

R 

OBP-92-40i 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  Hg/g 

2.5 

R 
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Site  Media 

Type  Type 


Test  Name 


Meas  Unit  Flag  Data 

Boal  Value  Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOHJENE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-VIETHYLNAPHTHALENE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

OBP.92-401 

EXCV 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHU)ROBENZIDINE 

OBP-92^1 

EXCV 

CSO 

3NANIL  3-NrrROANILINE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

4<DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHIjORO-3-CRESOL 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CH1jOROPHENYLPHENYL  ETHER 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

OBP.92-401 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FUIORANTHENE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BirPYLBENZYL  PHTHALATE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSirLFAN 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

BGHIPY  BENZO  |G,ai]  PERYLENE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

CPMS02  4-CH1jOROPHENYLMETHYL  SlILFONE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHUIRIDE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

1.40000000  pg/g 

2.5 

LT 

0.53000000  pg/g 

2.5 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.5 

R 

LT 

0.32000000  pg/g 

2.5 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.5 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.5 

R 

ND 

1.70000000  pg/g 

2.5 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.5 

R 

ND 

0.70000000  pg/g 

2.5 

R 

ND 

1.70000000  pg/g 

2.5 

R 

ND 

1.70000000  pg/g 

2.5 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.5 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.5 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.5 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.5 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.5 

R 

ND 

1.70000000  pg/g 

2.5 

R 

ND 

1.70000000  pg/g 

2.5 

R 

LT 

0.46000000  pg/g 

2.5 

ND 

1.00000000  pg/g 

2.5 

R 

ND 

1.00000000  pg/g 

2.5 

R 

LT 

0.29000000  pg/g 

2.5 

LT 

0.41000000  pg/g 

2.5 

LT 

0.46000000  pg/g 

2.5 

LT 

0.54000000  pg/g 

2.5 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.5 

R 

ND 

0.33000000  pg^g 

2.5 

R 

LT 

0.33000000  pg/g 

2.5 

LT 

0.39000000  pg/g 

2.5 

LT 

0.30000000  pg/g 

2.5 

LT 

0.38000000  pg/g 

2.5 

LT 

0.36000000  pg/g 

2.5 

LT 

0.36000000  pg/g 

2.5 

0.19000000  pg/g 

2.5 

B 

ND 

0.20000000  pg/g 

2.5 

R 

ND 

1.70000000  pg/g 

2.5 

R 

LT 

0.24000000  pg/g 

2.5 

LT 

0.80000000  pg/g 

2.5 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.5 

R 

LT 

0.45000000  pg/g 

2.5 

LT 

0.26000000  pg/g 

2.5 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.5 

R 

LT 

0.40000000  pg/g 

2.5 

LT 

0.37000000  pg/g 

2.5 

LT 

0.27000000  pg/g 

2.5 

LT 

0.69000000  pg/g 

2.5 

LT 

0.20000000  pg/g 

2.5 

LT 

0.29000000  pg/g 

2.5 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.5 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.5 

R 

LT 

0.24000000  pg/g 

2.5 

LT 

0.30000000  pg/g 

2.5 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

OBP-92^1 

EXCV 

cso 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

2.5 

R 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  Mg/g 

2.5 

R 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  Mg/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  Mg/g 

2.5 

OBP.92-401 

EXCV 

cso 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  ne/z 

2.5 

R 

OBP.92-401 

EXCV 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  fig/g 

2.5 

R 

OBP.92-401 

EXCV 

cso 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  tig/s 

2.5 

OBP.92-401 

EXCV 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  jig/g 

2.5 

R 

OBP.92-401 

EXCV 

cso 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  ng/g 

2.5 

R 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  Hg/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.2g000000  iig/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

hpcle  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  ^g/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

ICDPYR  INDEN0I1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  ng/g 

2.5 

OBP-92^1 

EXCV 

cso 

ISOPHR  isophorone 

ND 

0.33000000  {ig/g 

2.5 

R 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  (ig/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  ng/g 

2.5 

R 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  ng/g 

2.5 

OBP-92^1 

EXCV 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  pg/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

2.5 

R 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  ^g/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

NNDPA  N-NTTROSODIPHENYLAMINE 

0.10000000  ilg/g 

2.5 

S 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

OXAT  L«)XATHIANE 

LT 

0.25000000  ^g/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ^g/g 

2.5 

R 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  (ig/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

2.5 

R 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

PPDDD  2,2.BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1  -DICHLOROET 

LT 

0.18000000  ng/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  ^g/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,  1 , 1-TRICHLORO 

LT 

0.41000000  |ig/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  fig/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  Jig/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

UNK533  UNKNOWN 

2.07900000  |ig/g 

2.5 

B 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

UNK663  UNKNOWN 

0.20800000  jig/g 

2.5 

S 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ng/g 

5.0 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ng/g 

5.0 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

12DCLB  1.2-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ng/g 

5.0 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

13DCLB  l,3.DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

14DCLB  L4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  ^g/g 

5.0 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ^g/g 

5.0 

R 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  ^g/g 

5.0 

R 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

5.0 

R 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.0 

R 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

5.0 

R 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.39000000  fig/g 

5.0 

OBP-92^2 

EXCV 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.53000000  Hg/g 

5.0 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  fig/g 

5.0 

OBP.92-402 

EXCV 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

2NANIL  2-NrrROANlLINE 

ND 

1.70000000  ^g/g 

5.0 

R 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

2NP  2-NrrROPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  Hg/g 

5.0 

R 
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site  ID  Type  Type _ Test  Name _ 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

OBP-92-402  EXCV  CSO  46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

OBP-92-402  EXCV  CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

OBP’-92-402  EXCV  CSO  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

OBP-92-402  EXCV  CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

OBP-92-402  EXCV  CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

OBP-92-402  EXCV  CSO  4NANIL  4-NrrROANILINE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  4NP  4-NrrROPHENOL 

OBP-92-402  EXCV  CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

OBP-92-402  EXCV  CSO  ALDRN  ALDRIN 

OBP-92-402  EXCV  CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

OBP-92-402  EXCV  CSO  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

OBP-92-402  EXCV  CSO  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  BAPYR  BENZO  {A]  PYRENE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

OBP-92-402  EXCV  CSO  BENZO  BENZOIC  ACID 

OBP-92-402  EXCV  CSO  BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

OBP-92-402  EXCV  CSO  CHRY  CHRYSENE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  DBZRI  DIBENZOFURAN 

OBP-92-402  EXCV  CSO  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

OBP-92.402  EXCV  CSO  DITH  DITHIANE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  DLDRN  DIELDRIN 

OBP-92-402  EXCV  CSO  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  ENDRN  ENDRIN 

OBP-92-402  EXCV  CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  ESFS04  ENDC^SULFAN  SULFATE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  FANT  FLUORANTHENE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  FLRENE  FLUORENE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

OBP-92-402  EXCV  CSO  HCBD  HEXACHLOROBirTADIENE 


Meas 

Bool  Value 


Unit  Flag 

Meas  Depth  Code 


ND 

1.70000000  (ig/g 

5.0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.0 

R 

ND 

0.33000000  fig/g 

5.0 

R 

ND 

0.33000000  (ig/g 

5.0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.0 

R 

ND 

1.70000000  ^g/g 

5.0 

R 

ND 

1.70000000  jig/g 

5.0 

R 

LT 

0.46000000  ^g/g 

5.0 

ND 

1.00000000  ng/g 

5.0 

R 

ND 

1.00000000  Hg/g 

5.0 

R 

LT 

0.29000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.41000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.46000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.54000000  Hg/g 

5.0 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.0 

R 

LT 

0.33000000  Hg/g 

5.0 

LT 

0.39000000  Hg/g 

5.0 

LT 

0.30000000  Hg^g 

5.0 

LT 

0.38000000  H&'g 

5.0 

LT 

0.36000000  Hg/g 

5.0 

LT 

0.36000000  Hg/g 

5.0 

ND 

0.33000000  Hg/g 

5.0 

R 

ND 

0.20000000  Hg/g 

5.0 

R 

ND 

1.70000000  Hg/g 

5.0 

R 

LT 

0.24000000  Hg/g 

5.0 

LT 

0.80000000  Hg/g 

5.0 

ND 

0.33000000  Hg/g 

5.0 

R 

LT 

0.45000000  Hg/g 

5,0 

LT 

0.26000000  Hg/g 

5.0 

ND 

0.33000000  Hg/g 

5,0 

R 

LT 

0.40000000  Hg/g 

5.0 

LT 

0.37000000  Hg/g 

5.0 

LT 

0.27000000  Hg/g 

5,0 

LT 

0.69000000  Hg/g 

5.0 

LT 

0.20000000  Hg/g 

5.0 

LT 

0.29000000  Hg/g 

5.0 

ND 

0.33000000  Hg/g 

5.0 

R 

ND 

0.33000000  Hg/g 

5.0 

R 

LT 

0.24000000  Hg/g 

5.0 

LT 

0.30000000  Hg/g 

5.0 

ND 

0.33000000  Hg/g 

5,0 

R 

ND 

0.33000000  Hg/g 

5.0 

R 

LT 

0.59000000  Hg/g 

5.0 

LT 

0.41000000  Hg/g 

5.0 

ND 

0.20000000  Hg/g 

5.0 

R 

ND 

0.20000000  Hg/g 

5.0 

R 

LT 

0.52000000  Hg/g 

5.0 

ND 

0.33000000  Hg/g 

5.0 

R 

ND 

5.00000000  Hg/g 

5.0 

R 

LT 

0.42000000  Hg/g 

5.0 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATTLES 

OBP-92402 

EXCV 

cso 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  ^g/g 

5.0 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

ICDPYR  INDENOIU^-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  ng/g 

5.0 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  ng/g 

5.0 

R 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  ^g/g 

5.0 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  jig/g 

5.0 

OBP-92^2 

EXCV 

cso 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  fig/g 

5.0 

R 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

NDNPA  NITROSODI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  ^g/g 

5.0 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

NNDPA  N-NITROSODIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.0 

R 

OBP-92^2 

EXCV 

cso 

OXAT  L40XATHIANE 

LT 

0.25000000  ^ig/g 

5.0 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ^g/g 

5.0 

R 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  ^g/g 

5.0 

OBP«92-402 

EXCV 

cso 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

5.0 

R 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1  -DICHLOROET 

LT 

0.18000000  fig/g 

5.0 

OBP-92^2 

EXCV 

cso 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHEN YL>1 , 1  -DICHLOROET 

LT 

0.22000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHEN YL)-1 , 1 , 1-TRlCHLORO 

LT 

0.41000000  fig/g 

5.0 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  ng/g 

5.0 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  |ig/g 

5.0 

OBP-92-402 

EXCV 

cso 

UNK533  UNKNOWN 

1.10300000  ng/g 

5.0 

B 

OBP-92^2 

EXCV 

cso 

UNK594  UNKNOWN 

0.11000000  Mg/g 

5.0 

B 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  Hg/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ^ig/g 

7.5 

OBP.92-403 

EXCV 

cso 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  fig/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ng/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  ^g/g 

7,5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  fig/g 

7.5 

R 

OBP.92-403 

EXCV 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  fig/g 

7.5 

R 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

7.5 

R 

OBP.92-403 

EXCV 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

7.5 

R 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

ND 

1.70000000  jig/g 

7.5 

R 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  ^g/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.53000000  ng/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ^ig/g 

7.5 

R 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  fig/g 

7,5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  fig/g 

7.5 

R 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

7.5 

R 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

2NANIL  2-NnrROANILINE 

ND 

1.70000000  ng/g 

7.5 

R 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

2NP  2-NrrROPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

7.5 

R 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  ^g/g 

7.5 

R 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  jig/g 

7.5 

R 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  ^ig/g 

7.5 

R 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

4BRPPE  4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  jig/g 

7.5 

R 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

7.5 

R 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

7.5 

R 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  jig/g 

7.5 

R 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

7.5 

R 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

4NANIL  4-NITROANlLINE 

ND 

1.70000000  fig/g 

7.5 

R 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

4NP  4-NITROPHENOL 

ND 

1.70000000  jig/g 

7.5 

R 

OBP-92^3 

EXCV 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  fig^g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  fig/g 

7.5 

R 
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Type 
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Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 
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Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

NI) 

1.00000000  (ig/g 

7.5 

R 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

aldrn  aldrin 

LT 

0.29000000  fig/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  Hg/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  (ig/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  jig/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  jig/g 

7.5 

R 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  (ig/g 

7.5 

R 

OBP-92^3 

EXCV 

cso 

B2CLEE  BIS  (2-CHL0R0ETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  |ig/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

B2EHP  B1S(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  (ig/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  ng/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  ^g/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  |ig/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  fig/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYLPHTHALATE 

0.07100000  ng/g 

7.5 

B 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  ^g/g 

7.5 

R 

OBP-92^3 

EXCV 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  ^g/g 

7.5 

R 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I1  PERYLENE 

LT 

0.24000000  ftg/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  (ig/g 

7.5 

OBP-92-W3 

EXCV 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  |ig/g 

7.5 

R 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  ng'g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  ng/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

7.5 

R 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  |ig/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  ng/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

D.27000000  fig/g 

7.5 

OBP-92403 

EXCV 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  ^g/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  ng/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  ng/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

DBZRF  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  (ig/g 

7.5 

R 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

7.5 

R 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  ng/g 

7.5 

OBP.92-403 

EXCV 

cso 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  ng/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  |ig/g 

7.5 

R 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

7.5 

R 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  fig/g 

7.5 

OBP-92^3 

EXCV 

cso 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  |tg/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  |ig/g 

7.5 

R 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  iig/g 

7,5 

R 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  (ig/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

flrene  FLUORENE 

ND 

0.33000000  jig^g 

7.5 

R 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

gclda  gamma-chlordane 

ND 

5.00000000  ng/g 

7.5 

R 

OBP-92^3 

EXCV 

cso 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  ^g/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  fig/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  ng/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

ICDPYR  INDENO  [I,2^-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  Hg/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

7.5 

R 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  ng/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

mexcl  methoxychlor 

ND 

1.00000000  ftg/g 

7.5 

R 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

mlthn  malatmon 

LT 

0.48000000  |ig/g 

7.5 

OBP-92^3 

EXCV 

cso 

NAP  naphthalene 

LT 

0.42000000  (ig/g 

7.5 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

nb  nitrobenzene 

ND 

0.33000000  (ig/g 

7.5 

R 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

ndnpa  nitroso  di-n-propylamine 

LT 

0.36000000  gg/g 

7.5 

Qaai 
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Site  ID 

—IZIIL. 
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Chemical  Class:  SEMIVOLAIXLES 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

NNDPA  N-NITROSODIPHENYLAMINE 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

PHENO  PHENOL 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

PPDDD  2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

OBP-92^3 

EXCV 

cso 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DlCHLOROET 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l,l-TRICHLORO 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

PRTHN  PARATHION 

OBP.92-403 

EXCV 

cso 

PYR  PYRENE 

OBP-92-403 

EXCV 

cso 

UNK533  UNKNOWN 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

123TCB  1.2,3-TRICHIjOROBENZENE 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

124TCB  1.2,4-TRICHLOROBENZENE 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

245TCP  2A5-TRICHIjOROPHENOL 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

24DCLP  2.4-DlCHLOROPHENOL 

OBP.92-404 

EXCV 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

24DNT  2,4-DrNrrROTOLUENE 

OBP-92^4 

EXCV 

cso 

26DNT  2.6-DINrrROTOLUENE 

OBP«92-404 

EXCV 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

2MNAP  2-METHYXNAPHTHALENE 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

2NANIL  2-NrrROANIHNE 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

OBP-92^4 

EXCV 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

OBP.92-404 

EXCV 

cso 

46DN2C  4,6-DlNITRO-2-CRESOL 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

OBP-92^4 

EXCV 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

4NANIL  4-NrrROANIUNE 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

4NP  4-NlTROPHENOL 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

OBP.92-404 

EXCV 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

B2CIPE  BIS(2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

OBP.92^4 

EXCV 

cso 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

OBP.92-404 

EXCV 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

OBP-92-404 

EXCV 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

Meas 

Bool 

UnH 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

NO 

0.33000000  fig/g 

7.5 

R 

LT 

0.25000000  jig/g 

7.5 

ND 

1.70000000  ^g/g 

7.5 

R 

LT 

0.41000000  fig/g 

7.5 

ND 

0.33000000  jig/g 

7.5 

R 

LT 

0.18000000  Mg^g 

7.5 

LT 

0.22000000  fig/g 

7.5 

LT 

0.41000000  fig/g 

7.5 

LT 

0.46000000  Mg^g 

7.5 

LT 

0.42000000  Mg/g 

7.5 

2.30400000  ng^g 

7.5 

B 

LT 

0.29000000  ng/g 

9.0 

LT 

0.29000000  ^g/g 

9.0 

LT 

0.33000000  Mg/g 

9.0 

LT 

0.33000000  ^g/g 

9.0 

LT 

0.32000000  ^ig/g 

9.0 

ND 

1.70000000  ng/g 

9.0 

R 

ND 

0.30000000  ^g/g 

9.0 

R 

ND 

0.33000000  fig/g 

9.0 

R 

ND 

0.33000000  ^g/g 

9.0 

R 

ND 

1.70000000  fig/g 

9.0 

R 

LT 

0.39000000  ng/g 

9,0 

LT 

0.53000000  ng/g 

9.0 

ND 

0.33000000  fig/g 

9.0 

R 

LT 

0.32000000  ng/g 

9.0 

ND 

0.33000000  jig/g 

9.0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

9.0 

R 

ND 

1.70000000  fig/g 

9.0 

R 

ND 

0.33000000  fig/g 

9.0 

R 

ND 

0.70000000  ng/g 

9.0 

R 

ND 

1.70000000  ng/g 

9.0 

R 

ND 

1.70000000  ^g/g 

9.0 

R 

ND 

0.33000000  fig/g 

9.0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

9.0 

R 

ND 

0.33000000  fig^g 

9.0 

R 

ND 

0.33000000  |ig/g 

9.0 

R 

NI) 

0.33000000  |Ag/g 

9.0 

R 

ND 

1.70000000  ng/g 

9.0 

R 

ND 

1.70000000  ng/g 

9.0 

R 

LT 

0.46000000  >ig/g 

9.0 

ND 

1.00000000  jig/g 

9.0 

R 

ND 

1.00000000  ng/g 

9.0 

R 

LT 

0.29000000  ^g/g 

9.0 

LT 

0.41000000  jig/g 

9.0 

LT 

0.46000000  jig/g 

9.0 

LT 

0.54000000  fig/g 

9.0 

ND 

0.33000000  (ig/g 

9.0 

R 

ND 

0.33000000  ^g/g 

9.0 

R 

LT 

0.33000000  ng/g 

9.0 

LT 

0.39000000  fig/g 

9.0 

LT 

0.30000000  ^ig/g 

9.0 

LT 

0.38000000  jig/g 

9.0 

Data 

Qnal 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Nane 

Meas 

Boot 

Untt 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

BBFAN  BENZO  (B|  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  ^g/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACmORIDE 

LT 

0.36000000  ng/g 

9.0 

OBP.92«404 

EXCV 

CSO 

BBZP  BUTYLBENZYLPHTHALATE 

0.17000000  ng/g 

9.0 

B 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0,20000000  Mg/g 

9.0 

R 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1,70000000  jig/g 

9.0 

R 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

BGHIPY  BENZO  (G.H.I)  PERYLENE 

LT 

0.24000000  jig/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  Mg^g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

9.0 

R 

OBP-92^ 

EXCV 

CSO 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  jig/g 

9.0 

OBP-92^4 

EXCV 

CSO 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  ^g/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  Mg^g 

9.0 

R 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

CL6ET  HEXACHLCHIOETHANE 

LT 

0.40000000  Mg^g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  ng/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  Hg/g 

9.0 

OBP.92-404 

EXCV 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  fig/g 

9.0 

OBP.92-404 

EXCV 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  ng/g 

9.0 

OBP.92-404 

EXCV 

CSO 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  jig/g 

9,0 

OBP.92-404 

EXCV 

CSO 

DBZRI  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  ^g/g 

9.0 

R 

OBP-92^4 

EXCV 

CSO 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

9.0 

R 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  ^g/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  ^g/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

9.0 

R 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

9.0 

R 

OBP.92-404 

EXCV 

CSO 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  ^g/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  )ig/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  fig/g 

9.0 

R 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  ^g/g 

9.0 

R 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  ^g/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  fig/g 

9.0 

R 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  >ig/g 

9.0 

R 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

HCBD  HEXACHLOROBUTADtENE 

LT 

0.42000000  ^g/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  ^g/g 

9.0 

OBP-92^4 

EXCV 

CSO 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  jig/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

ICDPYR  INDENO  (1^-C,D)  PYRENE 

LT 

0.21000000  ^g/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

9.0 

R 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  ^g/g 

9.0 

OBP-92^4 

EXCV 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000 

9,0 

R 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  fig/g 

9.0 

OBP.92-404 

EXCV 

CSO 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  Hg^g 

9.0 

OBP-92^4 

EXCV 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  ^ig/g 

9.0 

R 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  ^g/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  ^lg/g 

9.0 

R 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

OXAT  1.4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  fig/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  jig/g 

9.0 

R 

OBP.92-W4 

EXCV 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  jig/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  Mg/g 

9.0 

R 

OBP-92^4 

EXCV 

CSO 

PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>I.l-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  >ig/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  ^g/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

PPDDT  2.2-BIS{PARA-CHLOROPHENYL>l,l,l-TRICHLORO 

LT 

0,41000000  ng/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  ^g/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0,42000000  ^g/g 

9.0 

OBP-92-404 

EXCV 

CSO 

UNK533  UNKNOWN 

2.05100000  Hg/g 

9.0 

B 
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Site 

Media 

Meas 

Untt 

Fla^ 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool  Value 

Meas 

Depth  Code 

Chemical  Class:  SEMlVOLAllLES 


OBS-92-101 

SURF 

CSO 

123TCB  1,2.3-TIUCHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  (ig/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

124TCB  1,2,4-trichlorobenzene 

LT 

0.29000000  |ig/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

12DCLB  1,2-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

13DCLB  1,3-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

14DCLB  1,4-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  |ig/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

24STCP  2,4.5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92.101 

SURF 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  (Xg/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

NT) 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  Hg/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOUJENE 

LT 

0.39000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

26DNT  2,6-DINrrROTOUJENE 

LT 

0.53000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92.101 

SURF 

CSO 

2CNAP  2-CH1jORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

2NP  2-NrrROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

46DN2C  4,6-DINITR0-2-CRES0L 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92.101 

SURF 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

4CANIL  4-CHIjOROANILINE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

4NANIL  4-NITROANIUNE 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

4NP  4-NrrROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

abhc  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

5.00000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

0.50000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.39000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  pg/g 

0.0 

OBS.92-101 

SURF 

CSO 

BBFAN  BENZO  [B)  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G,H,l|  PERYLENE 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.0 

OBS.92-101 

SURF 

CSO 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

CSO 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

Qua] 
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Site  ID 

site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0,0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

dith  DITHIANE 

LT 

0.24000000  |ig/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS.92-101 

SURF 

cso 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  iig/g 

0.0 

R 

OBS.92401 

SURF 

cso 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  (ig/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

1.00000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDC^SULFAN  SULFATE 

ND 

1.00000000  Iig/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  iig/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  (Ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.2S000000  (Ig/g 

0.0 

OBS.92-101 

SURF 

cso 

hpcle  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

ICDPYR  INDENO  [1.2,3-C,D1  PYRENE 

LT 

0.21000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  ftg/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

NI) 

5.00000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  (tg/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

NB  NITROBENZENE 

NI) 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

NNDPA  N-NITROSODIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

OXAT  L4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1, 1  -DICHLOROET 

LT 

0.18000000  (ig/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

PPDDE  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1,1-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

PPDDT  2,2-BIS(P ARA-CHLOROPHEN YL)-1 ,1,1  -TRICHLORO 

LT 

0.41000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  fig/g 

0.0 

OBS.92-101 

SURF 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

0.0 

OBS.92.101 

SURF 

cso 

UNK539  UNKNOWN 

0.10500000  (ig/g 

0,0 

B 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

UNK636  UNKNOWN 

0.52300000  ng/g 

0.0 

B 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

UNK646  UNKNOWN 

1.25500000  ng/g 

0.0 

B 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

UNK660  UNKNOWN 

1.67400000  ng/g 

0.0 

B 

OBS-92-101 

SURF 

cso 

UNK680  UNKNOWN 

0.94100000  |ig/g 

0.0 

B 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  (ig/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

12DCLB  L2-D1CHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

13DCLB  1,3-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  |ig/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

14DCLB  L4-D1CHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  (ig/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  Hg/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  Hg/g 

0.0 

R 
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OBS-92-201 

SURF 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

24DNP  2,4-DINlTROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

24DNT  2.4-DlNITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.53000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  fig/g 

0.0 

OBS-92.201 

SURF 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILlNE 

ND 

1.70000000  jig/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

2NP  2-NrrROPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92.201 

SURF 

CSO 

33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

3NANIL  S-NTTROANILINE 

ND 

1.70000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

4CLPPE  4-CHIjOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

4NP  4-NrrROPHENOL 

ND 

1.70000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

abhc  ALPHA-BENZENEHEXACHLORTOE 

LT 

0.46000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

5.00000000  )is/% 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSia,FAN 

ND 

0.50000000  |ig/g 

0.0 

R 

OBS.92-201 

SURF 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

anapy  acenaphthylene 

LT 

0.46000000  (ig/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

antrc  anthracene 

LT 

0.54000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

B2CIPE  BIS(2-CHL0R0IS0PR0PYL)ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHL0R0ETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  i»g/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  [ig/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

BBFAN  BENZO  [B1 FUIORANTHENE 

LT 

0.36000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

BBZP  BDTYLBENZYLPHTHALATE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  (ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  (ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G,H.I]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  |»g/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  ^g/g 

0.0 

OBS.92-201 

SURF 

CSO 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

CUCP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  ng/g 

0.0 

OBS-92.201 

SURF 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  (ig/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  (ig/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  jig/g 

0.0 

OBS.92-201 

SURF 

CSO 

DBZFU  dibenzofuran 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 
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OBS-92-201  SURF  CSO  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  tig/g 

0.0 

R 

OBS.92-201 

SURF 

CSO 

dith  dithiane 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.0 

OBS.92-201 

SURF 

CSO 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  pg/g 

0.0 

OBS-92.201 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

1.00000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92.201 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

1.00000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92.201 

SURF 

CSO 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  jig/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

ICDPYR  INDEN0[L2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  iigfg 

0.0 

OBS.92-201 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

5.00000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

0.0 

OBS.92.201 

SURF 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.0 

OBS.92-201 

SURF 

CSO 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

OXAT  L4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>L1-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,L1-TR1CHL0R0 

LT 

0.41000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

UNK539  UNKNOWN 

0.20600000  pg/g 

0.0 

B 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

UNK646  UNKNOWN 

0.30900000  pg/g 

0.0 

B 

OBS-92-201 

SURF 

CSO 

UNK660  IJNKNOWN 

0.41200000  pg/g 

0.0 

B 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

123TCB  L2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

124TCB  l,2>TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

12DCLB  L2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  pg/g 

0.0 

OBS-92.301 

SURF 

CSO 

13DCLB  L3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  pg/g 

0.0 

OBS.92.301 

SURF 

CSO 

14DCLB  L4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92.301 

SURF 

CSO 

246TCP  2A6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.53000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 
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OBS-92-301 

SURF 

CSO 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

3NANIL  3-NlTROANILINE 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

4NAN1L  4-NITROANILINE 

OBS.92.301 

SURF 

CSO 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHyL)ETHER 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A)  PYRENE 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [BJ  FLUORANTHENE 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

OBS.92-301 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

BGHIPY  BENZO  IG,H,I]  PERYLENE 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

OBS-92.301 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACIDjOROETHANE 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

OBS.92-301 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

CPMSO2  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SlILFONE 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  |AH]  ANTHRACENE 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

DBZFir 

DIBENZOFURAN 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

DUH 

DITHIANE 

OBS-92.301 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

NI) 

1.70000000 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

NI) 

0.70000000  ^g/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  fig/z 

0.0 

R 

NI) 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

NI) 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

NI) 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

NI) 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

NI) 

0.33000000  nefg 

0.0 

R 

NI) 

1.70000000  tig/g 

0.0 

R 

NI) 

1.70000000  ^g/g 

0.0 

R 

LT 

0.46000000  ng/g 

0.0 

NI) 

1.00000000  ng/g 

0.0 

R 

NI) 

1.00000000  (Ig/g 

0.0 

R 

LT 

0.29000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.41000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.46000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.54000000  ng/g 

0.0 

NI) 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

NI) 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

LT 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.39000000  jig/g 

0.0 

LT 

0.30000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.38000000  tig/g 

0.0 

LT 

0.36000000  iig/g 

0.0 

LT 

0.36000000  ng/g 

0.0 

0.28300000  ng/g 

0.0 

S 

ND 

0.20000000  ng/g 

0.0 

R 

NI) 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

LT 

0.24000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.80000000  ng/g 

0.0 

NI) 

0.33000000  ligfg 

0.0 

R 

LT 

0.45000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.26000000  ng/g 

0.0 

NI) 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

LT 

0.40000000  ^lg/g 

0.0 

LT 

0.37000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.27000000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.69000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.20000000  iig/g 

0.0 

LT 

0.29000000  ng/g 

0.0 

NI) 

0.33000000  Hg'g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

LT 

0.24000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.30000000  ng/g 

0.0 

NI) 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

NI) 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

LT 

0.59000000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.41000000  fig/g 

0.0 

NI) 

0.20000000  ng^g 

0.0 

R 

NI) 

0.20000000  fig/g 

0.0 

R 

Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  I RJ  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

UnH 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATELES 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  ng/g 

0,0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  Mg/g 

0.0 

R 

OBS-92-301 

SURF 

CSO 

GCLDA  GAMMACHLORDANE 

ND 

5.00000000 

0.0 

R 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  Mg/g 

0.0 

OBS.92-301 

SURF 

cso 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  \Lgfg 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

ICDPYR  INDENO[U3-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  Mg/g 

0.0 

R 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  |ig/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  fig^g 

0.0 

R 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  Hg/g 

0.0 

OBS.92-301 

SURF 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  fig/g 

0.0 

OBS-92.301 

SURF 

cso 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

NDNPA  NITROSODI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  Hg/g 

0.0 

OBS.92-301 

SURF 

cso 

NNDPA  N-NITROSODIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  iig/g 

0.0 

R 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

OXAT  L4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  tig/g 

0.0 

R 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-Ll-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  ]igfg 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,Ll-TRICHLORO 

LT 

0.41000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  \ig/g 

0.0 

OBS-92.301 

SURF 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

0,0 

OBS.92.301 

SURF 

cso 

IINK636  UNKNOWN 

0.52400000  ^ig/g 

0.0 

S 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

UNK646  UNKNOWN 

0.83900000  >ig/g 

0.0 

S 

OBS-92-301 

SURF 

cso 

UNK660  UNKNOWN 

0.41900000  fig/g 

0.0 

S 

OBS.92-401 

SURF 

cso 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  fig/g 

0.0 

OBS-92^1 

SURF 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  \ig/g 

0.0 

OBS-92^1 

SURF 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

24DNP  2,4-DrNITROPHENOL 

ND 

1.70000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

24DNT  2,4.DINITROTOLUENE 

0.75000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.53000000  ^g/g 

0.0 

OBS.92^1 

SURF 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  }ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

2NP  2.NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  ng^g 

0.0 

R 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  iig/g 

0,0 

R 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

6BS.92-401 

SURF 

cso 

46DN2C  4,6-DINITR0.2-CRES0L 

ND 

1.70000000  iig/g 

0.0 

R 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS.92-401 

SURF 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  \ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  yig/g 

0.0 

R 

992 
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Test  Name 


Unit  Flag 

Meas  Depth  Code 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


OBS<92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

CSO 

OBS-92-401 

SURF 

CSO 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

CSO 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92^1 

SURF 

cso 

OBS-92401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS>92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92^1 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92^1 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

OBS-92-401 

SURF 

cso 

4MP  4-METHVLPHENOL 

4NAN1L  4-NrrROANE.INE 

4NP  4-NITROPHENOL 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ALDRN  ALDRIN 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

anapy  acenaphthylene 
antrc  anthracene 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

B2CIPE  BIS(2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

BENSLF  BETA-ENDOSOLFAN 

BENZO  BENZOIC  ACID 

BGHIPY  BENZO  [G,H,n  PERYLENE 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

BZALC  BENZYL  alcohol 

CHRY  CHRYSENE 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

CUET  HEXACHLOROETHANE 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

DBZRI  DIBENZOFURAN 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

DITH  DITHIANE 

DLDRN  DIELDRIN 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

ENDRN  ENDRIN 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

FANT  FLUORANTHENE 

FLRENE  FLUORENE 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

HPCL  HEPTACHLOR 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ICDPYR  INDENO  [U,3-C,D]  PYRENE 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LIN  LINDANE 


ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  |ig/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  (ig/g 

0.0 

R 

LT 

0.46000000  jig/g 

0.0 

ND 

1.00000000  ne/g 

0.0 

R 

ND 

1.00000000  ng/g 

0.0 

R 

LT 

0.29000000  Bg/g 

0.0 

LT 

0.41000000  Bg/g 

0.0 

LT 

0.46000000  Bg^g 

0.0 

LT 

0.54000000  fig/g 

0.0 

ND 

0.33000000  Bg/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  Bg/g 

0.0 

R 

LT 

0.33000000  Bg/g 

0.0 

LT 

0.39000000  Bg/g 

0.0 

LT 

0.30000000  Bg/g 

0.0 

LT 

0.38000000  Bg/g 

0.0 

LT 

0.36000000  Bg/g 

0.0 

LT 

0.36000000  Bg/g 

0.0 

0.37000000  Bg/g 

0.0 

B 

ND 

0.20000000  Bg/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  Bg/g 

0.0 

R 

LT 

0.24000000  Bg/g 

0.0 

LT 

0.80000000  Bg/g 

0.0 

ND 

0.33000000  Bg/g 

0.0 

R 

LT 

0.45000000  Bg/g 

0.0 

LT 

0.26000000  Bg/g 

0.0 

ND 

0.33000000  Bg/g 

0.0 

R 

LT 

0.40000000  Bg/g 

0.0 

LT 

0.37000000  Bg/g 

0.0 

LT 

0.27000000  Bg/g 

0.0 

LT 

0.69000000  Bg/g 

0.0 

LT 

0.20000000  Bg/g 

0,0 

LT 

0.29000000  Bg/g 

0.0 

ND 

0.33000000  Bg/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  Bg/g 

0.0 

R 

LT 

0.24000000  Bg/g 

0.0 

LT 

0.30000000  Bg/g 

0.0 

ND 

0.33000000  Bg/g 

0.0 

R 

0.21000000  Bg/g 

0.0 

S 

LT 

0.59000000  Bg/g 

0.0 

LT 

0.41000000  Bg/g 

0.0 

ND 

0.20000000  Bg/g 

0.0 

R 

ND 

0.20000000  Bg/g 

0.0 

R 

LT 

0.52000000  Bg/g 

0.0 

ND 

0.33000000  Bg/g 

0.0 

R 

ND 

5.00000000  Bg/g 

0.0 

R 

LT 

0.42000000  Bg/g 

0.0 

LT 

0.28000000  Bg/g 

0.0 

LT 

0.36000000  Bg/g 

0.0 

LT 

0.21000000  Bg/g 

0.0 

ND 

0.33000000  Bg/g 

0.0 

R 

LT 

0.43000000  Bg/g 

0.0 

Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  I RI  Data 


Site  Media  Unit  Flag  Data 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


OBS.92-401 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-401 

SURF 

CSO 

mlthn  malathion 

LT 

0.48000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-401 

SURF 

CSO 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-401 

SURF 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-401 

SURF 

CSO 

NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  ^g/g 

0.0 

OBS.92-401 

SURF 

CSO 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

0.05100000  ^g/g 

0.0 

s 

OBS-92-401 

SURF 

CSO 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-401 

SURF 

CSO 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  Hg/g 

0.0 

R 

OBS-92-401 

SURF 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-401 

SURF 

CSO 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

OBS.92^1 

SURF 

CSO 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,LDICHLOROET 

LT 

0.18000000  (tg/g 

0.0 

OBS.92^1 

SURF 

CSO 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>LLDICHLOROET 

LT 

0.22000000  (ig/g 

0.0 

OBS.92-401 

SURF 

CSO 

PPDDT  2,2.BIS(PARA^HLOROPHENYL>LLl-TRICHLORO 

LT 

0.41000000  (ig/g 

0.0 

OBS-92-401 

SURF 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  (ig/g 

0.0 

OBS-92-401 

SURF 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  fig/g 

0.0 

OBS-92^1 

SURF 

CSO 

UNK534  UNKNOWN 

61.53800000  ^g/g 

0.0 

B 

OBS-92-401 

SURF 

CSO 

UNK592  UNKNOWN 

2.05100000  Hg/g 

0.0 

s 

OBS-92-«)l 

SURF 

CSO 

UNK643  UNKNOWN 

0.20500000  ng/g 

0.0 

s 

OBS-92-401 

SURF 

CSO 

UNK663  UNKNOWN 

1.02600000  ng/g 

0.0 

s 

OBS-92-401 

SURF 

CSO 

UNK692  UNKNOWN 

0.71800000  ^g/g 

0.0 

s 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

123TCB  L2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

124TCB  L2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

12DCLB  L2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

13DCLB  L3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ng/g 

0.0 

OBS.92-G01 

DTCH 

CSO 

14DCLB  L4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

245TCP  2A5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

246TCP  2A,6-TRlCHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  (ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

24DCLP  2,4.DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

24DMP  2,4.DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

24DNP  2,4-DINlTROPHENOL 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.39000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.53000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  »ig/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  |ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  Hg/g 

0.0 

R 

OBS.92-G01 

DTCH 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92^1 

DTCH 

CSO 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  |ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

4CANIL  4^HLOROANILINE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

4CL3C  4-CHL0R0-34:RES0L 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

4CLPPE  4<:HL0R0PHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  Hg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

ND 

1.70000000  Hg^g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORTOE 

LT 

0.46000000  ns's 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  Hg^g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  Hg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  Hg/g 

0.0 

994 


Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  I R1  Data 


S»eID 

Site 

Type 

Me4ia 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

antrc  anthracene 

LT 

0.54000000  |ig/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

B2Cn»E  BIS(2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-CK)l 

DTCH 

cso 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  ng/g 

0.0 

OBS-924301 

DTCH 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  (tg/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  ng/g 

0.0 

OBS.92-<K)l 

DTCH 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  ng/g 

0.0 

OBS-92^1 

DTCH 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  (ig/g 

0.0 

OBS-92-CK)l 

DTCH 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYLPHTHALATE 

0.18000000  ng/g 

0.0 

s 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  (ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

BGHIPY  BENZO  [G.H,I1  PERYLENE 

LT 

0.24000000  Hg/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-CK)l 

DTCH 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  |ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-CK)l 

DTCH 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-CK)l 

DTCH 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-C301 

DTCH 

cso 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-CK)l 

DTCH 

cso 

DNBP  DI-N-BIFTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  (ig/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  (ig/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  (tg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  (ig/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  ^g/g 

0.0 

OBS.92-G01 

DTCH 

cso 

ICDPYR  INDENO[l,2.3-C.D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS*92-G01 

DTCH 

cso 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  (ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  |ig/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  |ig/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  Hg/g 

0.0 

OBS.92-G01 

DTCH 

cso 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  Hg/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

Qnal 


995 


Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  I RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

TestNane 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATELES 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

PHENO  PHENOL 

NI) 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1,1-DICHL0R0ET 

LT 

0.22000000  US's 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHIjOROPHENYL)-1,1,1-TR1CHLORO 

LT 

0.41000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  Mg^g 

0.0 

OBS-92^1 

DTCH 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  fig/g 

0,0 

OBS-92-<301 

DTCH 

cso 

UNK593  UNKNOWN 

0.20500000  fig/g 

0.0 

s 

OBS.92-G01 

DTCH 

cso 

UNK619  UNKNOWN 

0.20500000  ng/g 

0.0 

s 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

UNK622  UNKNOWN 

0.20500000  fig/g 

0.0 

S 

OBS-92^1 

DTCH 

cso 

UNK625  UNKNOWN 

0.20500000  ng/g 

0.0 

s 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

UNK627  UNKNOWN 

0.30800000  pg/g 

0.0 

s 

OBS.92«<301 

DTCH 

cso 

UNK635  UNKNOWN 

0.92400000  ng/g 

0.0 

s 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

UNK640  UNKNOWN 

0.51300000  jig/g 

0.0 

s 

OBS.92-G01 

DTCH 

cso 

UNK646  UNKNOWN 

3.08000000  jig/g 

0.0 

s 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

UNK648  inSIKNOWN 

0.41100000  fig^g 

0.0 

s 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

UNK653  insiKNOWN 

0.41100000  jig/g 

0.0 

s 

OBS-92<i01 

DTCH 

cso 

UNK662  UNKNOWN 

4.10700000  Mg'g 

0,0 

s 

OBS-92-GOI 

DTCH 

cso 

UNK664  UNKNOWN 

0.92400000  iig/g 

0.0 

s 

OBS-92-G01 

DTCH 

cso 

UNK685  UNKNOWN 

2.05300000  fig/g 

0.0 

s 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

123TCB  1,2,3-TRICHIX)R0BENZENE 

LT 

0.29000000  Mg/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

12DCLB  l,2-DICHlX)ROBENZENE 

LT 

0.33000000  ^ig/g 

0.0 

OBS-92-C502 

DTCH 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  |ig/g 

0.0 

OBS«92-G02 

DTCH 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

NI) 

1.70000000  Mg/g 

0.0 

R 

OBS.92-G02 

DTCH 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  jxg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

NI) 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

OBS-92<K)2 

DTCH 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

NI) 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  >ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLinE:NE 

10.00000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

0.78000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS.92^2 

DTCH 

cso 

2CNAP  2.CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  ^g^g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

2MP  2.METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  \ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

2NANIL  2-NITROANE.INE 

ND 

1.70000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-CK)2 

DTCH 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  jig/g 

0.0 

R 

OBS-92-C502 

DTCH 

cso 

3NANIL  3-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  Mg^g 

0.0 

R 

OBS.92-G02 

DTCH 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

4CL3C  4.CHIJORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  \ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  \ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

4NP  4-NITROPHENOL 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92-CK)2 

DTCH 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92-C502 

DTCH 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  fig/g 

0.0 
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SitelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Vahie  Meas 

Depth 

Flas 

Code 

Chemical  Class:  SEMIV OLAtJLlES 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  ng/g 

0.0 

OBS-92^2 

DTCH 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

antrc  anthracene 

LT 

0.54000000  Mg/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  m/g 

0.0 

R 

OBS.92-G02 

DTCH 

cso 

B2CIPE  BIS(2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

B2CLEE  BlS(2.CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  pg/g 

0,0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.0 

OBS<924302 

DTCH 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYLPHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS.92-G02 

DTCH 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  pg/g 

0,0 

R 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

BGHIPY  BENZO  [G,H.I]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

CPMS02  4-CH1jOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

DBZRI  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

dith  DITHIANE 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.0 

OBS-92^2 

DTCH 

cso 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  pg/g 

0.0 

OBS-92^2 

DTCH 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

ICDPYR  INDEN0[L23-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  pg/g 

0,0 

R 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  pg/g 

0.0 

OBS-92<j02 

DTCH 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

NNDPA  N-NITROSODIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

PCP  PENTACHl^ROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

Qua! 
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Site 

Type 

MedU 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

UnH 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATBLES 

OBS.92-G02 

DTCH 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  jig/g 

0.0 

OBS-92^2 

DTCH 

cso 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

PPDDE  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,ia-TRICHLORO 

LT 

0.41000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-CK)2 

DTCH 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  fig^g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

UNK646  UNKNOWN 

2.04500000  ng/g 

0.0 

s 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

UNK662  UNKNOWN 

3.06700000  jig/g 

0.0 

s 

OBS-92-G02 

DTCH 

cso 

UNK685  UNKNOWN 

2.04500000  fig/g 

0.0 

s 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

123TCB  L2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ^ig/g 

0.0 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

124TCB  L2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

14DCLB  l,4.DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-CK)3 

DTCH 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  jig/g 

0.0 

R 

OBS-92-C503 

DTCH 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  |ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

24DNP  2,4-DENITROPHENOL 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

24DNT  2,4-DlNITROTOLUENE 

7.00000000  ng/g 

0.0 

OBS.92-G03 

DTCH 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

0.58000000  Mg^g 

0.0 

I 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  Mg/g 

0.0 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  >ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92-CK)3 

DTCH 

cso 

2NP  2-NrrROPHENOL 

ND 

0.33000000  ^ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

33IX:BD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  (ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  jig/g 

0.0 

R 

OBS-92-CK)3 

DTCH 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  jig/g 

0.0 

R 

OBS-92-Cj03 

DTCH 

cso 

4BRPPE  4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS.92-G03 

DTCH 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

OBS-92^3 

DTCH 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  |Ag/g 

0.0 

R 

OBS-92-CK)3 

DTCH 

cso 

4NANIL  4-NITROANILrNE 

ND 

1.70000000  jig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

4NP  4-NITROPHENOL 

ND 

1.70000000  ftg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  jAg/g 

0.0 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  jig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-C1O3 

DTCH 

cso 

ALDRN  ALDRIN, 

LT 

0.29000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-CK)3 

DTCH 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  fig/g 

0.0 

OBS.92-G03 

DTCH 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  ^ig/g 

0.0 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0,33000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

B2CLEE  BIS  (2-CHL0R0ETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-CK)3 

DTCH 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  jig^g 

0.0 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

BBFAN  BENZO  IB]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  jig/g 

0.0 

998 


Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  I RJ  Data 


Site  ID  T — 

Chemical  Class:  SEMIVOLATTLES 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  BBHC 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  BBZP 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  BENSLF 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  BENZO 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  BGHIPY 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  BKFAN 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  BZALC 

OBS.92-G03  DTCH  CSO  CHRY 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  CL6BZ 

OBS.92-G03  DTCH  CSO  Clj6CP 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  CL6ET 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  CPMS 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  CPMSO 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  CPMS02 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  DBAHA 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  DBHC 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  DBZRI 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  DEP 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  DITH 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  DLDRN 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  DMP 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  DNBP 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  DNOP 

OBS-92-<303  DTCH  CSO  ENDRN 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  ENDRN 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  ESFS04 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  FANT 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  FLRENE 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  HCBD 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  HPCL 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  HPCLE 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  ICDPYR 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  ISOPHR 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  LIN 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  MEXCL 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  MLTHN 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  NAP 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  NB 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  NDNPA 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  NNDPA 

OBS-92-CK)3  DTCH  CSO  OXAT 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  PCP 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  PHANT 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  PHENO 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  PPDDD 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  PPDDE 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  PPDDT 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  PRTHN 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  PYR 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  UNK635 

OBS-92-G03  DTCH  CSO  IINK646 

nRS.92^3  DTCH  CSO  IINK662 


Test  Name 


Meas 
Bool  Value 


UbM  Flat 

Meas  Depth  Code  Qual 


BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
BETA-ENDOSULFAN 
BENZOIC  ACID 
BENZO  [G.H.I]  PERYLENE 
BENZO  [K]  FLUORANTHENE 
BENZYL  AICOHOL 
CHRYSENE 

HEXACHLOROBENZENE 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

HEXACHLOROETHANE 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SUUTDE 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

DIBENZOFURAN 

DIETHYL  PHTHALATE 

DITHIANE 

DIELDRIN 

DIMETHYL  PHTHALATE 
DI-N-BUTYL  PHTHALATE 
DI-N-OCTYL  PHTHALATE 
ENDRIN 

ENDRIN  KETONE 
ENDOSULFAN  SULFATE 
FLUORANTHENE 
FLUORENE 

HEXACHLOROBUTADIENE 

HEPTACHLOR 

HEPTACHLOREPOXIDE 

INDENO  [1,2.3-C.D]  PYRENE 

ISOPHORONE 

LINDANE 

METHOXYCHLOR 

MALATHION 

NAPHTHALENE 

NITROBENZENE 

NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

1.4-OXATHIANE 

PENTACHLOROPHENOL 

PHENANTHRENE 

PHENOL 

2.2- BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1,1-DICHL0R0ET 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROET 

2.2- BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-L1,1-TRICHL0R0 
PARATHION 

PYRENE 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 


LT 

0.36000000  ^g/g 

0.0 

0.29000000  jig/g 

0.0 

s 

NI) 

0.20000000  ^g/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  ^g/g 

0.0 

R 

LT 

0.24000000  ^ig/g 

0.0 

LT 

0.80000000  ng/g 

0.0 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

LT 

0.45000000  \ig/g 

0.0 

LT 

0.26000000  ^g/g 

0.0 

ND 

0.33000000  ^ig/g 

0.0 

R 

LT 

0.40000000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.37000000  \ig/g 

0.0 

LT 

0.27000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.69000000  jig/g 

0.0 

LT 

0.20000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.29000000  gg/g 

0.0 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  yigjg 

0.0 

R 

LT 

0.24000000  ^ig/g 

0.0 

LT 

0.30000000  jig/g 

0.0 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

LT 

0.59000000  ^ig/g 

0.0 

LT 

0.41000000  jig/g 

0.0 

ND 

0.20000000  ^g/g 

0.0 

R 

ND 

0.20000000  ^g/g 

0.0 

R 

LT 

0.52000000  ng/g 

0.0 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

LT 

0.42000000  fig/g 

0.0 

LT 

0.28000000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.36000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.21000000  fig/g 

0.0 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

LT 

0.43000000  ng/g 

0.0 

ND 

1.00000000  fig/g 

0.0 

R 

LT 

0.48000000  jig/g 

0.0 

LT 

0.42000000  jig/g 

0.0 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

LT 

0.36000000  ^g/g 

0.0 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

LT 

0.25000000  jig/g 

0.0 

ND 

1.70000000  ^g/g 

0.0 

R 

LT 

0.41000000  fig/g 

0.0 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

LT 

0.18000000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.22000000  jig/g 

0.0 

LT 

0.41000000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.46000000  jig/g 

0.0 

LT 

0.42000000  jig/g 

0.0 

0.40600000  jAg/g 

0.0 

S 

2.02800000 

0.0 

S 

2.02800000  ng/g 

0.0 

S 

Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  I R1  Data 


site  ID 

Site 

Type 

MeiUa 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATELES 

OBS-92-G03 

DTCH 

cso 

UNK685  UNKNOWN 

1.01400000  ng/g 

0.0 

s 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

124TCB  1,2,4-TRlCHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-<304 

DTCH 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  jig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  ^g/g 

0.0 

r 

OBS.92-G04 

DTCH 

cso 

24DCLP  2,4.DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

OBS.92-G04 

DTCH 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  iig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLlIENE 

4.50000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLlIENE 

LT 

0.53000000  ng/g 

0,0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

2CLP  2.CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  |Ag/g 

0.0 

R 

OBS-92-CK)4 

DTCH 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

2NANIL  2-NITROANlLINE 

ND 

1.70000000  jig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

OBS.92-G04 

DTCH 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

3NANIL  3-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  jig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92.G04 

DTCH 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

4NP  4-NITROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

abhc  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  \x%/% 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

antrc  anthracene 

LT 

0.54000000  fig^g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  methane 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHL0R0IS0PR0PYL)ETHER 

ND 

0.33000000  fig/^g 

0.0 

R 

OBS-92-C504 

DTCH 

cso 

B2CLEE  BIS  (2-CHL0R0ETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.39000000  |ig/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  Mg/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  ng^g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

0.19000000  ^g/g 

0.0 

S 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  ^g/g 

0,0 

R 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

BGHIPY  BENZO  (G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

BKFAN  BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  ^ig/g 

0.0 

R 

OBS.92-G04 

DTCH 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  ^ig/g 

0.0 

1000 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Naoie 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

l>e]ith 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  (Xg/g 

0.0 

R 

OBS.92-G04 

DTCH 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  (ig/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  fig/g 

0.0 

OBS.92-C304 

DTCH 

cso 

DBZRI  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ^g^g 

0.0 

R 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  (ig/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92^4 

DTCH 

cso 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/z 

0.0 

R 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  (ig/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  tig/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  figfg 

0.0 

R 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92.C1O4 

DTCH 

cso 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  |ig/g 

0.0 

R 

OBS-924304 

DTCH 

cso 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

0.0 

OBS-924304 

DTCH 

cso 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  (ig/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

ICDPYR  INDEN0[1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  tig/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

mexcl  methoxychlor 

ND 

1.00000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G<)4 

DTCH 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

ndnpa  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

NNDPA  N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

OXAT  1.4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92^4 

DTCH 

cso 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  pg/g 

0.0 

OBS-924304 

DTCH 

cso 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1,1,1-TRICHL0R0 

LT 

0.41000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-CK)4 

DTCH 

cso 

UNK635  UNKNOWN 

0.40800000  pg/g 

0.0 

S 

OBS-92-CK)4 

DTCH 

cso 

UNK646  UNKNOWN 

2.03900000  pg/g 

0.0 

S 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

UNK662  UNKNOWN 

2.03900000  pg/g 

0.0 

s 

OBS-92-G04 

DTCH 

cso 

UNK685  UNKNOWN 

1.01900000  pg/g 

0.0 

s 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

123TCB  1.2.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  pg/g 

0.0 

OBS-924305 

DTCH 

cso 

123TCB  1.2.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

123TCB  1.2.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

124TCB  1.2.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-C305 

DTCH 

cso 

12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

I2DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  pg/g 

0.0 

1001 


Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  I R1  Data 


Site  Media 
Site  ID  Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

033000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

LT 

033000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-CI05 

DTCH 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

032000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  jig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  jig/g 

0.0 

R 

OBS.92-G05 

DTCH 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

NO 

1.70000000  jAg/g 

0.0 

R 

OBS-92-C505 

DTCH 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-C505 

DTCH 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

033000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS.92-G05 

DTCH 

CSO 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

ND 

1.70000000  |ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  ^ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-C505 

DTCH 

CSO 

24DNT  2,4-DINrrROTOLlIENE 

LT 

0,39000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLirENE 

LT 

0.53000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

26DNT  2,6-DrNITROTOLlTENE 

LT 

0.53000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLlIENE 

LT 

0.53000000  fig/g 

0.0 

OBS.92<505 

DTCH 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92-CH)5 

DTCH 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.0 

OBS-92-C505 

DTCH 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-CK)5 

DTCH 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  |Ag/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-C505 

DTCH 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92^5 

DTCH 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

2NANIL  2-NITROANTLINE 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92-CK)5 

DTCH 

CSO 

2NANIL  2-NITROANlLINE 

ND 

1.70000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

2NP  2-NrrROPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92<K)5 

DTCH 

CSO 

2NP  2-NrrROPHENOL 

ND 

0.33000000  Mg/g 

0.0 

R 

OBS-92^5 

DTCH 

CSO 

2NP  2-NrrROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  jig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

3NANIL  3-NITROANlLINE 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

3NANIL  S-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

3NANIL  3-NITROANlLINE 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  jig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-C505 

DTCH 

CSO 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  jig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

OBS-92-CK)5 

DTCH 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92<505 

DTCH 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-C505 

DTCH 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 
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Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flat 

SitelD 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool  Value 

Meas 

Depth  Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLA’llLES 


OBS-92^5 

DTCH 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000 

ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-CK)5 

DTCH 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000 

ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

4CLPPE 

4-CHU)ROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000 

pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENyL  ETHER 

ND 

0.33000000 

pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-CK)5 

DTCH 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000 

pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000 

pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000 

pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000 

pg/g 

0.0 

R 

OBS.92-G05 

DTCH 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000 

pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000 

pg/g 

0.0 

R 

OBS.92-G05 

DTCH 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000 

pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

ND 

1.70000000 

pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000 

pg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000 

pg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000 

pg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-<305 

DTCH 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1,00000000 

pg/g 

0.0 

R 

OBS-92<K)5 

DTCH 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.0 

R 

OBS.92-G05 

DTCH 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.29000000 

pg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.29000000 

pg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.29000000 

pg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000 

pg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000 

pg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000 

pg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000 

pg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.54000000 

pg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.54000000 

pg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.54000000 

pg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000 

pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000 

pg'g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000 

pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-CX)5 

DTCH 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000 

pg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000 

pg/g 

0.0 

R 

OBS*92-G05 

DTCH 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000 

pg'g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000 

pg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000 

pg/g 

0.0 

OBS-92-<K)5 

DTCH 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000 

pg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.39000000 

pg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.39000000 

pg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.39000000 

pg/g 

0.0 

OBS.92-G05 

DTCH 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000 

pg/g 

0.0 

OBS-92<i05 

DTCH 

CSO 

BAANT 

BBNZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000 

pg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000 

pg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000 

pg/g 

0.0 

OBS-92^5 

DTCH 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000 

pg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000 

pg/g 

0.0 

OBS-92-CK)5 

DTCH 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000 

pg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000 

pg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B1  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000 

pg/g 

0.0 
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Site  Media  Meas  Unit  Fbi^  Data 

Site  ID  Tjgie  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  jig^g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  ns^g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

0.31000000  fig/g 

0.0 

s 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

0.16000000  Hg/g 

0.0 

s 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

NI) 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

NI) 

0.20000000  jig/g 

0.0 

R 

OBS-924305 

DTCH 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSIILFAN 

ND 

0.20000000  iig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  |ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  Hg'g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  jtg/g 

0.0 

R 

OBS.924305 

DTCH 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  }ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G,H.I]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  (ig^g 

0.0 

OBS-92-CK)5 

DTCH 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G.H,!]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  ^ig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [aH,I]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  iig/g 

0.0 

OBS-92^5 

DTCH 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  Hg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  \xg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

NI) 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.45000000  yigfg 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.45000000  ]xg/g 

0.0 

OBS-924305 

DTCH 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.45000000  (ig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  )ig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADDENE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  Hg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  Hg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  Hg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

CPMS 

4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  Hg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

CPMS 

4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  Hg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  Hg'g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

CPMSO 

4^HLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  Hg'g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  Hg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  Hg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  Hg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SLLFONE 

LT 

0.69000000  Hg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  Hg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  Hg/g 

0.0 

OBS.92-CK)5 

DTCH 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  Hg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  Hg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  Hg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  Hg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  Hg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

DBZFII 

DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

DBZRJ 

DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

OBS-92^5 

DTCH 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 
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OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.24000000  (ig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.24000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.24000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.30000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.30000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.30000000  |»g/g 

0.0 

OBS.92-G05 

DTCH 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  |ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-Ci05 

DTCH 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-C505 

DTCH 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-C505 

DTCH 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  (ig/g 

0.0 

OBS-92-CK)5 

DTCH 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  iig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.41000000  ^lg/g 

0.0 

OBS.92-C505 

DTCH 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.41000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.41000000  (Xg/g 

0.0 

OBS.92-G05 

DTCH 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-C505 

DTCH 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  |ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  |ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

ESFS04 

ENDOSIILFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  Hg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

ESFS04 

ENDOSin^FAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  fig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

ESFS04 

ENDOSIILFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  ftg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  (ig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

ND 

0.33000000  ftg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92^5 

DTCH 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADDENE 

LT 

0.42000000  (ig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  ^g/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  )tg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  Hg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  Hg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  Hg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  Hg/g 

0.0 

OBS.92-G05 

DTCH 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  Hg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2.3-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  Hg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

ICDPYR  INDENO  (1,23-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  Hg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

ICDPYR  INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  Hg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

OBS-924305 

DTCH 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.43000000  Hg/g 

0.0 

OBS.92-G05 

DTCH 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.43000000  Hg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.43000000  Hg/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  Hg/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  Hg/g 

0.0 

R 
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Site  ID 

sate 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATELES 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  |ig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.48000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.48000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0,48000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  jig/g 

0,0 

R 

OBS.92-G05 

DTCH 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  Mg/g 

0.0 

R 

OBS.92-G05 

DTCH 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

NDNPA 

NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  )ig/g 

0.0 

OBS-92-(K)5 

DTCH 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

OBS-92^5 

DTCH 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHlANE 

LT 

0.25000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

OXAT 

L4-OXATH1ANE 

LT 

0.25000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

OXAT 

L4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  jig/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  jig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-C505 

DTCH 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARACHljOROPHENYL)-l,l.DlCHU)ROET 

LT 

0.18000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-Ll-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  ng/g 

0.0 

OBS.92-G05 

DTCH 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,  1  -DICHLOROET 

LT 

0.18000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>14-D1CHL0R0ET 

LT 

0.22000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  (ig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>L1-DICHL0R0ET 

LT 

0.22000000  ng/g 

0.0 

OBS-92^5 

DTCH 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1,LTRICHL0R0 

LT 

0.41000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>L1,1-TRJCHLORO 

LT 

0.41000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,L1-TR1CHL0R0 

LT 

0.41000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

0.46000000  fig/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

0.46000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

0.46000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

0.0 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

IINK602 

UNKNOWN 

0.20600000  jig/g 

0.0 

S 

OBS-92^5 

DTCH 

CSO 

UNK625 

UNKNOWN 

0.20600000  ng/g 

0.0 

S 

OBS-92-CK)5 

DTCH 

CSO 

UNK627 

UNKNOWN 

0.20600000  fig/g 

0.0 

S 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

UNK635 

UNKNOWN 

0.92600000  fig/g 

0.0 

s 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

IINK636 

UNKNOWN 

0.20600000  fig/g 

0.0 

s 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

UNK640 

UNKNOWN 

0.20600000  fig^g 

0.0 

s 

OBS-924305 

DTCH 

CSO 

UNK643 

UNKNOWN 

0.30900000  jig/g 

0.0 

s 

OBS<92-G05 

DTCH 

CSO 

UNK646 

UNKNOWN 

3.08600000  fig/g 

0.0 

s 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

IINK647 

UNKNOWN 

1.02900000  ng/g 

0.0 

s 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

IINK648 

UNKNOWN 

0.30900000  ng/g 

0.0 

s 

OBS-92-C305 

DTCH 

CSO 

UNK653 

UNKNOWN 

0.30900000  fig/g 

0.0 

s 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

IINK658 

UNKNOWN 

0.41200000  Mg^g 

0.0 

s 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

IINK662 

UNKNOWN 

4.11500000  Mg/g 

0,0 

s 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

UNK664 

UNKNOWN 

0.61700000  Hg/g 

0.0 

s 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

IINK665 

UNKNOWN 

0.41200000  ^g/g 

0.0 

s 

OBS-92-G05 

DTCH 

CSO 

IINK685 

UNKNOWN 

2.05800000  fig/g 

0.0 

s 

Chemical  Class:  VOLATILES 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP.92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP.92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92.101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92.101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92.101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-101 

EXCV 

CSO 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

OBP.92-201 

EXCV 

CSO 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  I RI  Data 


Test  Name  _ 


lllTCE  1,1,1-TRICHLOROETHANE 

U2TCE  l,U-TRICHLOROETHANE 

IIDCE  1,1-DICHLOROETHYLENE 

IIDCLE  1.1-DICHLOROETHANE 

12DCE  1.2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

12DCLE  1,2-DICHLOROETHANE 

12DCLP  1,2-DICHLOROPROPANE 

12DMB  1,2-DIMETHYLBENZENE 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

13DCP  U-DICHLOROPROPANE 

13DMB  1,3-DIMETHYLBENZENE 

14DCLB  1,4-DlCHLOROBENZENE 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

ACET  ACETONE 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

C12DCE  C1S-1.2-DICHLOROETHYLENE 

C13DCP  CIS-l,3-DICHLOROPROPYLENE 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

C6H6  BENZENE 

CCL4  CARBON  TETRACHLORIDE 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

CH3BR  BROMOMETHANE 

CH3CL  CHLOROMETHANE 

CHBR3  BROMOFORM 

CHCL3  CHUIROFORM 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

CS2  CARBON  DISULFIDE 

DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

MEC6H  TOLUENE 

MEK  METHYLETHYL  KETONE 

MIBK  METHYLISOBUTYL  KETONE 

MNBK  METHYL-N-BUTYL  KETONE 

STYR  STYRENE 

fl3DCP  TRANS-l,3-DICHLOROPROPENE 
TCLEA  l,l,^2-TETRACHLOROETHANE 
TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 
TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 
lllTCE  1.1,1-TRICHLOROETHANE 
U2TCE  1.1,2-TRlCHLOROETHANE 
IIDCE  l.I-DICHLOROETHYLENE 
IIDCLE  1,1-DICHLOROETHANE 

12DCE  1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

12DCLE  1,2-DICHLOROETHANE 

12DCLP  1,2-DICHLOROPROPANE 

12DMB  1.2-DIMETHYLBENZENE 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

13DCP  1.3-DICHLOROPROPANE 

13DMB  1.3-DIMETHYLBENZENE 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 


Meas 

Bool 

UnH 

Value  Meas 

Depth 

LT 

0.00420000  ng/g 

1.0 

LT 

0.02000000  f»g/g 

1.0 

LT 

0.01900000  ng/g 

1.0 

LT 

0.00170000  ng/g 

1.0 

LT 

0.00200000  ng/g 

1.0 

LT 

0.00120000  ng(g 

1.0 

LT 

0.00310000  pg/g 

1.0 

LT 

0.00220000  ng(g 

1.0 

ND 

0.00500000  pg/g 

1.0 

LT 

0.00200000  pg/g 

1.0 

LT 

0.00130000  pg/g 

1.0 

ND 

0.00500000  pg/g 

1.0 

LT 

0.00090000  pg/g 

1.0 

LT 

0.04800000  pg/g 

1.0 

0.01100000  pg/g 

1.0 

LT 

0.00330000  pg/g 

1.0 

ND 

0.00500000  pg/g 

1.0 

ND 

0.00500000  pg/g 

1.0 

ND 

0.01000000  pg/g 

1.0 

LT 

0.01500000  pg/g 

1.0 

LT 

0.02700000  pg/g 

1.0 

LT 

0.00290000  pg/g 

1.0 

LT 

0.00560000  pg/g 

1.0 

0.00590000  pg/g 

1.0 

ND 

0.01000000  pg/g 

1.0 

LT 

0.01700000  pg/g 

1.0 

LT 

0.01800000  pg/g 

1.0 

LT 

0.00230000  pg/g 

1.0 

LT 

0.00280000  pg/g 

1.0 

ND 

0.00500000  pg/g 

1.0 

LT 

0.01400000  pg/g 

1.0 

LT 

0.00330000  pg/g 

1.0 

LT 

0.00840000  pg/g 

1.0 

ND 

0.01000000  pg/g 

1.0 

ND 

0.01000000  pg/g 

1.0 

ND 

0.01000000  pg/g 

1.0 

ND 

0.00500000  pg/g 

1.0 

ND 

0.00500000  pg/g 

1.0 

LT 

0.00160000  pg/g 

1.0 

LT 

0.00190000  pg/g 

1.0 

LT 

0.00380000  pg/g 

1.0 

LT 

0.00420000  pg/g 

2.0 

LT 

0.02000000  pg/g 

2.0 

LT 

0.01900000  pg/g 

2.0 

LT 

0.00170000  pg/g 

2.0 

LT 

0.00200000  pg/g 

2.0 

LT 

0.00120000  pg/g 

2.0 

LT 

0.00310000  pg/g 

2.0 

LT 

0.00220000  pg/g 

2.0 

ND 

0.00500000  pg/g 

2.0 

LT 

0.00200000  pg/g 

2.0 

LT 

0.00130000  pg/g 

2.0 

ND 

0.00500000  pg/g 

2.0 

LT 

0.00090000  pg/g 

2.0 
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Site  ID 

SMe 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

UnH 

Value  Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  VOLATILES 

OBP-92-201  EXCV  CSO  2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.04SOOOOO  pg/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

ACET  ACETONE 

0.00910000  fig/g 

2.0 

B 

OBP.92.201 

EXCV 

CSO 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.00330000  jig/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

C12DCE  CIS-U-DICHLOROETHYLENE 

ND 

0.00500000  fig/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

C13DCP  CIS-l,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.00500000  ng/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

0.01000000  pg/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

0.01500000  jig/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

LT 

0.02700000  fig/g 

2.0 

OBP-92.201 

EXCV 

CSO 

C6H6  BENZENE 

LT 

0.00290000  pg/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

CCL4  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.00560000  ^g/g 

2.0 

OBP-92.201 

EXCV 

CSO 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

0.00630000  ^g/g 

2.0 

B 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

CH3BR  BROMOMETHANE 

ND 

O.OIOOOOOO  jig/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

CH3CL  CHLOROMETHANE 

LT 

0.01700000  pg/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

CHBR3  BROMOFORM 

LT 

0.01800000  pg/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

CHCL3  CHU)ROFORM 

LT 

0.00230000  |Ag/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

CIJC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.00280000  jig/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

CS2  CARBON  DISULHOE 

ND 

0.00500000  }ig/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.01400000  pg/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.00330000  pg/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

MEC6H  TOLIHENE 

LT 

0.00840000  Hg/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

MEK  METHYLETHYL  KETONE 

ND 

O.OIOOOOOO  pg/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

MIBK  METHYLISOBUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  pg/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

MNBK  METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  pg/g 

2.0 

R 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

STYR  STYRENE 

ND 

0.00500000  jig/g 

2.0 

R 

OBP-92*201 

EXCV 

CSO 

T13DCP  TRANS-l,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.00500000  pg/g 

2.0 

R 

OBP-92.201 

EXCV 

CSO 

TCLEA  1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.00160000  pg/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.00190000  pg/g 

2.0 

OBP-92-201 

EXCV 

CSO 

TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.00380000  pg/g 

2.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

lllTCE  l,Ll-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.00420000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

112TCE  1,1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.02000000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

IIDCE  1.1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.01900000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

IIDCLE  1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00170000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

12DCE  1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.00200000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00120000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

12DCLE  1.2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00310000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

12DCLP  1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00220000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

12DMB  1,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  pg/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00200000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

13DCP  1.3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00130000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

13DMB  1.3-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  pg/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

I4DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00090000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.04800000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

ACET  ACETONE 

0.00680000  pg/g 

1.0 

B 

OBP-92.301 

EXCV 

CSO 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.00330000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

C12DCE  CIS-1. 2-DICHLOROETHYLENE 

ND 

0.00500000  pg/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

C13DCP  CIS-1.3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.00500000  pg/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

0.01000000  pg/g 

1.0 

R 

OBP.92.301 

EXCV 

CSO 

C2H3CL  CHUIROETHENE 

LT 

0.01500000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

C2H5CL  CHUIROETHANE 

LT 

0.02700000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

C6H6  BENZENE 

LT 

0.00290000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

CCL4  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.00560000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

0.00610000  pg/g 

1.0 

B 
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SItelD 

Site 

Type 

Media 

Type _ 

Test  Name 

Meas 

Bool  Value 

Ui^ 

Meas 

Depth  Cf»de 

Qoal 

Chemical  Class:  VOLATILES 


OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

CH3BR  BROMOMETHANE 

ND 

0.01000000  pg/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

CH3CL  CHLOROMETHANE 

LT 

0.01700000  |ig/g 

1.0 

OBP-92.301 

EXCV 

CSO 

CHBR3  BROMOFORM 

LT 

0.01800000  iig/e. 

1.0 

OBP-92.301 

EXCV 

CSO 

CHCL3  CHLOROFORM 

LT 

0.00230000  fig/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.00280000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

CS2  CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.00500000  pg/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.01400000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.00330000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

MEC6H  TOLUENE 

LT 

0.00840000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

MEK  METHYLETHYL  KETONE 

ND 

0.01000000  pg/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

MIBK  METHYLISOBUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  pg/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

MNBK  METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  pg/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

STYR  STYRENE 

ND 

0.00500000  pg/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

T13DCP  TRANS-l,3.DICHLOROPROPENE 

ND 

0.00500000  pg/g 

1.0 

R 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

TCLEA  1,L2.2-TETRACHL0R0ETHANE 

LT 

0.00160000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.00190000  pg/g 

1.0 

OBP-92-301 

EXCV 

CSO 

TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.00380000  pg/g 

1.0 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

IIITCE  l.l.l-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.00420000  pg/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

112TCE  1,L2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.02000000  pg/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

IlDCE  1.1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.01900000  pg/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

IIDCLE  1.1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00170000  pg/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

12DCE  1  .2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.00200000  pg/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00120000  pg/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

I2DCLE  1.2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00310000  pg/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

12DCLP  1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00220000  pg/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

12DMB  1,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  pg/g 

2.5 

R 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00200000  pg/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

13DCP  1.3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00130000  pg/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

13DMB  1.3-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  pg/g 

2.5 

R 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00090000  pg/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.04800000  pg/g 

2.5 

OBP-92^1 

EXCV 

CSO 

ACET  ACETONE 

0.01100000  pg/g 

2.5 

B 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.00330000  pg/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

CI2DCE  CIS-I.2-DICHLOROETHYLENE 

ND 

0.00500000  pg/g 

2.5 

R 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

C13DCP  CIS-1. 3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.00500000  pg/g 

2.5 

R 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

0.01000000  pg/g 

2.5 

R 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

0.01500000  pg/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

LT 

0.02700000  pg/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

C6H6  BENZENE 

LT 

0.00290000  pg/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

CCL4  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.00560000  pg/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

0.00440000  pg/g 

2.5 

B 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

CH3BR  BROMOMETHANE 

ND 

0.01000000  pg/g 

2.5 

R 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

CH3CL  CHU)ROMETHANE 

LT 

0.01700000  pg/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

CHBR3  BROMOFORM 

LT 

0.01800000  pg/g 

2.5 

OBP-92^1 

EXCV 

CSO 

CHCL3  CHLOROFORM 

LT 

0.00230000  pg/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.00280000  pg/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

CS2  CARBON  DISULHDE 

ND 

0.00500000  pg/g 

2.5 

R 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.01400000  pg/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.00330000  pg/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

MEC6H  TOLUENE 

LT 

0.00840000  pg/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

MEK  METHYLETHYL  ketone 

ND 

0.01000000  pg/g 

2.5 

R 

OBP-92-401 

EXCV 

CSO 

MIBK  METHYLISOBUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  pg/g 

2.5 

R 
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Site  ID 
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Type 
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Value  Meas 

Depth 
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Code 

Chemical  Class:  VOLATILES 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  ^g/g 

2.5 

R 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

STYR 

STYRENE 

ND 

0.00500000  (ig/g 

2.5 

R 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

T13DCP  TRANS-l,3-DICHLOROPROPENE 

NI) 

0.00500000  ng/g 

2.5 

R 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

TCLEA 

1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.00160000  Hg/g 

2.5 

OBP.92^1 

EXCV 

cso 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.00190000  ng/g 

2.5 

OBP-92-401 

EXCV 

cso 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.00380000  ^g/g 

2.5 
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Site  Media 
Site  ID _ Type  Type 


Chemical  Class:  ANIONS 


CRS-92-101 

SURF 

CSO 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  ng/g 

0.0 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

CL 

CHLORIDE 

LT 

39.60000000  jig/g 

0.0 

CRS.92.101 

SURF 

CSO 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ng/g 

0.0 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  )ig/g 

0.0 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

N03 

NITRATE 

4.40000000  fig/g 

0.0 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

2.59000000 

0.0 

T 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

S04 

SULFATE 

8.27000000  pg/g 

0.0 

1 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

CL 

CHLORIDE 

33.80000000  )ig/g 

0.0 

1 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

F 

FLUORIDE 

11.30000000  pg/g 

0.0 

1 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  fig/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

N03 

NITRATE 

4.11000000  pg/g 

0.0 

CRS.92-201 

SURF 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  pg/g 

0.0 

T 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

S04 

SULFATE 

9.36000000  pg/g 

0.0 

1 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

CL 

CHU)RIDE 

LT 

39.60000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

N03 

NITRATE 

3.84000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  pg/g 

0.0 

T 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  pg/g 

0.0 

T 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  pg/g 

0.0 

T 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

S04 

SULFATE 

14.20000000  Hg/g 

0.0 

1 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  pg/g 

2.5 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

CL 

CHUIRIDE 

172.0000000  pg/g 

2.5 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  pg/g 

2.5 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  pg/g 

2.5 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

N03 

NITRATE 

4.48000000  pg/g 

2.5 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  pg/g 

2.5 

T 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

S04 

SULFATE 

121.0000000  pg/g 

2.5 

CRT-92.102 

EXCV 

CSO 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

CL 

CHU^RIDE 

68.60000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

F 

FLIFORIDE 

LT 

19.20000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

N03 

NITRATE 

3.84000000  pg/g 

5,0 

1 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  pg/g 

5.0 

T 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

S04 

SULFATE 

23.10000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  pg/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

CL 

CHLORIDE 

34.40000000  pg/g 

7.5 

1 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  pg/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  pg/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

N03 

NITRATE 

2.32000000  pg/g 

7.5 

1 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  pg/g 

7.5 

T 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

S04 

SULFATE 

16.60000000  pg/g 

7.5 

CRT-92-104 

EXCV 

CSO 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  pg/g 

10.0 

CRT-92.104 

EXCV 

CSO 

CL 

CHU)RIDE 

LT 

39.60000000  pg/g 

10.0 

CRT.92-104 

EXCV 

CSO 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  pg/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

CSO 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  pg/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

CSO 

N03 

NITRATE 

1.99000000  pg/g 

10.0 

1 

CRT.92-104 

EXCV 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  pg/g 

10.0 

T 

CRT.92-104 

EXCV 

CSO 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  pg/g 

10.0 
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Site 


Media 


Meas 

Booi 


Value 


UnH 

Meas 


Flag 


Data^ 

Qua! 


CRT-92-201 

*  JF*" 

EXCV 

* 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

g.83000000  fig/g 

2.5 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

CL 

CHLORIDE 

41.70000000  ng/g 

2.5 

1 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ^gl'g 

2.5 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  (ig/g 

2.5 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

N03 

NITRATE 

3.69000000  ng/g 

2.5 

1 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  n^g 

2.5 

T 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

S04 

SULFATE 

35.60000000  ^g/g 

2.5 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  ^g/g 

5.0 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

CL 

CHLORIDE 

840.0000000  ^g/g 

5.0 

CRT-92.202 

EXCV 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ^g/g 

5.0 

CRT-92.202 

EXCV 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  ^g/g 

5.0 

CRT-92.202 

EXCV 

cso 

N03 

NITRATE 

2.86000000  ^g/g 

5.0 

1 

CRT.92-202 

EXCV 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

3.88000000  gg/g 

5.0 

T 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

S04 

SirLFATE 

760.0000000  ^g/g 

5.0 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

g.83000000  ^g/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

CL 

CHU)RIDE 

1100.000000  ^g/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ng/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  ^g/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

N03 

NITRATE 

2.69000000  ng/g 

7.5 

1 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

3.98000000  fig/g 

7.5 

T 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

S04 

SirLFATE 

810.0000000  fig/g 

7.5 

CRT-92-204 

EXCV 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  gg/g 

10.0 

CRT.92-204 

EXCV 

cso 

CL 

CHLORIDE 

31.90000000  jig/g 

10.0 

1 

CRT-92-204 

EXCV 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  Hg/g 

10.0 

A 

CRT-92-204 

EXCV 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  Hg/g 

10.0 

V 

CRT-92-204 

EXCV 

cso 

N03 

NITRATE 

2.76000000  ^g/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  ^g/g 

10.0 

T 

CRT-92-204 

EXCV 

cso 

S04 

SULFATE 

900.0000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-301 

EXCV 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  ^g/g 

2.5 

CRT-92.301 

EXCV 

cso 

CL 

CHLORIDE 

LT 

39.60000000  ng/g 

2.5 

CRT.92.301 

EXCV 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ng/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  ng/'g 

2.5 

CRT-92.301 

EXCV 

cso 

N03 

NITRATE 

5.10000000  ^g/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

NI) 

5.00000000  (ig/g 

2.5 

T 

CRT-92-301 

EXCV 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  ng/g 

2.5 

CRT-92-302 

EXCV 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  ^g/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

cso 

CL 

CHU)RIDE 

LT 

39.60000000  Mg/g 

5.0 

CRT-92.302 

EXCV 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ng/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  ^g/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

cso 

N03 

NITRATE 

4.95000000  ng/g 

5.0 

CRT-92.302 

EXCV 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  ^g/g 

5.0 

T 

CRT-92-302 

EXCV 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  ^g/g 

5.0 

CRT.92-303 

EXCV 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  ^g'g 

7.5 

CRT-92.303 

EXCV 

cso 

CL 

CHU)RIDE 

LT 

39.60000000  jig/'g 

7.5 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  Hg/g 

7.5 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  ^g/g 

7.5 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

N03 

NITRATE 

2.29000000  ng/g 

7.5 

1 

CRT-92.303 

EXCV 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  ng/g 

7.5 

T 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

S04 

SULFATE 

30.30000000  ng/g 

7.5 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

CL 

CHU^RIDE 

LT 

39.60000000  ng^g 

10.0 

i| 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  ^g/g 

10.0 

1012 


Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  I RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Flag 

De|ith  Code 

Data 

Qua] 

Chemical  Class:  ANIONS 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

N03 

NITRATE 

3.82000000  fig/g 

10.0  1 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

2.97000000  Hg/g 

10.0  T 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

S04 

SULFATE 

53.70000000  pg/g 

10.0 

Chemical  Class:  CYANIDE 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  ng/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  Mg^g 

0.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  pg/g 

2.0 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  pg/g 

7.5 

CRT-92-104 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  iig/g 

10.0 

CRT-92-201 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  pg/g 

3.0 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  ^g/g 

5.5 

CRT-92-203 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  ng/g 

7.5 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  pg/g 

2.5 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  fig/g 

5.0 

CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  jig/g 

7.5 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  jig/g 

10.0 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  jig/g 

0.0 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

13DNB 

1 ,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.30400000  jig/g 

0.0 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

246TNT  2A6-TRINTTROTOLUENE 

LT 

0.93100000  ng/g 

0.0 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  ng/g 

0.0 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  ng/g 

0.0 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

2NT 

2-NITROTOLUENE 

LT 

1.59000000  ng/g 

0.0 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000 

0.0 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  Mg^g 

0.0 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  jig/g 

0.0 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2A6-TETRANITRO  ANILINE 

LT 

1.04000000  ng/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  ^tg/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  |ig/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

246TNT  2A6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

0.93100000  |Jig/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  Mg^g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.83000000  Mg/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

2NT 

2-NITROTOLUENE 

LT 

1.59000000  jig/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

0.75500000  jig/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  ^g/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  jig/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2A6-TETRANnrROANILINE 

LT 

1.04000000  ^g^g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

135TNB  1,3.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  nS^g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  jAg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

246TNT  2.4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.93100000  Hg^g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  ng/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  ng/g 

0.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  I RJ  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool  Value 

Unit 

Meas 

Fbe 
Depth  Code 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


CRS-92-301 

SURF 

CSO 

2NT  2-nitrotoli;ene 

LT 

1.59000000  ng/g 

0.0 

CRS-92.301 

SURF 

CSO 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

0.75500000  ng/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  pg/g 

0.0 

CRS-92.301 

SURF 

CSO 

RDX  CYClX)TRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

LT 

0.44500000  pg/g 

0.0 

CRS.92-301 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHyL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

1.04000000  pg/g 

0.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

135TNB  1,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.35200000  pg/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

13DNB  1,3-DINrTROBENZENE 

LT 

0.30400000  pg/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

246TNT  2.4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.93100000  pg/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

24DNT  2.4-DINlTROTOU.IENE 

LT 

0.74400000  pg/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

26DNT  2,6-DINlTROTOU.IENE 

LT 

0.83000000  pg/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

2NT  2-NrrROTOLUENE 

LT 

1.59000000  pg/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  pg/g 

2.0 

CRT-92.101 

EXCV 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  pg/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  pg/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANITROANILrNE 

LT 

1.04000000  pg/g 

2.0 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

135TNB  1.3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

13DNB  1.3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

246TNT  2.4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.93100000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

26DNT  2.6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.83000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

2NT  2-NITROTOLUENE 

LT 

1.59000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

hmx  cyclotetramethylenetetranitramine 

LT 

0.75500000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

1.04000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

135TNB  U,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.35200000  pg/g 

7,5 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

13DNB  1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.30400000  pg/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

0.93100000  pg/g 

7.5 

CRT-92.103 

EXCV 

CSO 

24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  pg/g 

7.5 

CRT-92.103 

EXCV 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  pg/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

2NT  2-NITROTOLUENE 

LT 

1.59000000  pg/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  pg/g 

7.5 

CRT.92-103 

EXCV 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  pg/g 

7.5 

CRT.92-103 

EXCV 

CSO 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  pg/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHyL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

1.04000000  pg/g 

7.5 

CRT.92-104 

EXCV 

CSO 

135TNB  1.3.5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.35200000  pg/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

CSO 

13DNB  1.3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  pg/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

CSO 

246TNT  2.4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

0.93100000  pg/g 

10.0 

CRT.92-104 

EXCV 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  pg/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

CSO 

26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  pg/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

CSO 

2NT  2-NlTROTOLUENE 

LT 

1.59000000  pg/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

CSO 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

0.75500000  pg/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  pg/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

CSO 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  pg/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANlTROANILINE 

LT 

1.04000000  pg/g 

10.0 

CRT-92-201 

EXCV 

CSO 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  pg/g 

3.0 

CRT.92.201 

EXCV 

CSO 

13DNB  1.3-DINlTROBENZENE 

LT 

0.30400000  pg/g 

3.0 

CRT-92.201 

EXCV 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.93100000  pg/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

CSO 

24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  pg/g 

3.0 

CRT-92.201 

EXCV 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOUIENE 

LT 

0.83000000  pg/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

CSO 

2NT  2-NrrROTOLUENE 

LT 

1.59000000  pg/g 

3.0 

Qqal 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  I R1  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Flag 
Depth  Code 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

CRT.92-201 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  ng/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

CSC 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  fig/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrnUMI^ 

LT 

0.44500000  ns/s 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

1.04000000  \igfg 

3.0 

CRT.92-202 

EXCV 

cso 

135TNB 

1 ,3,5.TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  \ig/g 

5.5 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.30400000  ng/z 

5.5 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.93100000  ixg/s 

5.5 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  ng/g 

5.5 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  pg/g 

5.5 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

2NT 

2-NrrROTOLUENE 

LT 

1.59000000  jig/g 

5.5 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  ^g/g 

5.5 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  ng/g 

5.5 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  fig/g 

5.5 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

1.04000000  ng/g 

5.5 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

135TNB 

1 ,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.35200000  lig/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  }ig/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLLFENE 

LT 

0.93100000  ng/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.74400000  ng/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  fig/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

2NT 

2-NITROTOLUENE 

LT 

1.59000000  iig/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  fig/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  fig/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  jig/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

1.04000000  ^g/g 

7.5 

CRT-92-204 

EXCV 

cso 

135TNB 

1 ,3,5-TRlNITROBENZENE 

LT 

0.35200000  fig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

cso 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  fig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.93100000  ^g/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINlTROTOLUENE 

LT 

0.74400000  }ig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  iLg/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

cso 

2NT 

2-NITROTOLlJENE 

LT 

1.59000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  ^g/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  }ig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

LT 

0.44500000  ng/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

1.04000000  \ig/g 

10.0 

CRT-92-301 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  ng/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  Mg/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.93100000  \igfg 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

cso 

24DNT 

2.4.DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  \ig/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  jig/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

cso 

2NT 

2-NITROTOLlIENE 

LT 

1.59000000  iig/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  fig/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  ^g/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETIUNITRAMINE 

LT 

0.44500000  iigfg 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

1.04000000  iig/g 

2.5 

CRT-92-302 

EXCV 

cso 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  ng/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.30400000  iig/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

0.93100000  ^g/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  \ig/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  \ig/g 

5.0 

CRT.92-302 

EXCV 

cso 

2NT 

2-NrrROTOLinENE 

LT 

1.59000000  \ig/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  jig/g 

5.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  I R!  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Meas 

Bool  Value 


Unit  Flag 

Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

:rT.92.302  EXCV  CSO  NB 


CRT-92-302  EXCV  CSO 

CRT-92-302  EXCV  CSO 

CRT-92-302  EXCV  CSO 

CRT-92-303  EXCV  CSO 

CRT-92-303  EXCV  CSO 

CRT-92-303  EXCV  CSO 

CRT-92-303  EXCV  CSO 

CRT-92-303  EXCV  CSO 

CRT-92-303  EXCV  CSO 

CRT-92-303  EXCV  CSO 

CRT-92-303  EXCV  CSO 

CRT-92-303  EXCV  CSO 

CRT-92-303  EXCV  CSO 

CRT-92-304  EXCV  CSO 

CRT-92-304  EXCV  CSO 

CRT-92-304  EXCV  CSO 

CRT-92-304  EXCV  CSO 

CRT-92-304  EXCV  CSO 

CRT-92-304  EXCV  CSO 

CRT-92-304  EXCV  CSO 

CRT-92-304  EXCV  CSO 

CRT-92-304  EXCV  CSO 

CRT-92-304  EXCV  CSO 

Chemical  Class:  METALS 


NB  NITROBENZENE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0ANILINE 
135TNB  l»3,5-TRDnTROBENZENE 
13DNB  1,3-DINITROBENZENE 
246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 
24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 
26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 
2NT  2-NITROTOLUENE 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 
NB  NITROBENZENE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

135TNB  1,3.5-TRINrrROBENZENE 
13DNB  1,3-DINITROBENZENE 
246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 
24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 
26DNT  2,6-DINrTROTOLUENE 
2NT  2-NlTROTOLUENE 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 
NB  NITROBENZENE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
TETRYL  N-METHYLN2,4,6-TETRANITROANILINE 


CRS-92.101 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

CRS.92-101 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

BA 

BARRIM 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRIM 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

HG 

MERCirRY 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

N1 

NICKEL 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRIM 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

TL 

THALLRIM 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

BA 

BARRIM 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRIM 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

1.04000000  (ig/g 
0.44500000  pg/g 
1.04000000  pg/g 


LT 

0.35200000  pg/g 

7.5 

LT 

0.30400000  pg/g 

7.5 

LT 

0.93100000  pg/g 

7.5 

LT 

0.74400000  pg/g 

7.5 

LT 

0.83000000  pg/g 

7.5 

LT 

1.59000000  pg/g 

7.5 

LT 

0.75500000  pg/g 

7.5 

LT 

1.04000000  pg/g 

7.5 

LT 

0.44500000  pg/g 

7.5 

LT 

1.04000000  pg/g 

7.5 

LT 

0.35200000  pg/g 

10.0 

LT 

0.30400000  pg/g 

10.0 

LT 

0.93100000  pg/g 

10.0 

LT 

0.74400000  pg/g 

10.0 

LT 

0.83000000  pg/g 

10.0 

LT 

1.59000000  pg/g 

10.0 

LT 

0.75500000  pg/g 

10.0 

LT 

1.04000000  pg/g 

10.0 

LT 

0.44500000  pg/g 

10.0 

LT 

1.04000000  pg/g 

10.0 

0.06920000  pg/g 

0.0 

LT 

72.00000000  pg/g 

0.0 

130.0000000  pg/g 

0.0 

LT 

0.07800000  pg/g 

0.0 

LT 

0.42400000  pg/g 

0.0 

16.60000000  pg/g 

0.0 

9.75000000  pg/g 

0.0 

17000.00000  pg/g 

0.0 

LT 

0.02590000  pg/g 

0.0 

LT 

2.46000000  pg/g 

0.0 

8.40000000  pg/g 

0.0 

LT 

34.00000000  pg/g 

0.0 

LT 

510.0000000  pg/g 

0-0 

LT 

170.0000000  pg/g 

0.0 

64.00000000  pg/g 

0.0 

0.05240000  pg/g 

0.0 

LT 

240.0000000  pg/g 

0.0 

140.0000000  pg/g 

0.0 

LT 

0.07800000  pg/g 

0.0 

LT 

0.42400000  pg/g 

0.0 

17.60000000  pg/g 

0.0 

8.40000000  pg/g 

0.0 

19000.00000  pg/g 

0.0 

LT 

0.02590000  pg/g 

0.0 

LT 

2.46000000  pg/g 

0.0 

11.00000000  pg/g 

0.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  I  Rl  Data 


Media  Meas  Unit  Flag  Data 


Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value  Meas 

Depth 

Code  Qual 

Chemical  Class:  METALS 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  ng/g 

0.0 

K 

CRS-92-201 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

510.0000000  ng/g 

0.0 

K 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

170.0000000  VLg/% 

0.0 

K 

CRS-92-201 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

45.00000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

0.04970000  pg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

48.00000000  pg/g 

0.0 

K 

CRS-92-301 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

130.0000000  pg/g 

0.0 

CRS-92.301 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.07800000  fig/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

0.42400000  pg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

14.00000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

cso 

cu 

COPPER 

8.48000000  jig/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

19000.00000  ^g/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  pg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

7.00000000  ng/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  pg/g 

0.0 

K 

CRS-92-301 

SURF 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

5100.000000  pg/g 

0.0 

K 

CRS-92-301 

SURF 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

170.0000000  pg/g 

0.0 

K 

CRS-92-301 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

45.00000000  ng/g 

0.0 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

0.04610000  pg/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

240.0000000  pg/g 

2.0 

K 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

130.0000000  (ig/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.07800000  jig/g 

2,0 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

CD 

CADMRJM 

LT 

0.42400000  pg/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMRIM 

15.10000000  pg/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

6.62000000  pg/'g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

16000.00000  pg/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  pg/g 

2.0 

CRT-92.101 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  pg^g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

14.00000000  pg/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  pg/g 

2.0 

K 

CRT-92.101 

EXCV 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  pg/g 

2.0 

K 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

170.0000000  pg^g 

2.0 

K 

CRT.92.101 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

37.00000000  pg/g 

2.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

0.03890000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

72.00000000  pg/g 

5.0 

K 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

BA 

BARRIM 

140.0000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.07800000  pg/g 

5.0 

CRT.92.102 

EXCV 

cso 

CD 

C.ADMRIM 

LT 

0.42400000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMRIM 

17.50000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

16.30000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

22000.00000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

31.00000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  pg/g 

5.0 

K 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  pg/g 

5.0 

K 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

170.0000000  pg/g 

5.0 

K 

CRT.92.102 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

800.0000000  pg/g 

5.0 

X 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

0.02770000  pg/g 

7.5 

CRT.92.103 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

240.0000000  pg/g 

7.5 

K 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  I RI  Data 


SttelD 

ate 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

110.0000000  jig/g 

7.5 

CRT-92.103 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.07800000  jig/g 

7.5 

CRT-92.103 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

0.42400000  gg/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

12.60000000  ^g/g 

7.5 

CRT-92.103 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

7.32000000  fig/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

15000.00000  jig/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  ^g/g 

7-5 

CRT-92.103 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  fig/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

9.40000000  fig/g 

7.5 

CRT.92-103 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  fig^g 

7.5 

K 

CRT.92-103 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

510.0000000  fig/g 

7.5 

K 

CRT-92.103 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

170.0000000  jig/g 

7.5 

K 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

110.0000000  ng/g 

7.5 

CRT-92.104 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

0.01660000  >ig/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

24.00000000  Mg/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

45.00000000  fig/g 

10.0 

CRT.92-104 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.07800000  fig/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  >ig/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMRrM 

5.41000000  fig/g 

10.0 

CRT.92-104 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

6.26000000  jig/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

8200.000000  jig/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  |ig/g 

10,0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

4.90000000  fig/g 

10.0 

CRT.92.104 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

17.00000000  ng/g 

10.0 

K 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

SE 

SELENRJM 

LT 

250.0000000  fig/^g 

10.0 

K 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

83.00000000  ^g/g 

10.0 

K 

CRT.92-104 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

88.00000000  jig/g 

10.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

0.04840000  ng/g 

3.0 

CRT.92.201 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

240.0000000  ^g/g 

3.0 

K 

CRT.92-201 

EXCV 

cso 

BA 

BARRJM 

190.0000000  ^g/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.07800000  fig/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  ^g/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMRIM 

18.30000000  fig/g 

3.0 

CRT.92.201 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

7.63000000  ^g/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

21000.00000  jig/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  ng/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  fig/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

11.00000000  Mg^g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  jig/g 

3.0 

K 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

5100.000000  ng/g 

3.0 

K 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

170.0000000  fig/g 

3.0 

K 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

46.00000000  jig/g 

3.0 

CRT.92-202 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

0.02310000  jig/g 

5.5 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

72.00000000  jig^g 

5.5 

K 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

BA 

BARRJM 

130.0000000  ng/g 

5.5 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.07800000  ^g^g 

5.5 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  ^g/g 

5.5 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMRIM 

14.90000000  jig/g 

5.5 

CRT.92-202 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

6.05000000  jig/g 

5.5 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

16000.00000  jig/g 

5.5 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  ^g/g 

5.5 

QnaJ 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  I RI  Data 


Site  Media 
Site  ID _ Type  Type 


Chemical  Class:  METALS 


CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  fig/g 

5.5 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

8.70000000  jig/g 

5.5 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  pg/g 

5.5 

K 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

510.0000000  fig/g 

5.5 

K 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

170.0000000  |ig/g 

5.5 

K 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

36.00000000  |Ag/g 

5.5 

CRT-92-203 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

0.02840000  |ig/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

72.00000000  fig/g 

7.5 

K 

CRT-92-203 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

120.0000000  ]ig/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.07800000  fig^g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

0.42400000  ng/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

14.30000000  ng/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

6.11000000  jig/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

15000.00000  jig/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  ^g/g 

7.5 

CRT-92.203 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  |ig/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

8.90000000  |ig/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  (ig/g 

7.5 

K 

CRT.92-203 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  |ig/g 

7.5 

K 

CRT-92.203 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLRIM 

LT 

170.0000000  fig/g 

7.5 

K 

CRT.92-203 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

37.00000000  jig/g 

7.5 

CRT-92.204 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

0.01660000  jig/g 

10.0 

CRT.92-204 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

24.00000000  fig/g 

10.0 

CRT.92-204 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

45.00000000  |ig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.07800000  ng/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  ng/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

LT 

3.90000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

2.44000000  jig/g 

10.0 

CRT-92.204 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

4900.000000  ng/g 

10.0 

CRT.92-204 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  Hg/g 

10.0 

CRT-92.204 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

4.80000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

10.00000000  jig/g 

10.0 

K 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENRIM 

LT 

150.0000000  jig/g 

10.0 

K 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLRIM 

LT 

50.00000000  ^g/g 

10.0 

K 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

10.90000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

0.02890000  fig^g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

48.00000000  fig/g 

2.5 

K 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

BA 

BARRIM 

120.0000000  ng/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.07800000  ng/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  jig/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

12.90000000  ng/g 

2.5 

CRT.92-301 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

5.92000000  ng/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

16000.00000  ng/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  ng/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  ng/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

12.00000000  ^g/g 

2.5 

CRT-92.301 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  ng/g 

2.5 

K 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENRIM 

LT 

5100.000000  jig/g 

2.5 

K 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

170.0000000  jig/g 

2.5 

K 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

34.00000000  fig/g 

2.5 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  I R1  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Memi 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flas 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

CRT-92-302 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

0.02770000  ng/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

24.00000000  ng/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

130.0000000  ng/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.07800000  ng/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

0.42400000  fig/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

13.10000000  fig/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

7.11000000  ng/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

24000.00000  (ig/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  pg^g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

cso 

N1 

NICKEL 

LT 

2.46000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

11.00000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  pg/g 

5.0 

K 

CRT-92-302 

EXCV 

cso 

SE 

SELENRJM 

LT 

510.0000000  pg/g 

5.0 

K 

CRT-92-302 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

170.0000000  pg/g 

5.0 

K 

CRT-92-302 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

42.00000000  pg/g 

5.0 

CRT-92.303 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

0.03050000  pg/g 

7.5 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

24.00000000  pg/g 

7.5 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

120.0000000  pg/g 

7.5 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.07800000  pg/g 

7.5 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

0.42400000  pg/g 

7.5 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMRIM 

12.10000000  pg/g 

7.5 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

6.33000000  pg/g 

7.5 

CRT.92-303 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

15000.00000  pg/g 

7.5 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  pg/g 

7.5 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  pg/g 

7.5 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

9.70000000  pg/g 

7.5 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  pg/g 

7.5 

K 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  pg/g 

7.5 

K 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

TL 

THALLRJM 

LT 

170.0000000  pg/g 

7.5 

K 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

37.00000000  pg/g 

7.5 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

0.02930000  pg/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

24.00000000  pg/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

110.0000000  pg/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLRJM 

LT 

0.07800000  pg/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  pg/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMRIM 

11.90000000  pg/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

6.82000000  pg/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

16000.00000  pg/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  pg/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  pg/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

10.00000000  pg/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  pg/g 

10.0 

K 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

SE 

SELENRJM 

LT 

510.0000000  pg/g 

10.0 

K 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

TL 

THALLRJM 

LT 

170.0000000  pg/g 

10.0 

K 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

39.00000000  pg/g 

10.0 

Qoal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRS-92-101 

SURF 

CSO 

123TCB  1.23-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

124TCB  1.2.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  pg/g 

0.0 

Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  I RI  Data 


SitcID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

UnH 

Vahie  Meas 

Depth 

Fias 

Code 

Data 

Qaal 

Chemical  Class:  SffiMIVOLATILES 

CRS-92401 

SURF 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

246TCP  2A6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

24DCLP  2,4-DICHIjOROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS.92-101 

SURF 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg'g 

0.0 

R 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

26DNT  2,6-DINlTROTOLUENE 

LT 

0.53000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

2MP  2.METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

2NP  2.NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDlNE 

ND 

0.70000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

3NANIL  3-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  jig/g 

0.0 

R 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  iig/g 

0.0 

R 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  iig/g 

0.0 

R 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

4NP  4-NITROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

abhc  alpha-benzenehexachloride 

LT 

0.46000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS.92-101 

SURF 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  pg/g 

0.0 

CRS.92-101 

SURF 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  pg/g 

0.0 

CRS-92.101 

SURF 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

B2CIPE  BIS(2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS.92-101 

SURF 

cso 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

B2EHP  B1S(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

BAPYR  BENZO  [A1  PYRENE 

LT 

0.38000000  pg/g 

0.0 

CRS-92.101 

SURF 

cso 

BBFAN  BENZO  (B)  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYLPHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92.101 

SURF 

cso 

BGHIPY  BENZO  IG,H.I)  PERYLENE 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  pg/g 

0,0 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  pg/g 

0,0 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-101 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  pg/g 

0,0 

CRS.92-101 

SURF 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  pg/g 

0.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  I RI  Data 


Site  Media 
Site  ID _ Type  Type 


Test  Name 


Meas 

Bool  Vidue 


Unit  Flae 

Meas  Depth  Code 


Dad — 

Qnal 


Chemical  Class:  CTMIVOLATilJES 


CRS-92-101 

SURF 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

CRS-92.101 

SURF 

CSO 

DBZRI 

DIBENZOFURAN 

CRS.92-101 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

CRS-92401 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

CRS.92-101 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

ICDPYR  INDENO  [1.2.3.C.D1  PYRENE 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

NDNPA 

NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROET 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l.l-TRICHLORO 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

PYR 

PYRENE 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

UNK635  UNKNOWN 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

UNK646  UNKNOWN 

CRS-92-101 

SURF 

CSO 

UNK660  UNKNOWN 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

123TCB 

1 ,2>TRICHLOROBENZENE 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

124TCB 

1.2.4-TRICHLOROBENZENE 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

245TCP 

2.4.5-TRICHLOROPHENOL 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

CRS.92-201 

SURF 

CSO 

24DMP 

2.4-DIMETHYLPHENOL 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINlTROTOUrENE 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DlNITROTOUIENE 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT  0.20000000  fig/g 

LT  0.29000000  ^g/g 

NI)  0.33000000  ng/g 

NI)  0.33000000  ^g/g 

LT  0.24000000  jig/g 

LT  0.30000000  fig/g 

ND  0.33000000  fig/g 

NI)  0.33000000  ^g/g 

LT  0.59000000  ^ig^g 

LT  0.41000000  ^g/g 

ND  0.20000000  ^g/g 

ND  0.20000000  fig/g 

LT  0.52000000  ^g/g 

ND  0.33000000  jig/g 

ND  5.00000000  jig/g 

LT  0.42000000  ^g/g 

LT  0.28000000  ng/g 

LT  0.36000000  ng/g 

LT  0.21000000  ^g/g 

ND  0.33000000  jAg/g 

LT  0.43000000  jig/g 

NI)  1.00000000  jig/g 

LT  0.48000000  ng/g 

LT  0.42000000  ^g/g 

ND  0.33000000  ng/g 

LT  0.36000000  jig/g 

NI)  0.33000000  fig/g 

LT  0.25000000  fig/g 

NI)  1.70000000  fig/g 

LT  0.41000000  jtg/g 

ND  0.33000000  fig/g 

LT  0.18000000  ^g/g 

LT  0.22000000  ng/g 

LT  0.41000000  ng/g 

LT  0.46000000  ng/g 

LT  0.42000000  jig/g 

0.62000000  jig/g 

2.06800000  jig/g 

1.03400000  jig/g 

LT  0.29000000  fig/g 

LT  0.29000000  jig/g 

LT  0.33000000  ^g/g 

LT  0.33000000  ftg/g 

LT  0.32000000  jig/g 

NI)  1.70000000  jig/g 

ND  0.30000000  jig/g 

ND  0.33000000  fig/g 

ND  0.33000000  jtg/g 

ND  1.70000000  ^ig/g 

LT  0.39000000  ^g/g 

LT  0.53000000  ^g/g 

ND  0.33000000  fig/g 


0.0 

0.0 

0.0  R 

0.0  R 

0.0 
0.0 

0.0  R 

0.0  R 

0.0 

0.0 

0.0  R 

0.0  R 

0.0 

0.0  R 

0.0  R 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0  R 

0.0 

0.0  R 


0.0 

0.0  R 

0.0 

0.0  R 

0.0 

0.0  R 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0  s 

0.0  s 

0.0  s 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  I RI  Data 


Site  Media  FI>S 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRS-92-201 

SURF 

CSO 

2CNAP  2-CHU)RONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  ^g/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

CRS.92-201 

SURF 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  (ig'g 

0.0 

R 

CRS-92.201 

SURF 

CSO 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  |ig/g 

0.0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

2NP  2-NrrROPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHIjOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  (ig/g 

0.0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

3NANIL  3-NlTROANILINE 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

4CL3C  4-CH1JOR03-CRESOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

4CLPPE  4-CHIX>ROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  (ig^g 

0.0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0,0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  |ig/g 

0.0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

4NP  4-NrrROPHENOL 

ND 

1.70000000  ^g/g 

0.0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHU3RIDE 

LT 

0.46000000  ng/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  ng/g 

0.0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  ng/g 

0.0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  ^g/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  ng/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  Mg/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

antrc  anthracene 

LT 

0.54000000  fig/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

B2CIPE  BIS(2-CHL0R01S0PR0PYL)ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

0,0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

B2CLEE  B1S(2-CHL0R0ETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  ^g/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  ^g/g 

0.0 

CRS-92.201 

SURF 

CSO 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  iig/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  (ig/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  ng/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

BBZP  BUTYLBENZYLPHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  (ig/g 

0.0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  (ig/g 

0.0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  ng/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  )lg/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  (ig/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  (»g/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  ng/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

CPMS  4-CH1jOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  |ig/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

CPMSO  4^HLOROPHENYLMETHYLSlLFOXIDE 

LT 

0.27000000  ng/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SILFONE 

LT 

0.69000000  ng/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  ng/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  ng/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  fig/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  ng/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  (ig/g 

0.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  I RI  Data 


SttelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool  Value 

Unit 

Meas 

Flag 
Depth  Code 

Chemical  Class:  S^MlVOLA'l'lLES 


CRS-92-201 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  ng/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  ng/'g 

0.0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  ng/g 

0.0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  itg/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

flrene  fluorene 

ND 

0.33000000  lig/g 

0.0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

gclda  gamma-chlordane 

ND 

5.00000000  ngtg 

0.0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  (ig/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  ng/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  ng/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

ICDPYR  INDENO  [1,2^-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  fig/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  lig/g 

0.0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  ^g/g 

0.0 

CRS-92.201 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  ng/g 

0.0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  figlg 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  ^g/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  figfg 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

NNDPA  N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

OXAT  1.4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  ^g/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  fig/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

PPDDD  2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,I-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  figtg 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  (ig/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l.I-TRICHLORO 

LT 

0.41000000  Hg/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  ng/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

0.0 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

UNK636  UNKNOWN 

0.62000000  (ig/g 

0.0 

S 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

UNK640  UNKNOWN 

0.31000000  ^g/g 

0.0 

S 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

UNK646  UNKNOWN 

1.03400000  ng/g 

0.0 

s 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

UNK659  UNKNOWN 

0.72400000  ng/g 

0.0 

s 

CRS-92-201 

SURF 

CSO 

UNK679  UNKNOWN 

0.20700000  (igtg 

0.0 

s 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

123TCB  1.2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ^g/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

124TCB  1.2.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  Hg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

12DCLB  1.2-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

14DCLB  1.4-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  Hg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

245TCP  2.4.5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  Hg/g 

0.0 

R 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRJCHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  Hg/g 

0.0 

R 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

24DNP  2.4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  Hg/g 

0.0 

R 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  Hg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.53000000  Hg/g 

0.0 

CRS-92.301 

SURF 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  Hg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  Hg/g 

0.0 

R 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  Hg/g 

0.0 

R 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  Hg/g 

0.0 

R 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  I R1  Data 


SKe  Media 
Site  ID _ Type  Type 


Chemical  Class:  SEMIVOLATlLES 


CRS-92-301 

SURF 

CSC 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92.301 

SURF 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

CRS.92-301 

SURF 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

CRS.92-301 

SURF 

CSO 

4CL3C  4-CHL0RO.3-CRESOL 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

4MP  4-MFrHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  ng^g 

0.0 

R 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

4NP  4-NrrROPHENOL 

ND 

1.70000000  (tg/g 

0.0 

R 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  ne/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  pg/g 

0.0 

CRS.92.301 

SURF 

CSO 

antrc  anthracene 

LT 

0.54000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHIjOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

B2CIPE  BIS(2-CHL0R0IS0PR0PYL)ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.39000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

baant  benzo  [A]  anthracene 

LT 

0.30000000  pg/g 

0.0 

CRS-92.301 

SURF 

CSO 

BAPYR  benzo  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  pg/g 

0.0 

CRS.92-301 

SURF 

CSO 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

BBZP  BirTYLBENZYL  PHTHALATE 

0.29200000  pg/g 

0.0 

S 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G,H.I]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  pg/g 

0.0 

CRS.92.301 

SURF 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  pg/g 

0.0 

CRS.92-301 

SURF 

CSO 

CPMS02  4-CHIjOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

DBZRI  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.0 

CRS-92.301 

SURF 

CSO 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  pg/g 

0.0 

CRS-92.301 

SURF 

CSO 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92.301 

SURF 

CSO 

DNBP  DI-N-BinrYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS.92-301 

SURF 

CSO 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  pg/g 

0.0 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

flrene  FLUORENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS.92-301 

SURF 

CSO 

GCLDA  OAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  pg/g 

0.0 

R 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  pg/g 

0.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  I RI  Data 


Test  Name 


Meas  Unit  Flag 

Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRS-92-301 

SURF 

CSC 

HPCL 

HEPTACHLOR 

CRS.92-301 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

CRS.92-301 

SURF 

cso 

ICDPYR  INDENO  [U,3-C,D]  PYRENE 

CRS-92-301 

SURF 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

CRS-92-301 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

CRS-92-301 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

CRS-92-301 

SURF 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

CRS-92-301 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

CRS-92-301 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

CRS-92-301 

SURF 

cso 

NDNPA 

NITROSO  Dl-N-PROPYLAMINE 

CRS-92.301 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

CRS-92-301 

SURF 

cso 

OXAT 

1.4-OXATHlANE 

CRS-92-301 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

CRS-92-301 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

CRS-92-301 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

CRS-92-301 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLORt)ET 

CRS-92-301 

SURF 

cso 

PPDDE 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.I-DICHLOROET 

CRS-92-301 

SURF 

cso 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l.l-TR]CHLORO 

CRS-92-301 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

CRS-92-301 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

CRS-92-301 

SURF 

cso 

UNK636  UNKNOWN 

CRS-92-301 

SURF 

cso 

UNK640  UNKNOWN 

CRS-92-301 

SURF 

cso 

UNK646  UNKNOWN 

CRS-92-301 

SURF 

cso 

UNK659  UNKNOWN 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

123TCB 

1.2.3-TRICHLOROBENZENE 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

12DCLB  1.2-DlCHLOROBENZENE 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

245TCP 

2.4,5-TRICHLOROPHENOL 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

24DNP 

2.4-DINITROPHENOL 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLlIENE 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

CRT-92-101 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

0.28000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.36000000  (tg/g 

0.0 

LT 

0.21000000  ng/g 

0.0 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

LT 

0.43000000  Mg^g 

0.0 

ND 

1.00000000 

0.0 

R 

LT 

0.48000000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.42000000  pg/g 

0.0 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

LT 

0.36000000  fig/g 

0.0 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

LT 

0.25000000  (ig/g 

0.0 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

LT 

0.41000000  jig/g 

0.0 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

LT 

0.18000000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.22000000  (tg/g 

0.0 

LT 

0.41000000  |ig/g 

0.0 

LT 

0.46000000  pg/g 

0,0 

LT 

0.42000000  pg/g 

0.0 

0.83500000  ng/g 

0.0 

S 

0.31300000  ng/g 

0.0 

s 

1.04400000  pg/g 

0.0 

S 

0.73100000  fig/g 

0.0 

s 

LT 

0.29000000  ^g^g 

2.0 

LT 

0.29000000  pg/g 

2.0 

LT 

0.33000000  He'g 

2.0 

LT 

0.33000000  |tg/g 

2.0 

LT 

0.32000000  ng/g 

2.0 

ND 

1.70000000  ng/g 

2.0 

R 

ND 

0.30000000  (ig/g 

2.0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

2.0 

R 

ND 

0.33000000  (ig/g 

2.0 

R 

ND 

1.70000000  Hg/g 

2.0 

R 

LT 

0.39000000  ng/g 

2.0 

LT 

0.53000000  ng/g 

2.0 

ND 

0.33000000  fig/g 

2.0 

R 

LT 

0.32000000  ng/g 

2.0 

ND 

0.33000000  ng/g 

2.0 

R 

ND 

0.33000000  jig/g 

2.0 

R 

ND 

1.70000000  ng/g 

2.0 

R 

ND 

0.33000000  fig/g 

2.0 

R 

ND 

0.70000000  (ig/g 

2.0 

R 

ND 

1.70000000  ng/g 

2.0 

R 

ND 

1.70000000  (ig/g 

2.0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

2.0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

2.0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

2.0 

R 

ND 

0.33000000  jig/g 

2.0 

R 

ND 

0.33000000  (ig/g 

2.0 

R 

ND 

1.70000000  fig/g 

2.0 

R 

ND 

1.70000000  (ig/g 

2.0 

R 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  I R1  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  S®MIVOLATILES 

CRT-92-10 1  EXCV  CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  jig/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  jig/g 

2.0 

R 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  jig/g 

2.0 

R 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  jig/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  ng/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  jig/g 

2.0 

R 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

B2CIPE  BIS(2-CHLX)ROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  jig/g 

2.0 

R 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  ^g/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  jig/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  fig/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  fig/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  fig/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  fig/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

BBZP  BlITYLBENZYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

2.0 

R 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  ng/g 

2.0 

R 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  fig/g 

2.0 

R 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G,ai]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  jig/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

BKFAN  BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  »ig/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

2.0 

R 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  (ig/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  ng/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  jig/g 

2.0 

R 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  ^ig/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  jig/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SWLFOXTOE 

LT 

0.27000000  fig/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SlILFONE 

LT 

0.69000000  ng/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  ng/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  tig/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

DBZRI  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  Hg/g 

2.0 

R 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  fig/g 

2.0 

R 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  >ig/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  ng/g 

2.0 

CRT.92-101 

EXCV 

CSO 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  jig/g 

2.0 

R 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  fig/g 

2.0 

R 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  jAg/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  ^g/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  ng/g 

2.0 

R 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

ESFS04  ENDOSIILFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  jig/g 

2.0 

R 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  ng/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  jig/g 

2.0 

R 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  ng/g 

2.0 

R 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  ^g/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  jig/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  ^ig/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

ICDPYR  INDENO  [U,3-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  jig/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  ng/g 

2.0 

R 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  jxg/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  jig/g 

2.0 

R 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  ng/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  jig/g 

2.0 
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CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

MB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

2.0 

R 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  ng/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

nndpa  n-nttroso  diphenylamine 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.0 

R 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  pg/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

2.0 

R 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  pg/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.0 

R 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENVL>l,l-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  pg/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  pg/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

PPDDT  2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l,l-TRICHLORO 

LT 

0.41000000  pg/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  pg/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

PVR  PYRENE 

LT 

0.42000000  pg/g 

2.0 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

IINK635  UNKNOWN 

0.74500000  pg/g 

2.0 

S 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

UNK640  UNKNOWN 

0.42600000  pg/g 

2.0 

S 

CRT-92-101 

EXCV 

CSO 

UNK646  UNKNOWN 

2.12800000  pg/g 

2.0 

S 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

123TCB  1,2.3-TRlCHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

124TCB  1.2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

13DCLB  1.3-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

14DCLB  1,4-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

5.0 

CRT.92-102 

EXCV 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

246TCP  2.4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  pg/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

24DNP  2.4-DINlTROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

24DNT  2.4-DINlTROTOLUENE 

LT 

0.39000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.53000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

2NP  2-NrrROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  pg/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

3NANIL  3-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

5,0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

4CAN1L  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  pg/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

4CLPPE  4-CHIjOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

4NANIL  4-NlTROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

abhc  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  pg/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  pg/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

antrc  anthracene 

LT 

0.54000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  methane 

ND 

0.33000000  pg/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

B2CIPE  BIS(2-CHL0R0IS0PR0PYL)ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

5.0 

R 

Qoal 
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CRT-92.102 

EXCV 

cso 

B2CLEE  BIS(2-CH1jOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  ng/g 

5.0 

CRT.92.102 

EXCV 

cso 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  (Ag/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  jig/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  fig/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  *ig/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  lAg^g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYLPHTHALATE 

ND 

0.33000000  Mg^g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  jAg/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  jAg^g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

BGHIPY  BENZO  [GAI]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  Mg^g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  jig/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  Mg/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  ^Ag/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  jAg/g 

5.0 

CRT.92-102 

EXCV 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  jAg/g 

5.0 

CRT-92.102 

EXCV 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYLSULnDE 

LT 

0.37000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  jAg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  |Ag/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  ^g/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  jAg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

DBZR)  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  |Ag/g 

5.0 

R 

CRT.92-102 

EXCV 

cso 

dep  diethyl  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  fAg/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  fAg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  ^g/g 

5.0 

CRT-92.102 

EXCV 

cso 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  fAg/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  fAg/g 

5.0 

R 

CRT-92.102 

EXCV 

cso 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  jAg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  |Ag/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  fAg/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  ng/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  ^Ag/g 

5,0 

CRT.92-102 

EXCV 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  jAg/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  gg/g 

5.0 

R 

CRT.92-102 

EXCV 

cso 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0-42000000  ng/g 

5.0 

CRT-92.102 

EXCV 

cso 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  gg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  jAg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

ICDPYR  INDENO[1.2,3-C.D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  jAg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  jAg/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  fAg/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  ^Ag/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  ^g/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  ^Ag/g 

5.0 

CRT.92-102 

EXCV 

cso 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

NDNPA  NITROSO  Dl-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  ^g/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  |Ag/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  ^g/g 

5.0 

CRT.92-102 

EXCV 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  >Ag/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  >Ag/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

5.0 

R 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>I,l-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  jig/g 

5.0 

CRT-92-102 

EXCV 

cso 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  jAg/g 

5.0 
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CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

PPDDT  2.2-B1S(PARA-CHLOROPHENYL)-1,1.1-TRICHLORO 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

PVR  PYRENE 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

UNK626  UNKNOWN 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

UNK629  UNKNOWN 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

UNK633  UNKNOWN 

CRT-92-102 

EXCV 

CSO 

UNK646  UNKNOWN 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

123TCB  1.2,3-TRICH1jOROBENZENE 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

124TCB  1A4-TR1CH1jOROBENZENE 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

245TCP  2,4.5-TRICHLOROPHENOL 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

246TCP  2.4.6-TRICHLOROPHENOL 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

24DNP  2,4-DINlTROPHENOL 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLlIENE 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

26DNT  2.6-DINITROTOLlENE 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

2MNAP  2-METHYl,NAPHTHALENE 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

2NANIL  2-NrrROANlLINE 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

33IK:BD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILINE 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

46DN2C  4,6-DINlTRO-2-CRESOL 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

ANTRC  ANTHRACENE 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

B2CLEE  BIS(2-CHL0R0ETHYL)ETHER 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

BAANT  BENZO  [A1  ANTHRACENE 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

BAPYR  BENZO  |AI  PYRENE 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

BBZP  BUTYLBENZYLPHTHALATE 

CRT-92-103 

EXCV 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

Mcfls  Unit  Fla^ 

Bool  Vatue  Mens  Depth  Code  Qnal 


LT 

0.41000000  pg/g 

5.0 

LT 

0.46000000  ng/g 

5.0 

LT 

0.42000000  (ig/g 

5.0 

0.42500000  ng/g 

5.0 

S 

2.12500000  ns/g 

5.0 

S 

0.85000000  ^g/g 

5.0 

S 

1.06300000  ^g/g 

5.0 

S 

LT 

0.29000000  ^g/g 

7.5 

LT 

0.29000000  ng/g 

7.5 

LT 

0.33000000  ng/g 

7.5 

LT 

0.33000000  pg/g 

7.5 

LT 

0.32000000  pg/g 

7.5 

NI) 

1.70000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

0.30000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

1.70000000  pg/g 

7.5 

R 

LT 

0.39000000  pg/g 

7.5 

LT 

0.53000000  pg/g 

7.5 

ND 

0.33000000  pg/g 

7.5 

R 

LT 

0.32000000  pg/g 

7.5 

ND 

0.33000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

1.70000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

0.70000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

1.70000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

1.70000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

1.70000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

1.70000000  pg/g 

7.5 

R 

LT 

0.46000000  pg/g 

7.5 

ND 

1.00000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

1.00000000  pg/g 

7.5 

R 

LT 

0.29000000  pg/g 

7.5 

LT 

0.41000000  pg/g 

7.5 

LT 

0.46000000  pg/g 

7.5 

LT 

0.54000000  pg/g 

7.5 

ND 

0.33000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

7.5 

R 

LT 

0.33000000  pg/g 

7.5 

LT 

0.39000000  pg/g 

7.5 

LT 

0.30000000  pg/g 

7.5 

LT 

0.38000000  pg/g 

7.5 

LT 

0.36000000  pg/g 

7.5 

LT 

0.36000000  pg/g 

7.5 

ND 

0.33000000  pg/g 

7.5 

R 

ND 

0.20000000  pg/g 

7.5 

R 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  I R1  Data 


Site  ID 

SMe 

Typ* 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRT-92.103 

EXCV 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  fig/g 

7.5 

R 

CRT.92-103 

EXCV 

cso 

BGHIPY  BENZO  [GMl]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  jig/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

BKJFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  >ig/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  ^ig/g 

7.5 

R 

CRT-92.103 

EXCV 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  fig/g 

7.5 

CRT-92.103 

EXCV 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  pg/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  jig/g 

7.5 

R 

CRT-92.103 

EXCV 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  pg/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  pg/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  jig/g 

7.5 

CRT-92.103 

EXCV 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  jig/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  ^ig/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  jig/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  jig/g 

7.5 

R 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

DEP  DIETHYL  PHTH ALATE 

ND 

0.33000000  jig/g 

7.5 

R 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  fig/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  ng/g 

7.5 

CRT-92.103 

EXCV 

cso 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  fig/g 

7.5 

R 

CRT.92-103 

EXCV 

cso 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  fig/g 

7.5 

R 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  fig/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  fig/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  jig/g 

7.5 

R 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  fig/g 

7.5 

R 

CRT-92.103 

EXCV 

cso 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  jig/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  Mg/g 

7.5 

R 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  jig/g 

7.5 

R 

CRT-92.103 

EXCV 

cso 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  >ig/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  ng/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  jig/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

ICDPYR  INDENO[L2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  fig/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  fig/g 

7.5 

R 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  fig/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  fig/g 

7.5 

R 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  fig/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  fig/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  fig/g 

7.5 

R 

CRT-92.103 

EXCV 

cso 

NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  pg/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

NNDPA  N-NITROSODIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  fig/g 

7.5 

R 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

OXAT  1,4-OXATHlANE 

LT 

0.25000000  fig/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ^g/g 

7.5 

R 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  fig/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

7.5 

R 

CRT.92-103 

EXCV 

cso 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,I-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  fig/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

PPDDE  2,2.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l ,  1  -DICHLOROET 

LT 

0.22000000  fig/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l  ,1,1  -TRICHLORO 

LT 

0.41000000  fig/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  fig/g 

7.5 

CRT-92-103 

EXCV 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  fig/g 

7.5 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

123TCB  L2,3-TR1CH1jOROBENZENE 

LT 

0.29000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

124TCB  1,2,4.TRICHL0R0BENZENE 

LT 

0.29000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

13DCLB  L3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  fig/g 

10.0 

CRT.92.104 

EXCV 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  fig/g 

10.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  I R1  Data 


SMe  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


Meas  Unit  Flag 

Boal  Value  Meas  Depth  Code  Qoal 


CRT-92-104 

EXCV 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHIjOROPHENOL 

ND 

0.30000000  fig/g 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/'g 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  ^g/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.53000000  jig/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

2CNAP  2-CHIjORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  Hg/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

10,0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  jlg/g 

10.0 

R 

CRT.92-104 

EXCV 

cso 

2NANIL  2-NrrROANILlNE 

ND 

1.70000000  jig/g 

10.0 

R 

CRT-92.104 

EXCV 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  ng^g 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  ng/g 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  j»g/g 

10,0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

4CANIL  4-CHlX)ROANILINE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

4CL3C  4-CH1JORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ^g/g 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

R 

CRT-92.104 

EXCV 

cso 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  ng/g 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

4NP  4-NrrROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  (ig/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  ng/g 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  ng/g 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  ^g/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  f^g 

10.0 

R 

CRT.92-104 

EXCV 

cso 

B2CIPE  BIS(2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.39000000  ng^g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  ng/g 

10.0 

CRT-92.104 

EXCV 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  (ig/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  Mg/g 

10.0 

CRT.92-104 

EXCV 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYL PHTHALATE 

ND 

0.33000000  Mg/g 

10.0 

R 

CRT.92-104 

EXCV 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  jig/g 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  Hg/g 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

BGHIPY  BENZO  [G,H.I]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  fig/g 

10.0 

CRT-92.104 

EXCV 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  ^g/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

10.0 

R 

CRT.92.104 

EXCV 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  Hg/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  ^g/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  ng/g 

10.0 

CRT.92-104 

EXCV 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  Mg/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  ng^g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  ng/g 

10.0 

CRT.92.104 

EXCV 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  jig/g 

10.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  I RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  Hg/g 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.24000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.30000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  jig/g 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  jig/g 

10.0 

R 

CRT.92-104 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  ^g/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.41000000  jig/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  ^ig/g 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  fig/g 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

PANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  ^g/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  fig/g 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  ^g/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

ICDPVR  INDENO  (U^-C.DJ  PYRENE 

LT 

0.21000000  ^g/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.43000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  \ig/g 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  ^g/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  jig/g 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

NDNPA 

NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  jig/g 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

OXAT 

L4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  \ig/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

ND 

0.33000000  ns/g 

10.0 

R 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2.2-BIS{PARA-CHLOROPHENYL)-lJ 

1 -DICHLOROET 

LT 

0.18000000  \ig/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHEN  YL)-1 , 1  -DICHLOROET 

LT 

0.22000000  tig/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l ,  1 

!,l-TRICHLORO 

LT 

0.41000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

0.46000000  pig/g 

10.0 

CRT-92-104 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.42000000  iig/g 

10.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2,3'TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  iigfg 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  iig/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

12DCLB  L2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  pLgfg 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

13DCLB  L3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  fig/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

14DCLB  L4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  ng/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  pLg/g 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  iig/g 

3.0 

R 

CRT.92-201 

EXCV 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  \ig/g 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ng^g 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DrNITROPHENOL 

ND 

1.70000000  ^gfg 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  jig/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLlJENE 

LT 

0.53000000  fig/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  fig^g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  iig/g 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pigfg 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  fig/g 

3.0 

R 
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CRT-92-201 

EXCV 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

CSC 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  Mg/g 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

3NANIL  3-NITROANtt,INE 

ND 

1.70000000  ng/g 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  fig/g 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

4CANn.  4-CHIX)ROANILINE 

ND 

0.33000000  uS'g 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

4CUC  4-CHU3R0-3<:RES0L 

ND 

0.33000000  ng/g 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

4NP  4-NITROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  pg/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  pg^g 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  pg/g 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  pg/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  pg/g 

3-0 

CRT.92-201 

EXCV 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  pg/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  pg/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

B2CLEE  BIS(2-CHL0R0ETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  pg/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.39000000  pg/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  pg/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  pg/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  pg/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  pg/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

CRT-92.201 

EXCV 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  pg/g 

3.0 

R 

CRT-92.201 

EXCV 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  pg/g 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

BGHIPY  BENZO  [G,H,n  PERYLENE 

LT 

0.24000000  pg/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  pg/g 

3.0 

CRT-92.201 

EXCV 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  pg/g 

3.0 

CRT.92-201 

EXCV 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  pg/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  pg/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  pg/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  pg/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  pg/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  pg/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  pg/g 

3.0 

CRT-92.201 

EXCV 

cso 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

dith  DITHIANE 

LT 

0.24000000  pg/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  pg/g 

3.0 

CRT-92.201 

EXCV 

cso 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  pg/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  pg/g 

3,0 

CRT.92-201 

EXCV 

cso 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  pg/g 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  pg/g 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  pg/g 

3.0 

Qual 
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CRT-92.201 

EXCV 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  fig/g 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

gclda  gamma-chlordane 

ND 

5.00000000  ng/g 

3.0 

R 

CRT-92.201 

EXCV 

cso 

hcbd  hexachlorobutadiene 

LT 

0.42000000  fig/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  fig/g 

3.0 

CRT-92.201 

EXCV 

cso 

HPCLE  heptachlorepoxide 

LT 

0.36000000  ng/g 

3.0 

CRT.92-201 

EXCV 

cso 

ICDPYR  INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  yigjg 

3.0 

CRT-92.201 

EXCV 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  fig/g 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  fig/g 

3.0 

CRT.92-201 

EXCV 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  ^g/g 

3.0 

R 

CRT-92.201 

EXCV 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  ng/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  fig/g 

3.0 

CRT-92.201 

EXCV 

cso 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  fig/g 

3.0 

R 

CRT.92-201 

EXCV 

cso 

NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  \xgjg 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

NNDPA  N-NITROSODIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

3.0 

R 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

OXAT  L4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  fig/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ^g/g 

3.0 

R 

CRT-92.201 

EXCV 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  ng/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

3.0 

R 

CRT.92-201 

EXCV 

cso 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,  1  -DICHLOROET 

LT 

0.18000000  fig/g 

3.0 

CRT-92.201 

EXCV 

cso 

PPDDE  2,2.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  ^g/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1 , 1  -TRICHLORO 

LT 

0.41000000  ng/g 

3.0 

CRT-92.201 

EXCV 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  ng/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  ^g/g 

3.0 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

IINK636  IINKNOWN 

0.22200000  fig/g 

3.0 

S 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

IINK646  lINKNOWN 

0.55500000  fig/g 

3.0 

s 

CRT-92.201 

EXCV 

cso 

IJNK659  lINKNOWN 

0.55500000  ng/g 

3.0 

s 

CRT-92-201 

EXCV 

cso 

IINK679  UNKNOWN 

0.66600000  yigjg 

3-0 

s 

CRT.92-202 

EXCV 

cso 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ng/g 

5.5 

CRT.92-202 

EXCV 

cso 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ng/g 

5.5 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

12DCLB  l,2.DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  jig/g 

5.5 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  jig/g 

5.5 

CRT-92.202 

EXCV 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  \ig/g 

5.5 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  \ig/g 

5.5 

R 

CRT.92-202 

EXCV 

cso 

246TCP  2,4,6.TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  fig/g 

5.5 

R 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

5.5 

R 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

24DMP  2,4.DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  )ig/g 

5.5 

R 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

24DNP  2,4.DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  ^g/g 

5.5 

R 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  fig/g 

5.5 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLlIENE 

LT 

0.53000000  ng/g 

5.5 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  \ig/g 

5.5 

R 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  ng/g 

5.5 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  \ig/g 

5.5 

R 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.5 

R 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  fig/g 

5.5 

R 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  iig/g 

5.5 

R 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  jig/g 

5.5 

R 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

3NANIL  3-NrrROANlLrNE 

ND 

1.70000000  ng/g 

5.5 

R 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  fig/g 

5.5 

R 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  jig/g 

5.5 

R 

CRT-92.202 

EXCV 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  \ig/g 

5.5 

R 

CRT-92.202 

EXCV 

cso 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  \igfg 

5.5 

R 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.5 

R 
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CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

4NANIL  4-NrrROANE.INE 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

CRT-92.202 

EXCV 

CSO 

B2CLEE  BJS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSIILFAN 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G.H,!]  PERYLENE 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

CRT.92-202 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

CRT.92-202 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SlILFONE 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BITYL  PHTHALATE 

CRT-92.202 

EXCV 

CSO 

DNOP 

Dl-N-OCTYL  PHTHALATE 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

CRT.92-202 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

CRT.92-202 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

FLRENE  FLIIORENE 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBITADIENE 

CRT-92-202 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

CRT-92.202 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

CRT-92.202 

EXCV 

CSO 

ICDPYR  INDENO  [1,2,3.C,D]  PYRENE 

CRT-92.202 

EXCV 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

CRT-92.202 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

ND  0.33000000  jig/g 

ND  1.70000000  |Ag/g 

ND  1.70000000  ^ig/g 

LT  0.46000000  jig/g 

ND  1.00000000  ng/g 

ND  1.00000000  ng/s 

LT  0.29000000  jig^g 

LT  0.41000000  jig/g 

LT  0.46000000 

LT  0.54000000  ^g^g 

ND  0.33000000  fig/g 

ND  0.33000000  fig/g 

LT  0.33000000  fig/g 

0.33900000  jig/g 
LT  0.30000000  jig/g 

LT  0.38000000  jig/g 

LT  0.36000000  fig/g 

LT  0.36000000  |ig/g 

0.66500000  fig/g 
ND  0.20000000  fig/g 

ND  1.70000000  jig/g 

LT  0.24000000  jig/g 

LT  0.80000000  jig/g 

ND  0.33000000  jig/g 

LT  0.45000000  jig/g 

LT  0.26000000  ^ig/g 

ND  0.33000000  jig/g 

LT  0.40000000  jig/g 

LT  0.37000000  ^g/g 

LT  0.27000000  fig/g 

LT  0.69000000  jxg/g 

LT  0.20000000  fig/g 

LT  0.29000000  |ig/g 

ND  0.33000000  jig/g 

ND  0.33000000  ^g/g 

LT  0.24000000  jig/g 

LT  0.30000000  jig/g 

ND  0.33000000  jig/g 

ND  0.33000000  >ig/g 

LT  0.59000000  ^g/g 

LT  0.41000000  jig/g 

ND  0.20000000  ^g/g 

ND  0.20000000  ng/g 

LT  0.52000000  ng/g 

ND  0.33000000  jig/g 

ND  5.00000000  jig/g 

LT  0.42000000  jig/g 

LT  0.28000000  ^g/g 

LT  0.36000000  ^g/g 

LT  0.21000000  ^g/g 

ND  0.33000000  jig/g 

LT  0.43000000  jig/g 


5.5  R 

5.5  R 

5.5  R 

5.5 

5.5  R 

5.5  R 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5  R 

5.5  R 

5.5 

5.5  1 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5  S 

5.5  R 

5.5  R 

5.5 


5.5 

5.5  R 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5  R 

5.5  R 

5.5 
5.5 

5.5  R 

5.5  R 

5.5 
5.5 

5.5  R 

5.5  R 

5.5 

5.5  R 

5.5  R 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  I RI  Data 


Test  Name 


Meas 

Bool  Value 


Unit  Fla^  Data 

Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRT.92.202 

EXCV 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  (tg/g 

5.5 

R 

CRT.92-202 

EXCV 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  ng/g 

5.5 

CRT.92-202 

EXCV 

CSO 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  Hg/g 

5.5 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.5 

R 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

ndnpa  nitroso  di-n-propylamine 

LT 

0.36000000  |ig/g 

5.5 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

NNDPA  N-NITROSODIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

5.5 

R 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

OXAT  1,4^XATHIANE 

LT 

0.25000000  fig/t 

5.5 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ftg/g 

5.5 

R 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  ^g/g 

5.5 

CRT.92-202 

EXCV 

cso 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

5.5 

R 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

PPDDD  2.2-B1S(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1-DICHL0R0ET 

LT 

0.18000000  jig/g 

5.5 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

PPDDE  2,2-B1S(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1-DICHL0R0ET 

LT 

0.22000000  iig/g 

5.5 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

PPDDT  2,2-BIS{PARA-CHL0R0PHENYL)-L1,1-TR1CHL0R() 

LT 

0.41000000  ng/g 

5.5 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  fig/g 

5.5 

CRT-92.202 

EXCV 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  fig/g 

5.5 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

LrNK612  UNKNOWN 

0.42900000  (ig/g 

5.5 

S 

CRT-92.202 

EXCV 

cso 

IINK618  IINKNOWN 

0.32200000  ^g/g 

5.5 

S 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

in^K625  UNKNOWN 

0.21500000  fig/g 

5.5 

S 

CRT.92-202 

EXCV 

cso 

UNK646  UNKNOWN 

0.42900000  nefg 

5.5 

s 

CRT-92.202 

EXCV 

cso 

UNK652  UNKNOWN 

0.42900000  ng/g 

5.5 

s 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

UNK659  UNKNOWN 

0.64400000  ng/g 

5.5 

s 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

UNK668  UNKNOWN 

0.53600000  (ig/g 

5.5 

S 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

UNK679  UNKNOWN 

0.53600000  ^g/g 

5.5 

s 

CRT-92-202 

EXCV 

cso 

UNK693  UNKNOWN 

0.32200000  Hg/g 

5.5 

s 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

123TCB  1,2.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  Hg/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ng/g 

7.5 

CRT-92.203 

EXCV 

cso 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE- 

LT 

0.33000000  ne'e 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

13DCLB  1.3-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ng/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  ^g/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

245TCP  2,4.5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

7.5 

R 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

246TCP  2,4.6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  Hg/g 

7.5 

R 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

24DCLP  2.4-DlCHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  (Xg/g 

7.5 

R 

CRT-92.203 

EXCV 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

7.5 

R 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

24DNP  2,4-DINlTROPHENOL 

ND 

1.70000000  (ig/g 

7.5 

R 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  ng/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOUrENE 

LT 

0.53000000  ng/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

7.5 

R 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  ^g/g 

7.5 

CRT.92-203 

EXCV 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

7.5 

R 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

7.5 

R 

CRT-92.203 

EXCV 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  ng/g 

7.5 

R 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

2NP  2-NlTROPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

7.5 

R 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  ng/g 

7.5 

R 

CRT-92.203 

EXCV 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  ]ig/g 

7.5 

R 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

7.5 

R 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

7.5 

R 

CRT-92.203 

EXCV 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

7.5 

R 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  (ig^g 

7.5 

R 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ^g/g 

7.5 

R 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  tig/g 

7.5 

R 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  jig/g 

7.5 

R 

CRT-92-203 

EXCV 

cso 

4NP  4-NlTROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

7.5 

R 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  I RI  Data 


Chemical  Class:  SEMIVOLAl'lLES 

CRT-92-203  EXCV  CSO  ABHC 

CRT-92-203  EXCV  CSO  ACLDA 

CRT-92-203  EXCV  CSO  AENSLF 

CRT-92-203  EXCV  CSO  ALDRN 

CRT-92-203  EXCV  CSO  ANAPN 

CRT-92-203  EXCV  CSO  ANAPY 

CRT-92-203  EXCV  CSO  ANTRC 

CRT-92-203  EXCV  CSO  B2CEX 

CRT-92-203  EXCV  CSO  B2CIPE 

CRT-92-203  EXCV  CSO  B2CLEE 

CRT-92-203  EXCV  CSO  B2EHP 

CRT-92-203  EXCV  CSO  BAANT 

CRT-92-203  EXCV  CSO  BAPYR 

CRT-92-203  EXCV  CSO  BBFAN 

CRT-92-203  EXCV  CSO  BBHC 

CRT-92-203  EXCV  CSO  BBZP 

CRT-92-203  EXCV  CSO  BENSLF 

CRT-92-203  EXCV  CSO  BENZO 

CRT-92-203  EXCV  CSO  BGHIPY 

CRT-92-203  EXCV  CSO  BKFAN 

CRT-92-203  EXCV  CSO  BZALC 

CRT-92-203  EXCV  CSO  CHRY 

CRT-92-203  EXCV  CSO  CL6BZ 

CRT-92-203  EXCV  CSO  CL6CP 

CRT-92-203  EXCV  CSO  CL6ET 

CRT-92-203  EXCV  CSO  CPMS 

CRT-92-203  EXCV  CSO  CPMSO 

CRT-92-203  EXCV  CSO  CPMS02 

CRT-92-203  EXCV  CSO  DBAHA 

CRT-92-203  EXCV  CSO  DBHC 

CRT-92-203  EXCV  CSO  DBZFU 

CRT-92-203  EXCV  CSO  DEP 

CRT-92-203  EXCV  CSO  DITH 

CRT-92-203  EXCV  CSO  DLDRN 

CRT-92-203  EXCV  CSO  DMP 

CRT-92-203  EXCV  CSO  DNBP 

CRT-92-203  EXCV  CSO  DNOP 

CRT-92-203  EXCV  CSO  ENDRN 

CRT-92-203  EXCV  CSO  ENDRN 

CRT-92-203  EXCV  CSO  ESFS04 

CRT-92-203  EXCV  CSO  FANT 

CRT-92-203  EXCV  CSO  FLRENE 

CRT-92-203  EXCV  CSO  GCLDA  ' 

CRT-92-203  EXCV  CSO  HCBD 

CRT-92-203  EXCV  CSO  HPCL 

CRT-92-203  EXCV  CSO  HPCLE  : 

CRT-92-203  EXCV  CSO  ICDPYR  1 

CRT-92-203  EXCV  CSO  ISOPHR  1 

CRT-92-203  EXCV  CSO  LIN  ] 

CRT-92-203  EXCV  CSO  MEXCL  1 

CRT-92-203  EXCV  CSO  MLTHN  1 

CRT-92-203  EXCV  CSO  NAP  1 


Test  Name 


ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 
ALPHA  CHLORDANE 
ALPHA-ENDOSULFAN 
ALDRIN 

ACENEPHTHENE 

ACENAPHTHYLENE 

ANTHRACENE 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

BENZO  [A]  PYRENE 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

BETA-ENDOSULFAN 

BENZOIC  ACID 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

BENZYL  ALCOHOL 

CHRYSENE 

HEXACHLOROBENZENE 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

HEXACHLOROETHANE 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SILFOXIDE 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

DIBENZOFURAN 

DIETHYL  PHTHALATE 

DITHIANE 

DIELDRIN 

DIMETHYL  PHTHALATE 
DI-N-BUTYL  PHTHALATE 
DI-N-OCTYL  PHTHALATE 
ENDRIN 

ENDRIN  KETONE 
ENDOSILFAN  SULFATE 
FLUORANTHENE 
FLUORENE 

GAMMA-CHLORDANE 

HEXACHLOROBUTADIENE 

HEPTACHLOR 

HEPTACHLOREPOXIDE 

INDENO[l,23-C.DI  PYRENE 

ISOPHORONE 

LINDANE 

METHOXYCHLOR 

MALATHION 

NAPHTHALENE 


Meas 

Bool 

UnH 

Vaitie 

Depth 

LT 

0.46000000  |tg/g 

7.5 

ND 

1.00000000  jig/g 

7.5 

ND 

1.00000000  ng/g 

7.5 

LT 

0.29000000  ng/g 

7.5 

LT 

0.41000000  ng/g 

7.5 

LT 

0.46000000  (ig/g 

7.5 

LT 

0.54000000  fig/g 

7.5 

ND 

0.33000000  jig/g 

7.5 

ND 

0.33000000  fig/g 

7.5 

LT 

0.33000000  ng/g 

7,5 

LT 

0.39000000  ng/g 

7.5 

LT 

0.30000000  ng/g 

7.5 

LT 

0.38000000  (ig/g 

7.5 

LT 

0.36000000  gg/g 

7.5 

LT 

0.36000000  gg/g 

7.5 

ND 

0.33000000  gg/g 

7.5 

ND 

0.20000000  jig/g 

7.5 

ND 

1.70000000  gg/g 

7.5 

LT 

0.24000000  jig/g 

7.5 

LT 

0.80000000  gg/g 

7.5 

ND 

0.33000000  gg/g 

7.5 

LT 

0.45000000  fig/g 

7.5 

LT 

0.26000000  gg/g 

7.5 

ND 

0.33000000  gg/g 

7.5 

LT 

0.40000000  gg/g 

7.5 

LT 

0.37000000  gg/g 

7.5 

LT 

0.27000000  gg/g 

7.5 

LT 

0.69000000  gg/g 

7.5 

LT 

0.20000000  gg/g 

7.5 

LT 

0.29000000  gg/g 

7.5 

ND 

0.33000000  gg/g 

7.5 

ND 

0.33000000  gg/g 

7.5 

LT 

0.24000000  gg/g 

7.5 

LT 

0.30000000  gg/g 

7.5 

ND 

0.33000000  gg/g 

7.5 

ND 

0.33000000  gg/g 

7.5 

LT 

0.59000000  gg/g 

7.5 

LT 

0.41000000  gg/g 

7-5 

ND 

0.20000000  gg/g 

7.5 

ND 

0.20000000  gg/g 

7.5 

LT 

0.52000000  gg/g 

7.5 

ND 

0.33000000  gg/g 

7.5 

ND 

5.00000000  gg/g 

7.5 

LT 

0.42000000  gg/g 

7.5 

LT 

0.28000000  gg/g 

7.5 

LT 

0.36000000  gg/g 

7.5 

LT 

0.21000000  gg/g 

7.5 

ND 

0.33000000  gg/g 

7.5 

LT 

0.43000000  gg/g 

7.5 

ND 

1.00000000  gg/g 

7.5 

LT 

0.48000000  gg/g 

7.5 

LT 

0.42000000  gg/g 

7.5 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  I RI  Data 


Site  Mc4te 
Type  Type 


Test  Name 


Meas  Unit  Fbe  Data 

Value  Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLAITLES 


CRT-92-203 

EXCV 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  |tg/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

CSO 

NDNPA  NITROSODI-N-PROPYIAMINE 

LT 

0.36000000  ng/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

CSO 

NNDPA  N-NTTROSODIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  ^g'g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

CSO 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  ng/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

CSO 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  |ig/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  ^g/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

CSO 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

CSO 

PPDDD  2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  Hg/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

CSO 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  fig/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

CSO 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l.l-TRICHLORO 

LT 

0.41000000  ng/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  (ig/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  Hg/g 

7.5 

CRT-92-203 

EXCV 

CSO 

IINK646  UNKNOWN 

0.43100000  ^g/g 

7.5 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

123TCB  1,2,3-TRlCHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  Hg/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

124TCB  1,2,4-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  jig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

12DCLB  1.2-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ^g/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

13DCLB  1.3-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

14DCLB  1.4-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  ^g/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

246TCP  2,4.6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  fxg/e 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

24DCLP  2.4-DlCHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

24DNT  2,4-DlNrrROTOLlIENE 

LT 

0.39000000  (ig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

26DNT  2.6-DINrrROTOUIENE 

LT 

0.53000000  ng/g 

10.0 

CRT-92.204 

EXCV 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  nS^g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  jig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  (ig'g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

3NANIL  3-NITROANIUNE 

ND 

1.70000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

CRT-92.204 

EXCV 

CSO 

4CAN1L  4-CHLOROANIUNE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

10.0 

CRT.92-204 

EXCV 

CSO 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

CRT.92-204 

EXCV 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

4NP  4-NrrROPHENOL 

ND 

1.70000000  (ig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  (ig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  ^g/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  (ig/g 

10.0 

CRT-92.204 

EXCV 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  (ig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  ngi'g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

antrc  anthracene 

LT 

0.54000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  methane 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

B2C1PE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  ne/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  fig/g 

10.0 

Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  I RI  Data 
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CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  ng/g 

10.0 

CRT.92-204 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  (ig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

R 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  ng/g 

10.0 

R 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  ng/g 

10.0 

R 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G,HJ)  PERVLENE 

LT 

0.24000000  (ig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  HB'g 

10,0 

R 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.45000000  (ig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  jig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

10.0 

R 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  (ig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  ^g/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

CPMS02  4-CHLX)ROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  )ig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

DBZRI 

DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

R 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

R 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.24000000  (ig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.30000000  (ig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

R 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

10.0 

R 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

DNOP 

Dl-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  (ig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.41000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  ng/g 

10.0 

R 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSIILFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  fig/g 

10.0 

R 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  (»g/g 

10.0 

R 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  ^g/g 

10.0 

R 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  ^g/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  (ig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  ^g/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

ICDPYR  INDENOIl,^3-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  ^g/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

10.0 

R 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.43000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  ng/g 

10.0 

R 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.48000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

10.0 

R 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

NDNPA 

NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

10.0 

R 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  fig^g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  (ig/g 

10.0 

R 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

10.0 

R 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  )tg/g 

10.0 

CRT-92.204 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DlCHLOROET 

LT 

0.22000000  (ig/g 

10.0 

CRT.92-204 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l,l-TRICHU)RO 

LT 

0.41000000  ^g/g 

10.0 

CRT-92-204 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

0.46000000  ng/g 

10.0 

Qoal 
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CRT-92-204  EXCV  CSO  PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

123TCB  l,2>TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  fig/z 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  \ig/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  (ig/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  fig/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  jig/'g 

2.5 

CRT.92.301 

EXCV 

CSO 

245TCP  2,4.5.TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/e 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  ng/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

24DCLP  2,4-DlCHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  iig/g 

2.5 

R 

CRT.92-301 

EXCV 

CSO 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

ND 

1.70000000  Jig's 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  jig/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

26DNT  2,6.DINITROTOUIENE 

LT 

0.53000000  jig/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

2CLP  2.CH1JOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  ^g/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  fig/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  ^g/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

33DCBD  3,3-ClCHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  jig/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

3NANIL  3-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  jig/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  jig/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

4BRPPE  4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  jig/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

4CANIL  4.CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  jig/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

4CL3C  4.CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  jig/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

4MP  4.METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

4NANIL  4.NrrROANBLINE 

ND 

1.70000000  jlg/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

ND 

1.70000000  jig/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

abhc  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  jig/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  jig/g 

2.5 

R 

CRT.92-301 

EXCV 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  jig/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  jig/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  ^g/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  jig/g 

2-5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  jig/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  jig/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

B2CIPE  BIS(2-CHL0R01S0PR0PYL)ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

2.5 

R 

CRT.92-301 

EXCV 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2CHL0R0ETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  ^g/g 

2.5 

CRT.92.301 

EXCV 

CSO 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.39000000  jig/g 

2.5 

CRT.92.301 

EXCV 

CSO 

BAANT  BENZO  IA]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  jig/g 

2.5 

CRT.92-301 

EXCV 

CSO 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  ixg/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  jig/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  figg 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

BBZP  BIJTYLBENZYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  ^g/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  fxg/g 

2.5 

R 

CRT.92-301 

EXCV 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [GMX]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  jig/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  ^g/g 

2.5 

CRT-92.301 

EXCV 

CSO 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  jig/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  jig/g 

2.5 

1041 


Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  I R1  Data 


Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flas 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool  Value 

Meas 

Deiitii  Code 

Chemical  Class:  S^MIVOLA'IiLES 


CRT-92.301 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000 

ng/g 

2,5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000 

pg/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000 

pg'g 

2.5 

CRT.92.301 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000 

Hg/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000 

I^g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000 

Pg/g 

2.5 

CRT.92.301 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000 

pg/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DBENZOFURAN 

ND 

0.33000000 

Pg'g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000 

pg/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.24000000 

Pg/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.30000000 

Pg^g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000 

pg/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000 

pg/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000 

pg/g 

2.5 

CRT.92-301 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.41000000 

pg/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000 

pg/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000 

pg/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

FLRENE  FUJORENE 

ND 

0.33000000 

pg/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000 

pg/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000 

pg/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000 

pg/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000 

pg/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

ICDPYR  rNDENO  |1,2,3-C.D]  PYRENE 

LT 

0.21000000 

pg/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000 

pg/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.43000000 

pg/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000 

pg/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000 

pg/g 

2,5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000 

pg/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

ND 

0.33000000 

pg/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

NDNPA 

NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000 

pg/g 

2.5 

CRT-92.301 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000 

pg/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1.40XATHIANE 

LT 

0.25000000 

pg/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000 

pg/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

PHANT 

phenanjhrene 

LT 

0.41000000 

pg/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

ND 

0.33000000 

pg/g 

2.5 

R 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

LT 

0.18000000 

pg/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1.1-DICHL0R0ET 

LT 

0.22000000 

pg/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l.l-TRICHLORO 

LT 

0.41000000 

pg/g 

2.5 

CRT-92-301 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

0.46000000 

pg/g 

2.5 

CRT-92.301 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.42000000 

pg/g 

2.5 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1.2.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000 

pg/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1,2.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000 

pg/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

12DCLB  1,2-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000 

pg/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000 

pg/g 

5.0 

CRT.92-302 

EXCV 

CSO 

14DCLB  1,4-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRlCHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000 

pg/g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000 

pg/g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

24DCLP  2;4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000 

pg/g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0,33000000 

pg/g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2.4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000 

pg/g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2.4-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.39000000 

pg/g 

5.0 
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CRT-92-302  EXCV  CSO  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.53000000  Hg/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  ^g/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

2MNAP  2.METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

5.0 

R 

CRT.92-302 

EXCV 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

2NANIL  2-NlTROANILINE 

ND 

1.70000000  Mg^g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  ftg/g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  fig/g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  ng/g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  jig/g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  jig/g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  fig/g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.0 

R 

CRT-92.302 

EXCV 

CSO 

4NAN1L  4-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  >ig/g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  ^ig/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  fig/g 

5.0 

R 

CRT-92.302 

EXCV 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  ^g/g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  fig/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  Mg/g 

5.0 

CRT.92-302 

EXCV 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  ^g/g 

5.0 

CRT.92.302 

EXCV 

CSO 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  ng/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  jig/g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

B2CIPE  BIS  (2.CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  fig/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.39000000  fig/g 

5.0 

CRT.92-302 

EXCV 

CSO 

BAANT  BENZO  lA]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  ng/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  ^g/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  fig/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  fig/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

5.0 

R 

CRT-92.302 

EXCV 

CSO 

BENSLF  BETA-ENIX)SULFAN 

ND 

0.20000000  fig/g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  ^g/g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  fig/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  fig/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0,45000000  fig/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  fig/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  fig/g 

5,0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  fig/g 

5.0 

CRT-92.302 

EXCV 

CSO 

CPMS  4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  fig/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  fig/g 

5.0 

CRT.92-302 

EXCV 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  fig/g 

5.0 

CRT.92.302 

EXCV 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  fig/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  fig/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

DBZFII  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  fig/g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  fig/g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  fig/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  fig/g 

5.0 

CRT.92-302 

EXCV 

CSO 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  fig/g 

5.0 

R 
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CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  fig/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  (ig/g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  pg/g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  pg/g 

5,0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  pg/g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  pg/g 

5.0 

CRT-92.302 

EXCV 

CSO 

ICDPYR  INDENO  [1  A3-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  pg/g 

5.0 

R 

CRT-92.302 

EXCV 

CSO 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  pg/g 

5.0 

CRT.92-302 

EXCV 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  pg/g 

5.0 

R 

CRT.92-302 

EXCV 

CSO 

mlthn  MALATHION 

LT 

0.48000000  pg/g 

5.0 

CRT.92-302 

EXCV 

CSO 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  pg/g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

OXAT  1.4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

5.0 

R 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

5.0 

R 

CRT-92.302 

EXCV 

CSO 

PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-l,l-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  pg/g 

5.0 

CRT.92.302 

EXCV 

CSO 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1,L1-TRICHL0R0 

LT 

0.41000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-302 

EXCV 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  pg/g 

5.0 

CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

123TCB  1.2.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  pg/g 

7.5 

CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

124TCB  1. 2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  pg/g 

7.5 

CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  pg/g 

7.5 

CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  pg'g 

7.5 

CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

14DCLB  1,4-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

7.5 

CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRlCHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

7.5 

R 

CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  pg/g 

7.5 

R 

CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg'g 

7.5 

R 

CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

7.5 

R 

CRT.92-303 

EXCV 

CSO 

24DNP  2,4-DINlTROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

7.5 

R 

CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

24DNT  2,4-DlNlTROTOLUENE 

LT 

0.39000000  pg/g 

7.5 

CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

26DNT  2,6-DINlTROTOLUENE 

LT 

0.53000000  pg/g 

7.5 

CRT-92.303 

EXCV 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

7.5 

R 

CRT-92.303 

EXCV 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

7.5 

CRT-92.303 

EXCV 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

7.5 

R 

CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg'g 

7.5 

R 

CRT.92-303 

EXCV 

CSO 

2NANIL  2-NlTROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

7.5 

R 

CRT.92-303 

EXCV 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

7.5 

R 

CRT-92.303 

EXCV 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDlNE 

ND 

0.70000000  pg/g 

7.5 

R 

CRT.92-303 

EXCV 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

7.5 

R 

CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

46DN2C  4,6-DINlTRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  pg'g 

7.5 

R 

CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

7.5 

R 

CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

4CANIL  4-CHLORO/U4ILINE 

ND 

0.33000000  pg/g 

7.5 

R 
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CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHL0R0.3.CRES0L 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

4NANIL  4-NfITROANILINE 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

CRT.92-303 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHVL)ETHER 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

CRT-92.303 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

CRT-92.303 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSIILFAN 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

BGHIPY  BENZO  (G.H,!)  PERYLENE 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCX)HOL 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

CRT-92.303 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

CRT-92.303 

EXCV 

cso 

CPMS02  4-CHU)ROPHENYLMETHYL  SIJLFONE 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

CRT.92-303 

EXCV 

cso 

DBZRI 

DIBENZOFURAN 

CRT.92-303 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

CRT-92.303 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BiriTL  PHTHALATE 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

CRT-92.303 

EXCV 

cso 

FLRENE  FUIORENE 

CRT-92.303 

EXCV 

cso 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADEENE 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

CRT-92.303 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

CRT-92-303 

EXCV 

cso 

ICDPYR  INDEN0I1,2.3-C.D]  PYRENE 

ND 

0.33000000  ng/g 

7.5 

R 

ND 

0.33000000  ^g/g 

7.5 

R 

ND 

0.33000000  fig/g 

7.5 

R 

ND 

1.70000000  |ig/g 

7.5 

R 

ND 

1.70000000  ng/g 

7.5 

R 

LT 

0.46000000  ftg/g 

7.5 

ND 

1.00000000  HS^g 

7.5 

R 

ND 

1.00000000  fig/g 

7,5 

R 

LT 

0.29000000  Hg/g 

7.5 

LT 

0.41000000  ng/g 

7.5 

LT 

0.46000000  ^g/g 

7.5 

LT 

0.S4000000  )ig/g 

7.5 

ND 

0.33000000  ng/g 

7.5 

R 

ND 

0.33000000  Hg/g 

7.5 

R 

LT 

0.33000000  ng/g 

7.5 

LT 

0.39000000  ng/g 

7.5 

LT 

0.30000000  ng/g 

7.5 

LT 

0.38000000  ng/g 

7.5 

LT 

0.36000000  ng/g 

7.5 

LT 

0.36000000  jig/g 

7.5 

ND 

0.33000000  (ig/g 

7.5 

R 

ND 

0.20000000  ^g/g 

7.5 

R 

ND 

1.70000000  ng/g 

7.5 

R 

LT 

0.24000000  Hg/g 

7.5 

LT 

0.80000000  ^g/'g 

7.5 

ND 

0.33000000  jig^g 

7.5 

R 

LT 

0.45000000  ng/g 

7.5 

LT 

0.26000000  itg/g 

7.5 

ND 

0.33000000  |ig/g 

7.5 

R 

LT 

0.40000000  ng/g 

7.5 

LT 

0.37000000  Hg/g 

7.5 

LT 

0.27000000  jig/g 

7.5 

LT 

0.69000000  Hg^g 

7.5 

LT 

0.20000000  Hg/g 

7.5 

LT 

0.29000000  Hg/g 

7.5 

ND 

0.33000000  Hg/g 

7.5 

R 

ND 

0.33000000  Hg/g 

7.5 

R 

LT 

0.24000000  Hg/g 

7.5 

LT 

0.30000000  Hg/g 

7.5 

ND 

0.33000000  Hg/g 

7.5 

R 

ND 

0.33000000  Hg/g 

7.5 

R 

LT 

0.59000000  Hg/g 

7.5 

LT 

0.41000000  Hg/g 

7.5 

ND 

0.20000000  Hg/g 

7.5 

R 

ND 

0.20000000  Hg/g 

7.5 

R 

LT 

0.52000000  Hg/g 

7.5 

ND 

0.33000000  Hg/g 

7.5 

R 

ND 

5.00000000  Hg/g 

7,5 

R 

LT 

0.42000000  Hg/g 

7.5 

LT 

0.28000000  Hg/g 

7.5 

LT 

0.36000000  Hg/g 

7.5 

LT 

0.21000000  Hg/g 

7.5 

Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  I RI  Data 


Site 

Ttiw 

Media 

Tvoe 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth  < 

Fiag 

Code 

- - 

Chemical  Class:  S®MIV OLATlLES 

CRT-92-303  EXCV  CSO  ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  iig/g 

7.5 

R 

CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  |ig/g 

7.5 

R 

CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

MEXCL  methoxychlor 

ND 

1.00000000  (ig/g 

7.5 

CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  ng/g 

7.5 

CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  jig/g 

7.5 

R 

CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

nb  nitrobenzene 

ND 

0.33000000  jig/g 

7.5 

CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

ndnpa  nttrosodi-n-propylamine 

LT 

0.36000000  ^g/g 

7.5 

CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

nndpa  n-nitrosodiphenylamine 

ND 

0.33000000  ^g/g 

7.5 

R 

CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  ng^g 

7.5 

R 

CRT.92-303 

EXCV 

CSO 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

7.5 

CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  ^g/g 

7.5 

CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

7.5 

R 

CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

PPDDD  2.2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-Ll-DICHLOROET 

LT 

O.ISOOOOOO  jig/g 

7.5 

CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1,1-DICHL0R0ET 

LT 

0.22000000  ng/g 

7.5 

CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHIjOROPHENYL)-1,1.1-TRICHLORO 

LT 

0.41000000  (ig/g 

7.5 

CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  ^g/g 

7.5 

CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  fig/g 

7.5 

B 

CRT-92-303 

EXCV 

CSO 

UNK533  UNKNOWN 

1.08700000  ng/g 

7.5 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

123TCB  1,2,3-TRlCHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

124TCB  1.2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

245TCP  2.4.5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  |ig/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

246TCP  2.4.6-TRlCHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  ng/g 

10.0 

R 

CRT.92-304 

EXCV 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  |ig/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  tig/g. 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  ^g/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLlIENE 

LT 

0.53000000  fig/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  ng/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

10.0 

CRT.92-304 

EXCV 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g'g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  ng/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDlNE 

ND 

0.70000000  ^g/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

3NANIL  3-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  ^g/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  (ig/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ^g/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  (ig/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ^g/g 

10.0 

R 

CRT-92.304 

EXCV 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  ^g/g 

10.0 

R 

CRT-92.304 

EXCV 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

abhc  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  jig/g 

10.0 

CRT.92-304 

EXCV 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  fig/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  (tg/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

aldrn  ALDRIN 

LT 

0.29000000  jig/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  (ig/g 

10.0 

CRT-92.304 

EXCV 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  Mg/g 

10.0 
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Sitem 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

UnH 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIV OLATILES 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

antrc  anthracene 

LT 

0.54000000  Mg/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHIX)ROETHOXY)  methane 

ND 

0.33000000  Hg/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  jig^g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  pyrene 

LT 

0.38000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0,36000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  (ig/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  jig/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  >ig/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  jig/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  fig/g 

10.0 

CRT.92-304 

EXCV 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  ^g/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

CUBZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  ^g/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  ^g/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  jig/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  ^g/g 

10.0 

CRT-92.304 

EXCV 

cso 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  jig/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

DBZRJ  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  Hg/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  jig/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  jig/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  fig^g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  MS^g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  Hg/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  fig/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  ^g/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  jig/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

NI) 

5.00000000  Hg/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

HCBD  HEXACHLOROBIFTADIENE 

LT 

0.42000000  jig/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  Hg/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0,36000000  *ig/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

ICDPYR  INDENO  [1,2,3-C,D1  PYRENE 

LT 

0.21000000  ^eg/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  >ig/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  fig/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  >ig/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  fig/g 

10.0 

CRT.92-304 

EXCV 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  Mg^g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  |xg/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  iig/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

10.0 

R 

CRT-92.304 

EXCV 

cso 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  |ig/g 

10.0 

CRT-92.304 

EXCV 

cso 

PCP  PENTACHLGROPHENOL 

ND 

1.70000000  ^g/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  fig/g 

10.0 
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Chemical  Class:  SKMIVOLATELES 

CRT-92-304  EXCV  CSO  PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  f»g/g 

10.0 

R 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

PPDDD  2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  (ig/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  ng/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l,l-TRICHLORO 

LT 

0.41000000  (ig/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

PRTHN  PARATWON 

LT 

0.46000000  ^g/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  iig/g 

10.0 

B 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

UNK533  UNKNOWN 

5.70800000  fig/g 

10.0 

CRT-92-304 

EXCV 

CSO 

UNK663  inSTKNOWN 

0.22800000  |ig/g 

10.0 

S 
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SMe  MmUs 
Type  Type 


Meas 

Bool  Vatoe 


Unit  Hat  Data 

Meas  Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  METALS 


SAS-92-01 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

320.0000000 

0.0 

SAS-92-01 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  pg/g 

0.0 

SAS-92-01 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

14000.00000  pg/g 

0.0 

SAS-92-01 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

4400.000000  pg4 

0.0 

SAS-92-01 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.72000000  pg/g 

0.0 

SAS-92-01 

SURF 

CSO 

B 

BORON 

10.80000000  pg/g 

0.0 

SAS-92-01 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

1500.000000  pg/l 

0.0 

SAS.92.01 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

183.0000000  pg/g 

0.0 

SAS-92-01 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.57100000  pg/g 

0.0 

SAS-92-01 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

84000,00000  pg/g 

0.0 

SAS-92-01 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

27.00000000  |ig/I 

0.0 

SAS-92-01 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  pg/g 

0.0 

SAS-92-01 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

4.91000000  ^g/g 

0.0 

SAS-92-01 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

LT 

45.00000000  pg/1 

0.0 

SAS-92-01 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

16.00000000  pg/g 

0.0 

SAS-92-01 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

18.80000000  pg/g 

0.0 

SAS-92-01 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

15300.00000  pg/g 

0.0 

SAS-92-01 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.69700000  pg/1 

0.0 

SAS-92-01 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  pg/g 

0.0 

SAS-92-01 

SURF 

CSO 

K 

POTASSRIM 

2690.000000  pg/g 

0.0 

SAS-92-01 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

8720.000000  pg/g 

0.0 

SAS-92-01 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

307.0000000  pg/g 

0.0 

SAS-92-01 

SURF 

CSO 

MO 

MOLYBDENUM 

LT 

14.30000000  fig/g 

0.0 

SAS-92-01 

SURF 

CSO 

NA 

SODRIM 

247.0000000  jig/g 

0.0 

SAS-92-01 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

13.80000000  pg/g 

0.0 

SAS-92-01 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

410.0000000  pg/1 

0.0 

SAS-92-01 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

190.0000000  pg/g 

0.0 

SAS-92.01 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  pg/g 

0.0 

SAS-92-01 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRIM 

LT 

10000.00000  pg/1 

0.0 

SAS-92-01 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.44900000  pg/g 

0.0 

SAS-92-01 

SURF 

CSO 

SN 

TIN 

LT 

7.43000000  pg/g 

0.0 

SAS-92-01 

SURF 

CSO 

TE 

TELLURRIM 

LT 

14.90000000  pg/g 

0.0 

SAS-92-01 

SURF 

CSO 

XL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  pg/g 

0.0 

SAS-92-01 

SURF 

CSO 

V 

VANADRIM 

21.40000000  pg/g 

0.0 

SAS-92-01 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

52.90000000  pg/g 

0.0 

SAS-92.02 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

32.00000000  pg/I 

0.0 

SAS-92-02 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  pg/g 

0.0 

SAS-92-02 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

13100.00000  pg/g 

0.0 

SAS-92-02 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

4400.000000  pg/1 

0.0 

SAS-92.02 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

7.34000000  pg/g 

0.0 

SAS-92-02 

SURF 

CSO 

B 

BORON 

9.79000000  pg/g 

0.0 

SAS-92-02 

SURF 

CSO 

BA 

BARRIM 

1200.000000  pg/I 

0.0 

SAS-92-02 

SURF 

CSO 

BA 

BARRIM 

199.0000000  pg/g 

0.0 

SAS-92-02 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

0.49500000  pg/g 

0.0 

SAS.92-02 

SURF 

CSO 

CA 

CALCRIM 

47300.00000  pg/g 

0,0 

SAS-92-02 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRIM 

7.47000000  pg/1 

0.0 

SAS.92-02 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000000  pg/g 

0.0 

SAS.92-02 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

6.28000000  pg/g 

0.0 

SAS.92-02 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

LT 

4.47000000  pg/I 

0.0 

SAS-92-02 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

14.60000000  pg/g 

0.0 

SAS-92-02 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

14.60000000  pg/g 

0.0 

SAS-92-02 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

17100.00000  pg/g 

0.0 
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1# 


Site  ID 

Site 

Type 

Me& 

Type 

TcstNaoK 

Meas 

Bool 

Unit 

Vatoe  Meas 

Depth 

Chemical  Class:  METALS 

SAS-92-02 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

0.61000000  )ig/l 

0.0 

SAS-92-02 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ng/g 

0.0 

SAS-92-02 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

2710.000000  (ig/g 

0.0 

SAS-92-02 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

10100.00000  gg/g 

0.0 

SAS-92-02 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

308.0000000  (ig/g 

0.0 

SAS-92-02 

SURF 

cso 

MO 

MOLYBDENUM 

LT 

14.30000000  ^g/g 

0.0 

SAS-92-02 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

289.0000000  |ig/g 

0.0 

SAS-92-02 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

14.20000000  Hg/g 

0.0 

SAS-92-02 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

46000.00000  ^g/1 

0.0 

SAS-92-02 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

480.0000000  |ig/g 

0.0 

SAS-92-02 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  |ig/g 

0.0 

SAS-92-02 

SURF 

cso 

S£ 

SELENIUM 

LT 

10000.00000  ng/1 

0.0 

SAS-92-02 

SURF 

cso 

SE 

SELENRJM 

LT 

0.44900000  ^g/g 

0.0 

SAS-92-02 

SURF 

cso 

SN 

TIN 

LT 

7.43000000  (ig/g 

0.0 

SAS-92-02 

SURF 

cso 

TE 

TELLURIUM 

LT 

14.90000000  gg/g 

0.0 

SAS-92-02 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  gg/g 

0.0 

SAS-92-02 

SURF 

cso 

V 

VANADRFM 

20.80000000  gg/g 

0.0 

SAS-92-02 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

53.90000000  gg/g 

0.0 

SAS-92-03 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

32.00000000  jig/1 

0.0 

SAS-92-03 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  gg/g 

0.0 

SAS-92-03 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

15100.00000  gg/g 

0.0 

SAS-92-03 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

4400.000000  \x%/\ 

0.0 

SAS-92.03 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

10.80000000  ng/g 

0.0 

SAS-92-03 

SURF 

cso 

B 

BORON 

10.50000000  gg/g 

0.0 

SAS-92-03 

SURF 

cso 

BA 

BARRJM 

1300.000000  gg/1 

0.0 

SAS-92-03 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

185.0000000  gg/g 

0.0 

SAS-92-03 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

0.54200000  gg/g 

0.0 

SAS-92-03 

SURF 

cso 

CA 

CALCRFM 

35200.00000  gg/g 

0.0 

SAS-92-03 

SURF 

cso 

CD 

CADMRJM 

LT 

2.67000000  gg/1 

0.0 

SAS-92-03 

SURF 

cso 

CD 

CADMRJM 

LT 

1.20000000  gg/g 

0.0 

SAS-92-03 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

6.22000000  gg/g 

0.0 

SAS-924)3 

SURF 

cso 

CR 

CHROMRIM 

LT 

4.47000000  gg/I 

0.0 

SAS-92-03 

SURF 

cso 

CR 

CHROMRIM 

18.10000000  gg/g 

0.0 

SAS-92-03 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

13.10000000  gg/g 

0.0 

SAS-92-03 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

18500.00000  gg/g 

0.0 

SAS-92-03 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

1.02000000  gg/1 

0.0 

SAS-92.03 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  gg/g 

0.0 

SAS-92-03 

SURF 

cso 

K 

POTASSRJM 

3990.000000  gg/g 

0.0 

SAS-92.03 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

9000.000000  gg/g 

0.0 

SAS-92-03 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

441.0000000  gg/g 

0.0 

SAS-92-03 

SURF 

cso 

MO 

MOLYBDENUM 

LT 

14.30000000  gg/g 

0.0 

SAS-92.03 

SURF 

cso 

NA 

SODRIM 

275.0000000  gg/g 

0.0 

SAS-92-03 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

16.60000000  gg/g 

0.0 

SAS-92-03 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

40.60000000  gg/1 

0.0 

SAS-92.03 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

31.00000000  gg/g 

0.0 

SAS-92-03 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  gg/g 

0.0 

SAS-92-03 

SURF 

cso 

SE 

SELENRJM 

LT 

10000.00000  gg/1 

0.0 

SAS-92-03 

SURF 

cso 

SE 

SELENRJM 

LT 

0.44900000  gg/g 

0.0 

SAS-92-03 

SURF 

cso 

SN 

TIN 

LT 

7.43000000  gg/g 

0.0 

SAS-92.03 

SURF 

cso 

TE 

TELLURIUM 

LT 

14.90000000  gg/g 

0.0 

SAS-92-03 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  gg/g 

0.0 

SAS-92-03 

SURF 

cso 

V 

VANADRJM 

26.20000000  gg/g 

0.0 

Flag 


Qaal 
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Site  ID 


Site 

Type 
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Media 

Type 


Chemical  Class:  METALS 


SAS.92-03 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

62.40000000 

0.0 

SAS-924)4 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

320.0000000  ^g/l 

0,0 

SAS-92-04 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  fig/g 

0.0 

SAS-92-04 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

19200.00000  jig/g 

0.0 

SAS-92-04 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

4400.000000  ^g/l 

0.0 

SAS-92-04 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

8.47000000  ^g/g 

0.0 

SAS-92-04 

SURF 

CSO 

B 

BORON 

19.30000000  fig/g 

0.0 

SAS-92-04 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

1200.000000  jig/1 

0.0 

SAS-92-04 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

185.0000000  ng/g 

0.0 

SAS-92-04 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.59700000  jig/g 

0.0 

SAS-924)4 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

31200.00000  ng/g 

0.0 

SAS-92-04 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

27,00000000  ^g/l 

0.0 

SAS-92-04 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

1,20000000  ^g/g 

0.0 

SAS-92-04 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

6.40000000  ^g/g 

0,0 

SAS-92-04 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

LT 

45.00000000  ngn 

0.0 

SAS-92-04 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

22.30000000  jig/g 

0.0 

SAS.92-04 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

17.80000000  jig/g 

0.0 

SAS-92-04 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

20200.00000  ng/g 

0.0 

SAS-92-04 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.56600000  jig/1 

0.0 

SAS-92-04 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  jig/g 

0.0 

SAS-92-04 

SURF 

CSO 

K 

K)TASSRrM 

5050.000000  fig/g 

0.0 

SAS-92-04 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

10800.00000  ^g/g 

0.0 

SAS-92-04 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

405.0000000  Hg/g 

0.0 

SAS-92-04 

SURF 

CSO 

MO 

MOLYBDENUM 

LT 

14.30000000  >ig/g 

0.0 

SAS-92-04 

SURF 

CSO 

NA 

SODRTM 

358.0000000  ng/g 

0.0 

SAS-92-04 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

15.60000000  ng^g 

0.0 

SAS-92-04 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

410.0000000  ng/1 

0.0 

SAS-92-04 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

28.00000000  ng/g 

0.0 

SAS-92-04 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000  fig^g 

0.0 

SAS-92-04 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRIM 

LT 

10000,00000  ng/1 

0.0 

SAS-92-04 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.44900000  jig/g 

0.0 

SAS-92-04 

SURF 

CSO 

SN 

TIN 

LT 

7.43000000  ng/g 

0.0 

SAS-92-04 

SURF 

CSO 

TE 

TELLURRIM 

LT 

14.90000000  ng/g 

0.0 

SAS-92-04 

SURF 

CSO 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000000  jig/g 

0.0 

SAS-92-04 

SURF 

CSO 

V 

VANADRIM 

30.30000000  jig/g 

0,0 

SAS-92-04 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

71.70000000  ng/g 

0.0 
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SHelD 


Site 

Type 


Media 

Type- 


TestName 


Chemical  Class:  ANIONS 


BWS-92-01 

SURF 

CSO 

BR 

BROMIDE 

BWS-92-01 

SURF 

CSO 

CL 

CHLORIDE 

BWS-92-01 

SURF 

CSO 

F 

FLUORIDE 

BWS-92-01 

SURF 

CSO 

N02 

NITRITE 

BWS-92-01 

SURF 

CSO 

NOS 

NITRATE 

BWS-92-01 

SURF 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

BWS-92-01 

SURF 

CSO 

S04 

SULFATE 

BWS-92-02 

SURF 

CSO 

BR 

BROMIDE 

BWS-92-02 

SURF 

CSO 

CL 

CHLORIDE 

BWS-92-02 

SURF 

CSO 

F 

FLUORIDE 

BWS-92-02 

SURF 

CSO 

N02 

NITRITE 

BWS-92-02 

SURF 

CSO 

NOS 

NITRATE 

BWS-92-02 

SURF 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

BWS-92-02 

SURF 

CSO 

S04 

SULFATE 

BWS-92-03 

SURF 

CSO 

BR 

BROMIDE 

BWS-92-03 

SURF 

CSO 

CL 

CHU)RIDE 

BWS-92-03 

SURF 

CSO 

F 

FLUORIDE 

BWS-92-03 

SURF 

CSO 

N02 

NITRITE 

BWS-92-03 

SURF 

CSO 

NOS 

NITRATE 

BWS-92-03 

SURF 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

BWS-92-03 

SURF 

CSO 

S04 

SULFATE 

BWS-92-04 

SURF 

CSO 

BR 

BROMIDE 

BWS-92-04 

SURF 

CSO 

CL 

CHLORIDE 

BWS-92-04 

SURF 

CSO 

F 

FLUORIDE 

BWS-92-04 

SURF 

CSO 

N02 

NITRITE 

BWS-92-04 

SURF 

CSO 

NOS 

NITRATE 

BWS-92-04 

SURF 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

BWS-92-04 

SURF 

CSO 

S04 

SULFATE 

BWS-92-05 

SURF 

CSO 

BR 

BROMIDE 

BWS-92-05 

SURF 

CSO 

CL 

CHU)RIDE 

BWS-92-05 

SURF 

CSO 

F 

FLUORIDE 

BWS-92-05 

SURF 

CSO 

N02 

NITRITE 

BWS-92-05 

SURF 

CSO 

NOS 

NITRATE 

BWS-92-05 

SURF 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

BWS-92-05 

SURF 

CSO 

S04 

SULFATE 

BWS-92-06 

SURF 

CSO 

BR 

BROMIDE 

BWS-92-06 

SURF 

CSO 

CL 

CHU)RIDE 

BWS-92-06 

SURF 

CSO 

F 

FLUORIDE 

BWS-92-06 

SURF 

CSO 

N02 

NITRITE 

BWS-92-06 

SURF 

CSO 

NOS 

NITRATE 

BWS-92-06 

SURF 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

BWS-92-06 

SURF 

CSO 

S04 

SirLFATE 

BWS-92-07 

SURF 

CSO 

BR 

BROMIDE 

BWS-92-07 

SURF 

CSO 

CL 

CHU^RIDE 

BWS-92-07 

SURF 

CSO 

F 

FLUORIDE 

BWS-92-07 

SURF 

CSO 

N02 

NITRITE 

BWS-92-07 

SURF 

CSO 

NOS 

NITRATE 

BWS-92-07 

SURF 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

BWS-92-07 

SURF 

CSO 

S04 

SULFATE 

BWS-92-08 

SURF 

CSO 

BR 

BROMIDE 

Meas 

Boo! 


Vahie 


Unit  Flag 

Meas  Depth  Code  Qnal 


LT 

8.83000000 

0,0 

LT 

39.60000000  ng/g 

0.0 

LT 

19.20000000  ng/g 

0.0 

LT 

3.16000000  ng/g 

0.0 

4.08000000  (ig/g 

0.0 

ND 

5.00000000  fig/e 

0.0 

T 

LT 

14.40000000  |ig/g 

0.0 

LT 

8.83000000  HS^g 

0.0 

LT 

39.60000000  fig/g 

0.0 

LT 

19.20000000  ng/e 

0.0 

4.37000000  Hg/g 

0.0 

LT 

3.36000000  ^g/g 

0.0 

ND 

5.00000000  Hg/g 

0.0 

T 

LT 

14.40000000  jig/g 

0.0 

LT 

8.83000000  ng/g 

0.0 

LT 

39.60000000  (ig/g 

0.0 

LT 

19.20000000  tig/g 

0.0 

LT 

3.16000000  ^g/g 

0.0 

3.16000000  fig/g 

0.0 

1 

2.82000000  ng/g 

0.0 

T 

LT 

14.40000000  fig^g 

0.0 

LT 

8.83000000  ng/g 

0.0 

LT 

39.60000000  (ig/g 

0.0 

LT 

19.20000000  ng/g 

0.0 

LT 

3.16000000  jig/g 

0.0 

2.79000000  jig/g 

0.0 

1 

3.64000000  fig/g 

0.0 

T 

LT 

14.40000000  ng^g 

0.0 

LT 

8.83000000  ng/g 

0.0 

LT 

39.60000000  ^g/g 

0.0 

LT 

19.20000000  ng/g 

0.0 

LT 

3.16000000  (ig/g 

0.0 

2.15000000  fig/g 

0.0 

1 

3.80000000  iig/g 

0.0 

T 

LT 

14.40000000  iig/g 

0.0 

LT 

8.83000000  (ig/g 

0.0 

LT 

39.60000000  (ig/g 

0.0 

LT 

19.20000000  tig/g 

0.0 

LT 

3.16000000  ng/g 

0.0 

2.68000000  jig/g 

0.0 

1 

3.64000000  jig/g 

0.0 

T 

LT 

14.40000000  ttg/g 

0.0 

LT 

8.83000000  ngg 

0.0 

LT 

39.60000000  ng/g 

0.0 

LT 

19.20000000  iig/g 

0.0 

LT 

3.16000000  )ig/g 

0.0 

3.88000000  ng/g 

0.0 

ND 

5.00000000  iig/g 

0.0 

T 

LT 

14.40000000  (ig/g 

0.0 

LT 

8.83000000  iig/g 

0.0 
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SItelD 

SMe 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Flag 
Depdi  Code 

Date 

Qnal 

Chemical  Class:  ANIONS 

BWS-92-08 

SURF 

CSO 

CL 

CHLORIDE 

LT 

39.60000000  ng/g 

0,0 

BWS-92-08 

SURF 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  jig/g 

0.0 

BWS-92-08 

SURF 

CSO 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  Hg/g 

0.0 

BWS-92-08 

SURF 

cso 

N03 

NITRATE 

2.35000000  fig/g 

0.0 

1 

BWS-92-08 

SURF 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

3.98000000  fig^g 

0.0 

T 

BWS-92-08 

SURF 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  ng/g 

0.0 

BWS.92-09 

SURF 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  ^g/g 

0.0 

BWS-92-09 

SURF 

cso 

CL 

CHLORIDE 

LT 

39.60000000  fig/g 

0.0 

BWS-92-09 

SURF 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ^g/g 

0.0 

BWS-92-09 

SURF 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  >ig/g 

0.0 

BWS-92-09 

SURF 

cso 

N03 

NITRATE 

2.62000000  ^ig/g 

0.0 

1 

BWS-92-09 

SURF 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

3.30000000  ^g/g 

0.0 

T 

BWS-92-09 

SURF 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  jig/g 

0.0 

BWS-92-10 

SURF 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  ^g/g 

0.0 

BWS-92-10 

SURF 

cso 

CL 

CHU)RIDE 

LT 

39.60000000  ^g/g 

0.0 

BWS-92-10 

SURF 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  >ig/g 

0.0 

BWS-92-10 

SURF 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  jig/g 

0.0 

BWS-92-10 

SURF 

cso 

N03 

NITRATE 

2.56000000  ^g/g 

0.0 

1 

BWS-92-10 

SURF 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  ^g/g 

0.0 

T 

BWS-92-10 

SURF 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  jig/g 

0.0 

Chemical  Class:  CYANIDE 

BWS-92-01 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  jig/g 

0.0 

BWS-92-02 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

17.50000000  ^g/g 

0.0 

BWS.92-03 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  jig/g 

0.0 

BWS-92-04 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  ng/g 

0.0 

BWS-92-05 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  ^ig/g 

0.0 

BWS-92-06 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  ng/g 

0.0 

BWS-92-07 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  ng/g 

0.0 

BWS-92-08 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  fig/g 

0.0 

BWS-92-09 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  ng/g 

0.0 

BWS-92-10 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  ng/g 

0.0 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

BWS-92-01 

SURF 

cso 

135TNB 

1 ,3,5.TRINITROBENZENE 

2.96000000  fig/g 

0.0 

BWS-92-01 

SURF 

cso 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0,30400000  ^g/g 

0.0 

BWS-92-01 

SURF 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

150.0000000  jig/g 

0.0 

BWS-92.01 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DrNITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  fig/g 

0.0 

BWS-92-01 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  fig/g 

0.0 

BWS-92-01 

SURF 

cso 

2NT 

2-NITROTOLUENE 

LT 

1.59000000  ng/g 

0.0 

BWS-92-01 

SURF 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

42.00000000  jig/g 

0.0 

BWS-92-01 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  jig/g 

0.0 

BWS-92.01 

SURF 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

210.0000000  jig/g 

0.0 

BWS-92-01 

SURF 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0ANILINE 

LT 

1.04000000  Mg^g 

0.0 

BWS-92-02 

SURF 

cso 

135TNB 

l,3,5.TRINITROBENZENE 

LT 

3.50000000  ng/g 

0.0 

BWS-924)2 

SURF 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

3.00000000  fig/g 

0.0 

BWS-92-02 

SURF 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

32000.00000  fig/g 

0.0 

BWS-92-02 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

74.00000000  jig/g 

0.0 
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Site  Media 
Site  IP _ Type  Type 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


Test  Name 


Meas 

Bool  Value 


Unit  Flas  DatiT 

Meas  Depth  Code  Qoal 


BWS-92-02 

BWS-92-02 

BWS-92-02 

BWS-92-02 

BWS-92-02 

BWS-92-02 

BWS-92-03 

BWS-92-03 

BWS-92-03 

BWS-92-03 

BWS-92-03 

BWS-92-03 

BWS-92-03 

BWS-92-03 

BWS-92-03 

BWS-92-03 

BWS-92-04 

BWS-92-04 

BWS-92-04 

BWS-92-04 

BWS-92-04 

BWS-92-04 

BWS-92-04 

BWS-92-04 

BWS-92-04 

BWS-92-04 

BWS-92-05 

BWS-92-05 

BWS-92-05 

BWS-92-05 

BWS-92-05 

BWS-92-05 

BWS-92.05 

BWS-92-05 

BWS-92-05 

BWS-92-05 

BWS-92-06 

BWS-92-06 

BWS-92-06 

BWS-92-06 

BWS-92-06 

BWS-92-06 

BWS-92-06 

BWS-92-06 

BWS-92-06 

BWS-92-06 

BWS-92-07 

BWS-92-07 

BWS-92-07 

BWS-92-07 

BWS-92-07 


26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 
2NT  2-NITROTOLUENE 

HMX  CYClX»TETRAMETHYLENETETRANrnU\MINE 
NB  NITROBENZENE 

RDX  CYCIXITRIMETHYLENETRINITRAMINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrTROANILINE 
135TNB  U3,5-TRINITROBENZENE 
13DNB  1,3-DINITROBENZENE 
246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 
24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 
26bNT  2,6-DINITROTOLUENE 
2NT  2.N1TROTOLUENE 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 
NB  NITROBENZENE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 
135TNB  1,3,5-TRINlTROBENZENE 
13DNB  1,3-DINITROBENZENE 
246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 
24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 
26DNT  2,6-DINTTROTOLUENE 
2NT  2-NrrROTOLirENE 

HMX  CYCU)TETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

nb  nitrobenzene 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 
135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 
13DNB  1,3-DINITROBENZENE 
246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 
24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 
26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 
2NT  2-NITROTOLUENE 

HMX  CYCU)TETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 
NB  NITROBENZENE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0ANILINE 

135TNB  1,3,5-TRINnROBENZENE 
13DNB  1,3-DINITROBENZENE 
246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 
24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 
26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 
2NT  2-NrrROTOLUENE 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 
nb  NITROBENZENE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 


LT 

83.00000000  |ig/g 

0.0 

LT 

16.00000000  ^g/g 

0.0 

58.00000000  ng/g 

0.0 

LT 

10.00000000  ng/g 

0.0 

1600.000000  ng/g 

0.0 

LT 

10.00000000  ng/g 

0.0 

LT 

3.50000000  ng/g 

0.0 

LT 

3.00000000  ng/g 

0.0 

1200.000000  (ig^g 

0.0 

LT 

7.40000000  (ig/g 

0.0 

LT 

8.30000000  ^g/g 

0.0 

LT 

16.00000000  ^g/g 

0.0 

LT 

7.60000000  ng/g 

0.0 

LT 

10.00000000  Hg/g 

0.0 

LT 

4.40000000  ^g/g 

0.0 

LT 

10.00000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.35200000  ng/g 

0.0 

LT 

0.30400000  ^g/g 

0.0 

45.00000000  ng^g 

0.0 

LT 

0.74400000  Mg/g 

0.0 

LT 

0.83000000  ^g/g 

0.0 

LT 

1.59000000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.75500000  ng/g 

0.0 

LT 

1.04000000  fig/g 

0.0 

1.19000000  ^g/g 

0.0 

LT 

1.04000000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.35200000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.30400000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.93100000  ng/g 

0.0 

LT 

0.74400000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.83000000  ng/g 

0.0 

LT 

1.59000000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.75500000  Hg/g 

0.0 

LT 

1.04000000  |ig/g 

0.0 

LT 

0.44500000  Hg/g 

0.0 

LT 

1.04000000  HS^g 

0.0 

LT 

0.35200000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.30400000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.93100000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.74400000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.83000000  Hg/g 

0.0 

LT 

1.59000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.75500000  Hg/g 

0.0 

LT 

1.04000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.44500000  Hg/g 

0.0 

LT 

1.04000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.35200000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.30400000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.93100000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.74400000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.83000000  Hg/g 

0.0 
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SMe  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


BWS-92-07 

SURF 

CSO 

2NT 

2.NITROTOLUENE 

LT 

1.59000000  ng/g 

0.0 

BWS-92-07 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  fig/g 

0.0 

BWS-92-07 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  ^g/g 

0.0 

BWS-92-07 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

LT 

0.44500000  Hg/g 

0.0 

BWS-92-07 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

1.04000000  fig/g 

0.0 

BWS-92.08 

SURF 

CSO 

135TNB 

l,3,5.TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  jig/g 

0.0 

BWS.92-08 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.30400000  Hg/g 

0.0 

BWS-92-08 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

9.11000000  ^g/g 

0.0 

BWS-92^8 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  jig/g 

0.0 

BWS-92-08 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.83000000  |ig/g 

0.0 

BWS-92-08 

SURF 

CSO 

2NT 

2-NrrROTOLUENE 

LT 

1.59000000  fig/g 

0.0 

BWS-92-08 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

0.75500000  fig/g 

0.0 

BWS-92-08 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  ng/g 

0.0 

BWS-92-08 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

LT 

0.44500000  pg/g 

0.0 

BWS-92-08 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

1.04000000  fig/g 

0.0 

BWS-92-09 

SURF 

CSO 

135TNB 

1 ,3,5-TRINTrROBENZENE 

LT 

0.35200000  \ig/g 

0.0 

BWS-92-09 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  jig/g 

0.0 

BWS-92-09 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

0.93100000  jig/g 

0.0 

BWS-92-09 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

0.74400000  fig/g 

0.0 

BWS-92-09 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

0.83000000  ng/g 

0.0 

BWS.92-09 

SURF 

CSO 

2NT 

2-NITROTOLinENE 

LT 

1.59000000  jig/g 

0.0 

BWS-92-09 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

0.75500000  Mg^g 

0.0 

BWS.92-09 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  pLg/g 

0.0 

BWS-92-09 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

LT 

0.44500000  Mg^g 

0.0 

BWS-92-09 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL^N2  A6-TETRANITROANILINE 

LT 

1.04000000  jig/g 

0.0 

BWS-92-10 

SURF 

CSO 

135TNB 

l,3,5.TRINTTROBENZENE 

LT 

0.35200000  }ig/g 

0.0 

BWS-92-10 

SURF 

CSO 

13DNB 

l,3.DINTrROBENZENE 

LT 

0.30400000  lig/g 

0.0 

BWS-92-10 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.93100000  pLg/g 

0.0 

BWS-92-10 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

0.74400000  ng^g 

0.0 

BWS-92-10 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

0.83000000  fig/g 

0.0 

BWS-92-10 

SURF 

CSO 

2NT 

2-NTTROTOLUENE 

LT 

1.59000000  ^g/g 

0.0 

BWS-92-10 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

0.75500000  fig/g 

0.0 

BWS-92-10 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  ^g/g 

0.0 

BWS-92-10 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

LT 

0.44500000  ng/g 

0.0 

BWS-92-10 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6.TETRANrrRO  ANILINE 

LT 

1.04000000  ^g/g 

0.0 

Chemical  Class:  METALS 

BWS-92-01 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

0.08480000  iig/g 

0.0 

BWS-92-01 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

24.00000000  jig/g 

0.0 

BWS-92-01 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

68.00000000  iig/g 

0.0 

BWS-92-01 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.07800000  iig/g 

0.0 

BWS.92-01 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

4.20000000  jig/g 

0.0 

K 

BWS-92-01 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRJM 

74.00000000  Hg/g 

0.0 

BWS-92-01 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

38.00000000  jig/g 

0.0 

BWS-92-01 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

46000.00000  \igfg 

0.0 

BWS-92-01 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  ^g/g 

0.0 

BWS-92.01 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

130.0000000  \ig/g 

0.0 

BWS-92-01 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

99.00000000  iLg/g 

0.0 

BWS.92-01 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

170.0000000  ng/g 

0.0 

K 

BWS-92-01 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  \Lgfg 

0.0 

K 

BWS-92.01 

SURF 

CSO 

TL 

THALLRIM 

LT 

170.0000000  ]igfg 

0.0 

K 
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Site  ID 


Building  1303  Washout  Pond  (SWMLJ  22)  Phase  I R1  Data 


Site  Media 

Type  Type _ Teat  Name _  Bool  Value 


Unit  Flag 

Meas  Depth  Code 


Chemical  Class:  METALS 


BWS-92-01 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

BWS-92-02 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

BWS-92-02 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

BWS-92-02 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

BWS-92-02 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

BWS-92-02 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

BWS-92-02 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

BWS-92-02 

SURF 

CSO 

cu 

COPPER 

BWS-92-02 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

BWS-92-02 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

BWS-92-02 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

BWS-92-02 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

BWS-92-02 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

BWS-92-02 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRTM 

BWS-92-02 

SURF 

CSO 

TL 

THALLRIM 

BWS-92-02 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

BWS-92.03 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

BWS-92-03 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

BWS-92-03 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

BWS-92-03 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRJM 

BWS-92-03 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRIM 

BWS-92-03 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

BWS-92-03 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

BWS-92-03 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

BWS-92-03 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

BWS-92-03 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

BWS-92-03 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

BWS-92-03 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

BWS-92-03 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRIM 

BWS-92-03 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

BWS-92-03 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

BWS-92-04 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

BWS-92-04 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

BWS-92-04 

SURF 

CSO 

BA 

BARRIM 

BWS-92-04 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRJM 

BWS-92-04 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRJM 

BWS-92-04 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRJM 

BWS-92-04 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

BWS.92-04 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

BWS-92-04 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

BWS-92-04 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

BWS-92-04 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

BWS-92-04 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

BWS-92-04 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRJM 

BWS-92-04 

SURF 

CSO 

TL 

THALLRJM 

BWS-92-04 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

BWS-92-05 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

BWS-92-05 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

BWS-92-05 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

BWS-92-05 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRJM 

BWS-92-05 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRJM 

LT 

LT 

LT 


LT 


LT 

LT 

LT 


LT 

LT 

LT 


LT 

LT 

LT 

LT 

LT 


LT 

LT 

LT 


LT 

LT 

LT 

LT 

LT 


LT 

LT 

LT 


850.0000000 

^g/g 

0.0 

0.16000000 

ne'g 

0.0 

240.0000000 

Mg/g 

0.0 

100.0000000 

Hg/g 

0.0 

0.07800000 

(ig^g 

0.0 

4.20000000 

0.0 

47.50000000 

Hg/'g 

0.0 

74.00000000 

(ig'g 

0.0 

65000.00000 

Hg/g 

0.0 

0.02590000 

Hg/g 

0.0 

19.10000000 

Hg/g 

0.0 

100.0000000 

^g/g 

0.0 

140.0000000 

ne'g 

0.0 

2000.000000 

v^% 

0.0 

170.0000000 

0.0 

600.0000000 

Hg/g 

0.0 

0.11900000 

fig/g 

0,0 

24.00000000 

ng/g 

0.0 

39.00000000 

Mg^g 

0.0 

0.07800000 

flg'g 

0.0 

0.42400000 

Mg/g 

0.0 

7.10000000 

0.0 

30.00000000 

flg/g 

0.0 

8000.000000 

Hg'g 

0.0 

0.02590000 

^g/g 

0.0 

2.46000000 

ng^g 

0.0 

15.00000000 

ng/g 

0.0 

17.00000000 

t»g/g 

0,0 

250.0000000 

ng/g 

0,0 

16.60000000 

Mg^g 

0.0 

47.00000000 

Mg/g 

0.0 

0.23400000 

f*g'g 

0.0 

24.00000000 

Hg^g 

0.0 

48.00000000 

0.0 

0.07800000 

fig/g 

0.0 

0.42400000 

Mg/g 

0.0 

8.76000000 

^g/g 

0.0 

11.90000000 

^g/g 

0.0 

8400.000000 

(*g/g 

0.0 

0.02590000 

Hg/g 

0.0 

2.46000000 

fig/g 

0.0 

19.00000000 

0.0 

17.00000000 

iig/e 

0,0 

250.0000000 

Mg^g 

0.0 

16.60000000 

Mg/g 

0-0 

75.00000000 

Hg/g 

0.0 

0.03360000 

f»g/g 

0.0 

24.00000000 

»ig/g 

0.0 

58.00000000 

(‘©'g 

0.0 

0.07800000 

lig/g 

0.0 

0.42400000 

Hg/g 

0.0 
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Site  ID 


Building  1303  Washout  Pond  (SWMIJ  22)  Phase  I RI  Data 

^e  Mc«ya 

Type  Type _ Test  Name 


Meas  Unit  Flas  Data 

Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


BWS.92-05 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

7.42000000 

0.0 

BWS-92-05 

SURF 

CSO 

cu 

COPPER 

6.54000000  pg^g 

0.0 

BWS-92-05 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

8900.000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-05 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  pg/g 

0.0 

BWS-92-05 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-05 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

10.00000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-05 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-05 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

510.0000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-05 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

16.60000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-05 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

28.00000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-06 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

0.03350000  pg/g 

0.0 

BWS-92-06 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

24.00000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-06 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

62.00000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-06 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.07800000  pg/g 

0.0 

BWS-92-06 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  pg/g 

0.0 

BWS-92-06 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

7.67000000  pg/g 

0.0 

BWS.92-06 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

5.55000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-06 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

9900.000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-06 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  pg/g 

0.0 

BWS-92-06 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-06 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

9.20000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-06 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-06 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-06 

SURF 

CSO 

TL 

THALLRJM 

LT 

16.60000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-06 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

28.00000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-07 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

0.03270000  pg/g 

0.0 

BWS-92-07 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

24.00000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-07 

SURF 

CSO 

BA 

BARRIM 

55.00000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-07 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.07800000  pg/g 

0.0 

BWS-92-07 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  pg/g 

0.0 

BWS-92-07 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

7.98000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-07 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

5.78000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-07 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

6600.000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-07 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  pg/g 

0.0 

BWS-92-07 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-07 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

20.00000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-07 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

10.00000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-07 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-07 

SURF 

CSO 

TL 

THALLRIM 

LT 

50.00000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-07 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

36.00000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-08 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

0.02910000  pg/g 

0.0 

BWS-92-08 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

24.00000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-08 

SURF 

CSO 

BA 

BARRIM 

58.00000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-08 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.07800000  pg/g 

0.0 

BWS-92-08 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  pg/g 

0.0 

BWS-92-08 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

8.16000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-08 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

6.73000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-08 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

10000.00000  pg/g 

0.0 

BWS-92-08 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  pg/g 

0.0 

BWS-92-08 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-08 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

16.00000000  pg/g 

0.0 

BWS-92-08 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

10.00000000  pg/g 

0.0 
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Building  1303  Washout  Pond  (SWMU  22)  Phase  I RI  Data 


Test  Name 


Meas 

Bool  Value 


Unit  Flag 

Meas  Depth  Code 


Chemical  Class:  METALS 


BWS-92-08 

SURF 

CSO 

SB 

SELENIUM 

BWS^92-08 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

BWS-92-08 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

BWS-92-09 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

BWS-92-09 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

BWS.92-09 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

BWS-92-09 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

BWS-92-09 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

BWS-92-09 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

BWS-92-09 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

BWS-92-09 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

BWS-92-09 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

BWS-92-09 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

BWS-92-09 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

BWS-92-09 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

BWS-92-09 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRJM 

BWS-92-09 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

BWS-92-09 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

BWS-92-10 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

BWS-92-10 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

BWS-92-10 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

BWS-92-10 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

BWS-92-10 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRIM 

BWS-92-10 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

BWS-92-10 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

BWS-92-10 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

BWS-92-10 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

BWS-92-10 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

BWS-92-10 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

BWS-92-10 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

BWS-92-10 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRJM 

BWS-92-10 

SURF 

CSO 

TL 

THALLRJM 

BWS-92-10 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

LT 

510.0000000  |ig/g 

0.0 

LT 

16.60000000  |ig/g 

0.0 

35.00000000  ng/g 

0.0 

0.03360000  ^g^g 

0.0 

LT 

24.00000000  )ig/g 

0.0 

67.00000000  ng^g 

0.0 

LT 

0.07800000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.42400000  |ig/g 

0.0 

8.63000000  (ig/g 

0.0 

5.56000000  ^g/g 

0.0 

9900.000000  ng^g 

0.0 

LT 

0.02590000  ng/g 

0.0 

LT 

2.46000000  fig/g 

0.0 

11.00000000  |ig/g 

0.0 

LT 

34.00000000  (ig/g 

0.0 

LT 

510.0000000  (ig/g 

0.0 

LT 

16.60000000  fig/g 

0,0 

31.00000000  |ig/g 

0,0 

0.02590000  ng/g 

0.0 

LT 

24.00000000  ng/g 

0.0 

70.00000000  jig/g 

0.0 

LT 

0.07800000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.42400000  |ig/g 

0.0 

9.30000000  (ig/g 

0.0 

6.05000000  (ig/g 

0.0 

11000.00000  ng/g 

0.0 

LT 

0.02590000  ng/g 

0.0 

LT 

2.46000000  |»g/g 

0.0 

13.00000000  (ig/g 

0.0 

LT 

10.00000000  fig/g 

0.0 

LT 

510.0000000  ng/g 

0.0 

LT 

16.60000000  (ig/g 

0.0 

39.00000000  ^g/g 

0.0 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  BuiUbng  (SWMlf  23)  Phase  I RI  Data 


SHelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Mea$ 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Hag 

Code 

Chemical  Class:  ANIONS 

BRD-92^1 

DTCH 

CSO 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  ^g/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

cso 

CL 

CHLORIDE 

79.10000000  ^g/g 

0.0 

BRt).92-01 

DTCH 

CSO 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ng/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  ^g/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

cso 

NOS 

NITRATE 

LT 

3.36000000  ^g/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

25.70000000  ng/g 

0.0 

T 

BRD-92-01 

DTCH 

cso 

S04 

SULFATE 

31.10000000  fig/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  ^g/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

cso 

CL 

CHLORIDE 

LT 

39.60000000  jig/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  jig/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  ^g/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

cso 

NOS 

NITRATE 

7.27000000  ng/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  ng/g 

0.0 

T 

BRD-92-02 

DTCH 

cso 

S04 

SirLFATE 

122.0000000  Hg/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

CL 

CHU^RIDE 

LT 

39.60000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

NOS 

NITRATE 

LT 

3.36000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  ng/g 

0.0 

T 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

CL 

CHU)RIDE 

LT 

39.60000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

NOS 

NITRATE 

LT 

3.36000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  fig/g 

0.0 

T 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

CL 

CHU)RIDE 

LT 

39.60000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  Hg/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

NOS 

NITRATE 

LT 

3.36000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  iig/g 

0.0 

T 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

cso 

CL 

CHU)RIDE 

LT 

39.60000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

cso 

NOS 

NITRATE 

6.59000000  fig/g 

0.0 

BRS-92.04 

SURF 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  ^g/g 

0.0 

T 

BRS-92-04 

SURF 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  \ig/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

CL 

CHUIRIDE 

LT 

39.60000000  ng^g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ^ig/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

NOS 

NITRATE 

5.95000000  \ig/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  \ig/g 

0.0 

T 

BRS.92-05 

SURF 

cso 

S04 

SULFATE 

22.40000000  \Lg/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  [Lg/g 

0.0 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  I RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Meas  Unit  Flag  Datdi 

Bool  Vafae  Meas  Depth  Code  Qaal 


Chemical  Class:  ANIONS 


BRS.92-06 

SURF 

CSO 

CL 

CHLORIDE 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

F 

FLUORIDE 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

N02 

NITRITE 

BRS-92^6 

SURF 

CSO 

N03 

NITRATE 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

S04 

SULFATE 

BRS-92-07 

SURF 

CSO 

BR 

BROMIDE 

BRS-92-07 

SURF 

CSO 

CL 

CHLORIDE 

BRS-92-07 

SURF 

CSO 

F 

FLUORIDE 

BRS-92-07 

SURF 

CSO 

N02 

NITRITE 

BRS-92-07 

SURF 

CSO 

NOS 

NITRATE 

BRS-92-07 

SURF 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

BRS-92-07 

SURF 

CSO 

S04 

SULFATE 

BRS-92-08 

SURF 

CSO 

BR 

BROMIDE 

BRS-92-08 

SURF 

CSO 

CL 

CHLORIDE 

BRS-92-08 

SURF 

CSO 

F 

FLUORIDE 

BRS-92-08 

SURF 

CSO 

N02 

NITRITE 

BRS-92-08 

SURF 

CSO 

NOS 

NITRATE 

BRS-92-08 

SURF 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

BRS-92-08 

SURF 

CSO 

S04 

SULFATE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

BR 

BROMIDE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

CL 

CHLORIDE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

F 

FLUORIDE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

N02 

NITRITE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

NOS 

NITRATE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

S04 

SULFATE 

BRW-92-Ol 

DTCH 

CSW 

BR 

BROMIDE 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

CL 

CHU)RIDE 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

F 

FLUORIDE 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

N02 

NITRITE 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

NOS 

NITRATE 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

P04 

PHOSPHATE 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

P04 

PHOSPHATE 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

S04 

SULFATE 

Chemical  Class:  CYANIDE 


BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

CYN 

CYANIDE 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

CYN 

CYANIDE 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

BRS-92-0S 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

BRS-92-07 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

BRS-92-08 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

50.00000000  ^g/g 

0.0 

LT 

19.20000000  jig/g 

0.0 

LT 

3.16000000  ng/g 

0.0 

28.00000000  fig/g 

0.0 

7.43000000  fig/g 

0.0 

125.0000000  (ig/g 

0.0 

LT 

8.83000000  ng/g 

0.0 

LT 

39.60000000  ng/g 

0.0 

LT 

19.20000000  ng/g 

0.0 

LT 

3.16000000  jig/g 

0.0 

LT 

3.36000000  ng/g 

0.0 

ND 

5.00000000  ng/g 

0.0 

LT 

14.40000000  pg/g 

0.0 

LT 

8.83000000  (ig/g 

0.0 

LT 

39.60000000  |ig/g 

0.0 

LT 

19.20000000  ng/g 

0.0 

LT 

3.16000000  pg/g 

0.0 

5.11000000  pg/^g 

0.0 

64.50000000  pg^g 

0.0 

LT 

14.40000000  pg/g 

0.0 

LT 

8.83000000  ng/g 

0.0 

LT 

39.60000000  ng/g 

0.0 

LT 

19.20000000  Hg/g 

0.0 

LT 

3.16000000  ng/g 

0.0 

5.92000000  pg/g 

0.0 

92.80000000  (ig/g 

0.0 

27.20000000  (ig'g 

0.0 

60.80000000  ^ga 

0.0 

110000.0000  ng/I 

0.0 

LT 

71.00000000  gg/1 

0.0 

LT 

280.0000000  (ig/l 

0.0 

1800.000000  fig^ 

0.0 

63.10000000  |ig/l 

0.0 

43.40000000  |tg/I 

0.0 

52000.00000  (ig/l 

0.0 

LT 

5.00000000  ng/g 

0.0 

41.10000000  fig/g 

0.0 

LT 

5.00000000  (ig/g 

0.0 

LT 

5.00000000  (ig/g 

0.0 

LT 

5.00000000  (ig/g 

0.0 

LT 

5.00000000  ]ig/g 

0.0 

LT 

5.00000000  Hg/g 

0.0 

LT 

5.00000000  ne'g 

0.0 

LT 

5.00000000  Hg/g 

0.0 

LT 

5.00000000  Hg^g 

0.0 

LT 

5.00000000  Hg/'g 

0.0 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  1 RI  Data 


Site  Media 

Type  T 


Meas 

Bool  Vahie 


Unit  FlaS  ]>ata 

Meas  Depth  Code  Qnal 


BRW-92^1  DTCH  CSW  CYN  CYANIDE 


LT  5.00000000  fig/I 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  fig/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

13DNB  1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.30400000  fig/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.93100000  fig/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  fig/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

O.S3000000  \igfg 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

2NT  2-NITROTOLUENE 

LT 

1.59000000  ng/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

0.75500000  ng/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

nb  nitrobenzene 

ND 

0.66000000  fig/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  }ig/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

LT 

0.44500000  Hg/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

1.04000000  fig/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

135TNB  13,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.35200000  }ig/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  ^gfg 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

0.93100000  jig/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  fig/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  jig/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

2NT  2-NITROTOLUENE 

LT 

1.59000000  fig/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  ng/g 

0.0 

BRD.92-02 

DTCH 

CSE 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.66000000  }ig/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  fig/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  ng/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

LT 

1.04000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  fig/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  ng^g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

0.93100000  ]xg/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  ng/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.83000000  |ig/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

2NT  2-NITROTOLinENE 

LT 

1.59000000  \igfg 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  \igfg 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.66000000  \ig/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  ^g^g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

1.04000000  \igjg 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

135TNB  1,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.35200000  jig/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

13DNB  1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.30400000  ]xglg 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

0.93100000  jig/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  fig/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  jig^g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

2NT  2-NITROTOLUENE 

LT 

1.59000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

ND 

6.60000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  fig/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METH  YL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

1.04000000  ftg/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

135TNB  1,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.35200000  Hg/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  fig/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.93100000  ftg/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.74400000  fig/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  fig/g 

0.0 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMIJ  23)  Phase  I RI  Data 


Site  ID 


Site 

Type 


Media 

Type 


Test  Name 


Meas 

Bool 


Vahie 


Meas 


Flae 
Depth  Code 


Qnal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


BRS-92-03 

SURF 

CSO 

2NT 

2-NITROTOLUENE 

LT 

1.59000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

0.75500000  pg/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

BRS-92^3 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  pg/g 

0.0 

BRS.92^3 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  Hg/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHyL-N2,4,6-TETRANITROANlLINE 

LT 

1.04000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.35200000  fig/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  Hg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

0.93100000  pg/g 

0,0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  pg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

2NT 

2-NITROTOUIENE 

LT 

1.59000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  pg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

ND 

6.60000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  pg/g 

0-0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCU)TRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  pg/g 

0.0 

BRS-92.04 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0ANILINE 

LT 

1.04000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  pg/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.30400000  pg/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.93100000  pg/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.74400000  pg/g 

0-0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLlIENE 

LT 

0.83000000  pg/g 

0-0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

2NT 

2-NITROTOLOENE 

LT 

1.59000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  pg/g 

0-0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

ND 

6.60000000  pg/g 

0-0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  pg/g 

0-0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  pg/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANITR0ANILINE 

LT 

1.04000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINlTROBENZENE 

LT 

0.35200000  pg/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  pg/g 

0.0 

BRS-924)6 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINTTROTOLUENE 

LT 

0.93100000  pg/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLlIENE 

LT 

0.74400000  pg/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

2NT 

2-NITROTOLlIENE 

LT 

1.59000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  pg/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

ND 

0.66000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  pg/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

1.04000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

CSO 

135TNB 

1 .3.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  pg/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

CSO 

13DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  pg/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4.6-TRINITROTOLLrENE 

LT 

0.93100000  pg/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  pg/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

CSO 

26DNT 

2.6-DINITROTOLirENE 

LT 

0.83000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

CSO 

2NT 

2-NITROTOLlIENE 

LT 

1.59000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCUITETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

0.75500000  pg/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

ND 

6.60000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  pg/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANITR0AN1LINE 

LT 

1.04000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-08 

SURF 

CSO 

135TNB 

1 .3.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  pg/g 

0.0 

Bomb  cmd  Shell  Reconditioning  Building  (SWMIJ  23)  Phase  I RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

UnH 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

BRS-92-08 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-08 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.93100000  fig/g 

0.0 

BRS-92^S 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000 

0.0 

BRS.92-08 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  MS^g 

0.0 

BRS-92-08 

SURF 

CSO 

2NT 

2-NrrROTOLUENE 

LT 

1.59000000  Mg/g 

0.0 

BRS-92-08 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  ng/g 

0.0 

BRS-92-08 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

ND 

6.60000000  jig/g 

0.0 

R 

BRS-92-08 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-08 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINFFRAMINE 

LT 

0.44500000  fig/g 

0.0 

BRS-92-08 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METH  YL-N2,4,6-TETRANITR0ANILINE 

LT 

1.04000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

135TNB 

l,3,5.TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  Hg/g 

0.0 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  >ig/g 

0.0 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.93100000  ng/g 

0.0 

BRS.92-09 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  Mg^g 

0.0 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

2NT 

2-NrrROTOLUENE 

LT 

1.59000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  Hg/g 

0.0 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

ND 

0.66000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  Hg/g 

0.0 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  fig/g 

0.0 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

1.04000000  ^g/g 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.38800000  fig/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.27000000  fig/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.76700000  fig/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

24DNT 

2,4.DINITROTOLUENE 

LT 

1.16000000  fig/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

1.11000000  fig/I 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.86900000  fig/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.54000000  fig/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.61700000  fig/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.19100000  fig/1 

0.0 

Chemical  Class:  METALS 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

AG 

SILVER 

0.02930000  fig/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

AS 

ARSENIC 

LT 

48.00000000  fig/g 

0.0 

K 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

BA 

BARRJM 

130.0000000  ^g/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.16000000  fig/g 

0.0 

K 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

CD 

cadmuim 

LT 

0.85000000  ^g/g 

0.0 

K 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

CR 

CHROMRIM 

17.00000000  fig/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

CU 

COPPER 

170.0000000  fig/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

FE 

IRON 

28000.00000  fig/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

HG 

MERCURY 

0.14500000  fig/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

NI 

NICKEL 

8.00000000  fig/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

PB 

LEAD 

80.00000000  fig/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  fig/g 

0.0 

K 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  fig/g 

0.0 

K 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

TL 

THALLRJM 

LT 

170.0000000  fig/g 

0.0 

K 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

ZN 

ZINC 

280.0000000  fig/g 

0.0 

X 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

AG 

SILVER 

0.81000000  fig/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

AS 

ARSENIC 

LT 

24.00000000  fig/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

BA 

BARIUM 

82.00000000  fig/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

BE 

BERYLLRJM 

LT 

0.07800000  fig/g 

0.0 
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SkeD) 

Site 

Type 

Me<lia 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Chemical  Class:  METALS 

BRD-924)2 

DTCH 

CSE 

CD 

CADMIUM 

BR0-92-O2 

DTCH 

CSE 

CR 

CHROMIUM 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

CU 

COPPER 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

FE 

IRON 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

HG 

MERCURY 

LT 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

NI 

NICKEL 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

PB 

LEAD 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

SB 

ANTIMONY 

LT 

BRD92-02 

DTCH 

CSE 

SE 

SELENIUM 

LT 

BRD92-02 

DTCH 

CSE 

TL 

THALLIUM 

LT 

BRD92-02 

DTCH 

CSE 

ZN 

ZINC 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

BRS.92-01 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

BRS.92.01 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRJM 

LT 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

TL 

THALLRIM 

LT 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

BA 

BARRJM 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRIM 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRIM 

LT 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

TL 

THALLRJM 

LT 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

BRS-924)3 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

Vaiae 


Unit 

Meas 


Flag 

Depth  Code 


Data^ 

Qnal 


2.80000000  pg/g 

470.0000000  jxg/g 

99.00000000  fig/g 

35000.00000  pg/g 
0.02590000  jig/g 
8.15000000  jig/g 

860.0000000  ^ig/g 

34.00000000  jig/g 
510.0000000  pg/g 

33.00000000  fig/g 
1100.000000  ng/g 

0.17900000  ^g/g 
240.0000000  jig/g 

260.0000000  ^g/g 

0.07800000  fig/g 
0.42400000  jig/g 
90.00000000  jig/g 
19.30000000  ng/g 
25000.00000  pg/g 
0.02590000  jig/g 

2.46000000  fig/g 

130.0000000  jig/g 
34.00000000  ng/g 
510.0000000  ng/g 
170.0000000  pg/g 
2200.000000  fig/g 

0.23400000  fig/g 
24.00000000  fxg/g 
74.00000000  ^g/g 
0.07800000  jig/g 
0.51500000  ng/g 

80.00000000  |ig/g 

27.00000000  ng/g 
12000.00000  ng/g 
0.02590000  fig/g 
2.46000000  Mg^g 
140.0000000  ng/g 
34.00000000  pg/g 
510.0000000  fig/g 
170.0000000  jig/g 
300.0000000  jig/g 
0.04760000  jAg/g 

48.00000000  fig/g 

31.00000000  fig/g 
0.16000000  ng/g 
0.85000000  fxg^g 

22.00000000  pg/g 

7.20000000  fig/g 

6200.000000  fig/g 

0.02590000  fig/g 
4.90000000  fig/g 


0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 


K 

K 

K 


K 

X 


K 

K 

K 


K 

K 

K 


K 

K 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMIJ  23)  Phase  I RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 


Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value  Meas 

Depth  Code  Qoal 

Chemical  Class:  METALS 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

40.00000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

6.80000000  pg/g 

0.0 

K 

BRS.92-03 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

510.0000000  pg/g 

0.0 

K 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

170.0000000  pg/g 

0.0 

K 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

40.00000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

cso 

AG 

SDLVER 

0.09920000  pg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

24.00000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

110.0000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.07800000  pg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

0.42400000  pg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

70.00000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

cso 

cu 

COPPER 

29.00000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

21000.00000  pg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  pg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

26.30000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

240.0000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  pg/g 

0.0 

K 

BRS-92-04 

SURF 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  pg/g 

0.0 

K 

BRS-92-04 

SURF 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

170.0000000  pg/g 

0.0 

K 

BRS-92-04 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

140.0000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

0.07650000  pg/g 

0.0 

BRS-92.05 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

24.00000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

BA 

BARRIM 

76.00000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.07800000  pg/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  pg/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

CR 

CHROMRJM 

23.60000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

52.00000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

16000.00000  pg/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  pg/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

25.80000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

110.0000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  pg/g 

0.0 

K 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  pg/g 

0.0 

K 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

170.0000000  pg/g 

0.0 

K 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

120.0000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

0.06150000  pg/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

72.00000000  pg/g 

0.0 

K 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

BA 

BARRIM 

13.50000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.78000000  pg/g 

0.0 

K 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.0 

K 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

CR 

CHROMRIM 

18.00000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

77.00000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

23000.00000  pg/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

0.17400000  pg/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

7.40000000  pg/g 

0.0 

K 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

43.00000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  pg/g 

0.0 

K 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

5100.000000  pg/g 

0.0 

K 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

170.0000000  pg/g 

0.0 

K 

BRS-92-^6 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

76.00000000  pg/g 

0.0 

X 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

0.07370000  pg/g 

0.0 

Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMIJ  23)  Phase  I RI  Data 


Site 

Media 

Site  ID 

Type 

Type 

Test! 

Chemical  Class:  METALS 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

BRS-92-07 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

cu 

COPPER 

BRS-92.07 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

BRS.92-07 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

TL 

THALLRIM 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BA 

BARRJM 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLRJM 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

CR 

CHROMRTM 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

SE 

SELENRTM 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

TL 

THALLRIM 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

CD 

CADMRIM 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

CR 

CHROMRJM 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

SE 

SELENRIM 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

BRW.92-01 

DTCH 

csw 

AG 

SILVER 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

AS 

ARSENIC 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

BA 

BARRIM 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

BE 

BERYLLRIM 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

CD 

CADMRIM 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

CR 

CHROMRIM 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

CU 

COPPER 

Mea$ 

Bool  Value 


Unit  Flag  THiir 

Meas  Depth  Code  Qual 


LT 

24.00000000  ng/g 

0.0 

40.00000000  |ig/g 

0.0 

LT 

0.07800000  (ig/g 

0.0 

1.82000000  Hg/g 

0.0 

43.60000000  ng/g 

0.0 

17.80000000  ng/g 

0.0 

8200.000000  tig/$ 

0.0 

LT 

0.02590000  tig/e 

0.0 

3.65000000  ^g/g 

0.0 

100.0000000  nsfg 

0.0 

LT 

34.00000000  ^g/'g 

0.0 

K 

LT 

510.0000000  ng/g 

0.0 

K 

LT 

170.0000000  ng/g 

0.0 

K 

150.0000000  ng/g 

0.0 

1.80000000  Mg/g 

0.0 

LT 

48.00000000  jig/'g 

0.0 

K 

120.0000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.16000000  ng/g 

0.0 

K 

LT 

0.85000000  jig/g 

0.0 

K 

13.00000000  ng^g 

0.0 

66.00000000  Mg^g 

0.0 

13000.00000  ng/g 

0.0 

0.09150000  ng/g 

0.0 

LT 

4.90000000  ng/g 

0.0 

K 

29.00000000  ng/g 

0.0 

LT 

34.00000000  jig/g 

0.0 

K 

LT 

1000.000000  ng/g 

0.0 

K 

LT 

170.0000000  ng/g 

0.0 

K 

240.0000000  ng/g 

0.0 

0.11500000  |ig/g 

0.0 

LT 

48.00000000  ng/g 

0.0 

K 

160.0000000  |ig/g 

0.0 

LT 

0.16000000  |ig/g 

0.0 

K 

LT 

0.85000000  ng/g 

0.0 

K 

22.00000000  fig/g 

0.0 

160.0000000  ng/g 

0.0 

20000.00000  ng/g 

0.0 

0.19900000  ^g/g 

0.0 

LT 

4.90000000  ^g/g 

0.0 

K 

70.00000000  ng/g 

0.0 

LT 

34.00000000  ng/g 

0.0 

K 

LT 

1000.000000  (ig/g 

0.0 

K 

LT 

170.0000000  ^g/g 

0.0 

K 

460.0000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.31600000  ^g/l 

0.0 

LT 

440.0000000  ng/l 

0.0 

K 

79.00000000  ftg/l 

0.0 

LT 

0.34100000  Hg/1 

0.0 

LT 

2.67000000  ^g/l 

0.0 

LT 

4.47000000  Hg/1 

0,0 

11.50000000  |ig/I 

0.0 
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Site 

Typ«_ 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Vahie  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

FE 

IRON 

780.0000000  ^g/l 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

HG 

MERCURY 

LT 

0.56600000  |ig/i 

0.0 

BRW.92-01 

DTCH 

CSW 

NI 

NICKEL 

LT 

8.76000000  ng/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

PB 

LEAD 

12.10000000 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

SB 

ANTIMONY 

LT 

51.20000000  jigl 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

SE 

SELENIUM 

LT 

1000.000000 

0.0 

K 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

TL 

THALLIUM 

LT 

1100.000000  jig/I 

0.0 

K 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

ZN 

ZINC 

34,80000000 

0.0 

Chemical  Class:  PESTICIDES 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.92000000  ^g/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

NI) 

2.00000000  ng/g 

0.0 

R 

BRD.92-01 

DTCH 

CSE 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

NI) 

2.00000000  jig/g 

0.0 

R 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.58000000  ng/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.72000000  gg/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.40000000  fig/g 

0.0 

R 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0,60000000  ^g/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.82000000  ^g/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

NO 

0,40000000  jig/g 

0.0 

R 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

10.00000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.56000000  |ig/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXTDE 

LT 

0.72000000  jig/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.86000000  ^g/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ND 

2.00000000  |ig/g 

0.0 

R 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>L  1  -DICHLOROET 

LT 

0.36000000  (ig/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

LT 

0.44000000  fig/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1 , 1-TRICHLORO 

LT 

0.82000000  ng/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.92000000  jig/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

NO 

2.00000000  |ig/g 

0.0 

R 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

2.00000000  fig/g 

0.0 

R 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.58000000  jig/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.72000000  jig^g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

NI) 

0.40000000  ng/g 

0.0 

R 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.60000000  ng/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.82000000  ng/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

ESFS04 

ENDC^JSULFAN  SULFATE 

ND 

0.40000000  fig/g 

0.0 

R 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

NI) 

10.00000000  jig/g 

0.0 

R 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.56000000  fig/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.72000000  jig^g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.86000000  jtg^g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ND 

2.00000000  fig/g 

0.0 

R 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

5.20000000  Hg^g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,  1  -DICHU)ROET 

LT 

0.36000000  ng/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,  1  -DICHLOROET 

LT 

0.44000000  ng/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>LLl-TRlCHLORO 

LT 

0.82000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.92000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

2.00000000  |ig/g 

0.0 

R 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

2.00000000  jig/g 

0.0 

R 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.58000000  ^g/g 

0.0 

BRS.92.01 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.72000000  fig/g 

0.0 

BRS-92.01 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.40000000  ng/g 

0.0 

R 
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SHe 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Deiith 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  I^STICIDES 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.60000000  ^ig/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.82000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.40000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

10.00000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.56000000  fig/g 

0.0 

BRS.92-01 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.72000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.86000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ND 

2.00000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROET 

LT 

0.36000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLOROET 

LT 

0.44000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,l-TRICHLORC) 

LT 

0.82000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

9.20000000  |ig/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

20.00000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

20.00000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

5.80000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

7.20000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

4.00000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

6.00000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

8.20000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

4.00000000  jig/g 

0.0 

R 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

100.0000000  (Ig/g 

0.0 

R 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

5.60000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

7.20000000  (ig/'g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

8.60000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ND 

20.00000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-I,l-DICHLOROET 

LT 

3.60000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

PPDDE 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1  -DICHLOROET 

LT 

4.40000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,l-TR]CHLORO 

LT 

8.20000000  (ig/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.29000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  |ig/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSIILFAN 

ND 

0.20000000  (ig/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.30000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.41000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

ESFS04 

ENDOSirLFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.43000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-Ll-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

PPDDE 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,Ll-TRICHLORO 

LT 

0.41000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

9.20000000  (ig/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

cso 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

20.00000000  (ig/g 

0.0 

R 

BRS-92-04 

SURF 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

20.00000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-04 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

5.80000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

7.20000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

4.00000000  jig/g 

0.0 

R 

BRS-92-04 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

6.00000000  ng/g 

0.0 

QmI 
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^  Media 

Type  Type  Teat  Naaie 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qua! 


Chemical  Class:  raSTICroES 


BRS-92-04 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

8.20000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

4.00000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

100.0000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

5.60000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

7.20000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

8.60000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ND 

20.00000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS.92-04 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2,2.BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

LT 

3.60000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1-DICHL0R0ET 

LT 

4.40000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,L1-TRICHL0R0 

LT 

8.20000000  \X!gJg 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

9.20000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

20.00000000  ^ig/g 

0.0 

R 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

20.00000000  Mg/g 

0.0 

R 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

5.80000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

7.20000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

4.00000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

6.00000000  Mg/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

8.20000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

ESFS04 

endc^sulfan  sulfate 

ND 

4.00000000  jig/g 

0.0 

R 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

100.0000000  jig/g 

0.0 

R 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

5.60000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

7.20000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

8.60000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ND 

20.00000000  jig/g 

0.0 

R 

BRS.92-05 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-L1-DICHL0R0ET 

LT 

3.60000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1 , 1-DICHLOROET 

LT 

4.40000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  L 1  -TRICHLORO 

LT 

8.20000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0,92000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

2.00000000  jig/g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

2.00000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.58000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.72000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.40000000  jig/g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.60000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.82000000  fig^g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.40000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

10.00000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.56000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.72000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.86000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ND 

2.00000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLOROET 

LT 

0.36000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHEN  YL>-1 , 1  -DICHU)ROET 

LT 

0.44000000  fig/g 

0.0 

BRS.92-06 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHEN  YL)-L  1 J-TRICHLORO 

LT 

0.82000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

9.20000000  |ig/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

20.00000000  jig/g 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

20.00000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

5.80000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

7.20000000  ng/g 

0.0 

BRS.92-07 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

4.00000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

6.00000000  (ig/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

8.20000000  ng/g 

0.0 
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Sttem 

Site 

Type 

Media 

Type 

Teat  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Mens 

Depth 

Flas 

Code 

Chemical  Class:  KESTICIDES 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

4.00000000  |ig/g 

0,0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

100.0000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

5.60000000  ^g/g 

0.0 

BRS.92-07 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXTOE 

LT 

7.20000000  (ig/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

8.60000000  ms's 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ND 

20.00000000  Mg/g 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS{PARA-CHLOROPHENYL)-1.1-DICHLOROET 

LT 

3.60000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DlCHLOROET 

LT 

4.40000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,Ll-TRICHLORO 

LT 

8.20000000  >ig/g 

0.0 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

9.20000000  fig^g 

0.0 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

20.00000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

20.00000000  |ig/g 

0.0 

R 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

5.80000000  ng'g 

0.0 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

7.20000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

4.00000000  ng/g 

0,0 

R 

BRS-92.08 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

6.00000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

8.20000000  ng/g 

0.0 

BRS-92.08 

SURF 

cso 

ESFS04 

ENDC^SULFAN  SULFATE 

ND 

4.00000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

100.0000000  (Ig/g 

0.0 

R 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

5.60000000  jig/g 

0,0 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

7.20000000  {ig/g 

0.0 

BRS-92.08 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

8.60000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ND 

20.00000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92.08 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-Ll-DICHLOROET 

LT 

3.60000000  Mg/g 

0.0 

BRS.92-08 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2.BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-Ll-DICHLOROET 

LT 

4.40000000  jig/g 

0.0 

BRS.92-08 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,Ll-TRICHLORO 

LT 

8.20000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.92000000  (ig/g 

0.0 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

2.00000000  (»g/g 

0.0 

R 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

2.00000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.58000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.72000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92.09 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.40000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92.09 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.60000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.82000000  (ig/g 

0.0 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.40000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS.92-09 

SURF 

cso 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

10.00000000  |ig/g 

0.0 

R 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.56000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.72000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.86000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ND 

2.00000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-I,l-DICHLOROET 

LT 

0.36000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

PPDDE 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

LT 

0.44000000  |ig/g 

0.0 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-LL1-TRICHLORO 

LT 

0.82000000  ^g/g 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHU)RIDE 

LT 

0.00561000  fig/I 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

LT 

0.00201000  ng/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

0.05000000  ng/l 

0.0 

T 

BRW.92.01 

DTCH 

CSW 

ALDRN 

ALDRIN 

ND 

0.05000000  ng/1 

0.0 

T 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ND 

0.05000000  (ig/1 

0.0 

T 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.10000000  ^g/I 

0.0 

T 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.03690000  jig/l 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.02180000  ng/1 

0.0 

QmI 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMIJ  23)  Phase  1 RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  MSTICIDES 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00764000 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.10000000  ^g/l 

0.0 

T 

BRW.92-01 

DTCH 

csw 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.10000000  jig/I 

0.0 

T 

BRW.92-01 

DTCH 

csw 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.10000000  ^g/I 

0.0 

T 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

LT 

0.03090000  fig/I 

0.0 

BRW.92.01 

DTCH 

csw 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00841000  ng/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.06100000  \ig/\ 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.13400000  jig/l 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

LIN  LINDANE 

LT 

0.03300000  ng/l 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

0.50000000  ^g/l 

0.0 

T 

BRW.92-01 

DTCH 

csw 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.06810000  fig/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

PCB260  PCB1260 

LT 

0.07540000  ^g/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

LT 

0.02010000  ^g/l 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1  -DICHLOROET 

LT 

0.08800000  ^g/l 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,l-TRICHLORO 

ND 

0.10000000  fig/I 

0.0 

T 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

TXPHE  TOXAPHENE 

ND 

1.00000000  fig/1 

0.0 

T 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.58000000  jig/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.58000000  Mg/g 

0.0 

BRD.92-01 

DTCH 

CSE 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.66000000  ng/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.66000000  ng/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.64000000  fig/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

3.40000000  jig/g 

0.0 

R 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.60000000  ^ig/g 

0.0 

R 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.66000000  fig/g 

0.0 

R 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.66000000  fig/g 

0.0 

R 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

3.40000000  fig/g 

0.0 

R 

BRD.92-01 

DTCH 

CSE 

24DNT  2,4.DINTTROTOLUENE 

LT 

0.78000000  ng/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

1.06000000  ng/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

2CLP  2.CHLOROPHENOL 

ND 

0.66000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.64000000  fig/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.66000000  |ig/g 

0.0 

R 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.66000000  ng/g 

0.0 

R 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

ND 

3.40000000  ng/g 

0.0 

R 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

2NP  2-NrrROPHENOL 

ND 

0.66000000  (ig/g 

0.0 

R 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

1.40000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

3NANIL  3-NrrROANILINE 

ND 

3.40000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRD-92.01 

DTCH 

CSE 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

3.40000000  jig/g 

0.0 

R 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

4BRPPE  4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.66000000  fig/g 

0.0 

R 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.66000000  fig/g 

0.0 

R 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

4CL3C  4.CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.66000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.66000000  jig/g 

0.0 

R 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.66000000  ng^g 

0.0 

R 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

4NANIL  4-NrrROANILrNE 

ND 

3.40000000  ^g/'g 

0.0 

R 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

4NP  4-NrrROPHENOL 

ND 

3.40000000  fig^g 

0.0 

R 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.82000000  fig/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.92000000  jig^g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

1.08000000  fig/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.66000000  jig/g 

0.0 

R 

BRD.92-01 

DTCH 

CSE 

B2CIPE  BIS(2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.66000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRI>92-01 

DTCH 

CSE 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.66000000  ^g/g 

0.0 
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Chemical  Class:  S^MlVOLAXliLES 


BRD-92-01 

BRI>-92-01 

BRD-92-01 

BRIX92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD.92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-02 

BRD-92-02 

BRD-92-02 

BRD-92-02 

BRD-92-02 

BRD-92-02 

BRD-9202 

BRD-92-02 

BRD-92-02 

BRD-92-02 

BRD-92-02 


DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 

DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 
DTCH  CSE 


B2EHP  B1S(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 
BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 
BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 
BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
BBZP  BUTVXBENZYL  PHTHALATE 
BENZO  BENZOIC  ACH) 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

BZALC  BENZYT  ALCOHOL 

CHRY  CHRYSENE 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

CPMS  4-CHIjOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

CPMSO  4-CHIjOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  anthracene 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHUIRIDE 

DBZRI  DIBENZOFURAN 

DEP  DIETHYX  PHTHALATE 

DITH  DITHIANE 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

DNBP  DI-N-BUTYLPHTHALATE 

DNOP  DI-N-OCTYT  PHTHALATE 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

FANT  FLUORANTHENE 

FLRENE  FLUORENE 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

ICDPYR  INDENO  [1,2.3-C,D]  PYRENE 

ISOPHR  ISOPHORONE 

MLTHN  MALATHION 

NAP  NAPHTHALENE 

NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

OXAT  1.4-OXATHIANE 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

PHANT  PHENANTHRENE 

PHENO  PHENOL 

PRTHN  PARATHION 

PYR  PYRENE 

123TCB  1,2.3-TRICHLOROBENZENE 
124TCB  1.2,4-TRICHLOROBENZENE 
12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 
13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 
14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 
245TCP  2.4.5-TRICHLOROPHENOL 
246TCP  2.4.6-TRlCHLOROPHENOL 
24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 
24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 
24DNP  2.4-DINITROPHENOL 
24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 


LT  0.78000000 

LT  0.60000000 

LT  0.76000000 

LT  0.72000000 

0.47000000 
ND  3.40000000 

LT  0.48000000 

LT  1.60000000 

ND  0.66000000 

LT  0.90000000 

LT  0.52000000 

ND  0.66000000 

LT  0.80000000 

LT  0.74000000 

LT  0.54000000 

LT  1.38000000 

LT  0.40000000 

LT  0.58000000 

ND  0.66000000 

ND  0.66000000 

LT  0.48000000 

ND  0.66000000 

ND  0.66000000 

LT  1.18000000 

ND  0.40000000 

LT  1.04000000 

ND  0.66000000 

LT  0.84000000 

LT  0.42000000 

ND  0.66000000 

LT  0.96000000 

LT  0.84000000 

LT  0.72000000 

ND  0.66000000 

LT  0.50000000 

0.64600000 
ND  3.40000000 

LT  0.82000000 

ND  0.66000000 

LT  0.92000000 

LT  0.84000000 

LT  0.58000000 

LT  0.58000000 

LT  0.66000000 

LT  0.66000000 

LT  0.64000000 

ND  3.40000000 

ND  0.60000000 

ND  0.66000000 

ND  0.66000000 

ND  3.40000000 

LT  0.78000000 


pg/g 

0.0 

pg/g 

0.0 

pg/g 

0.0 

pg/g 

0.0 

ne/e. 

0.0 

s 

pg/g 

0.0 

R 

pg/g 

0.0 

pg/g 

0.0 

pg/g 

0.0 

R 

pg^g 

0.0 

pg^g 

0.0 

pg^g 

0.0 

R 

pg/g 

0.0 

pg/g 

0.0 

pg/g 

0.0 

pg/g 

0.0 

pg/g 

0.0 

pg/g 

0.0 

pg/g 

0.0 

R 

pg/g 

0.0 

R 

pg/g 

0.0 

pg/g 

0.0 

R 

pg/g 

0.0 

R 

pg/g 

0.0 

pg/g 

0.0 

R 

pg/g 

0.0 

pg/g 

0.0 

R 

pg/g 

0.0 

pg/g 

0.0 

pg/g 

0.0 

R 

pg/g 

0.0 

pg/g 

0.0 

pg/g 

0.0 

pg/g 

0.0 

R 

pg/g 

0.0 

pg/g 

0.0 

pg/g 

0.0 

R 

pg/g 

0.0 

pg/g 

0.0 

R 

pg/g 

0.0 

pg/g 

0.0 

pg/g 

0.0 

pg/g 

0.0 

pg/g 

0.0 

pg/g 

0.0 

pg/g 

0.0 

pg/g 

0.0 

R 

pg/g 

0.0 

R 

pg/g 

0.0 

R 

pg/g 

0.0 

R 

pg/g 

0.0 

R 

pg/g 

0.0 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMIJ  23)  Phase  I RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

FUs 

Depth  Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

1.06000000  fig/g 

0.0 

BRD-92^2 

DTCH 

CSE 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.66000000  fig/g 

0.0 

R 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.64000000  jig/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.66000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRD.92-02 

DTCH 

CSE 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.66000000  jig/g 

0.0 

R 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

3.40000000  ^ig/g 

0.0 

R 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.66000000  fig/g 

0.0 

R 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

1.40000000  fig/g 

0.0 

R 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

3NAN1L  3-NrrROANILINE 

ND 

3.40000000  Hg/g 

0.0 

R 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

3.40000000  jig/g 

0.0 

R 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.66000000  jig/g 

0.0 

R 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

4CANIL  4-CHIjOROANILINE 

ND 

0.66000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

4CUC  4-CHU)R0.3-CRESOL 

ND 

0.66000000  jig/g 

0.0 

R 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.66000000  fig/g 

0.0 

R 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.66000000  fig/g 

0.0 

R 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

ND 

3.40000000  >ig/g 

0.0 

R 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

4NP  4-NITROPHENOL 

ND 

3.40000000  fig/g 

0.0 

R 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

0.42700000  ng/g 

0.0 

1 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.92000000  ng/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

1.08000000  jig/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.66000000  tig/g 

0.0 

R 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

B2CIPE  BIS  (2.CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.66000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

B2CLEE  BIS(2-CH1jOROETHYL)ETHER 

LT 

0.66000000  ng/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

2.13000000  ng/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

0.85400000  fig/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

0.64000000  fig/g 

0.0 

1 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

0.64000000  ^g/g 

0,0 

1 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ND 

0.66000000  iig/g 

0.0 

R 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

3.40000000  ng/g 

0.0 

R 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

BGHIPY  BENZO  [aH,I]  PERYLENE 

0.42700000  jig/g 

0,0 

1 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

1,60000000  }ig/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.66000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

CHRY  CHRYSENE 

1.07000000  jig/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.52000000  ng/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.66000000  \ig/g 

0.0 

R 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.80000000  iigfg 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.74000000  pLg/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.54000000  ^g/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

1.38000000  )ig/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.40000000  ^g/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.58000000  ng/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

DBZRr  DIBENZOFURAN 

ND 

0.66000000  \igfg 

0.0 

R 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.66000000  jig/g 

0.0 

R 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.48000000  jig/g 

0.0 

BRD-92.02 

DTCH 

CSE 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.66000000  iig/g 

0.0 

R 

BRJD-92-02 

DTCH 

CSE 

DNBP  DI-N-BDTYL  PHTHALATE 

ND 

0.66000000  \xg/g 

0.0 

R 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

1.18000000  ^g/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.40000000  yig/g 

0.0 

R 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

FANT  FLUORANTHENE 

1.28000000  yig/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.66000000  fig^g 

0.0 

R 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.84000000  yig/g 

0.0 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

ICDPYR  INDENO[L2,3-C,D]  PYRENE 

0.42700000  yg/g 

0.0 

1 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  I RI  Data 


Teat  Name 


Meas  Unit  Flag 

Bool  Value  Meas  DepBi  Code  Qual 


Chemical 

BRD-92-02 

BRD-92-02 

BRD-92.02 

BRD-92-02 

BRD-92-02 

BRD-92-02 

BRD-92-02 

BRD-92-02 

BRD-92-02 

BRD-92-02 

BRD-92-02 

BRD-92-02 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 


Class:  SEMIVOLATILES 


ISOPHR  ISOPHORONE 

MLTHN  MALATHION 

NAP  NAPHTHALENE 

NDNPA  NITROSODI-N-PROPYLAMINE 

nndpa  N-NITROSODIPHENYLAMINE 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

PHANT  PHENANTHRENE 

PHENO  PHENOL 

PRTHN  PARATHION 

PYR  PYRENE 

123TCB  1.2,3-TRICHLOROBENZENE 

124TCB  1,2.4-TRICHLOROBENZENE 

12DCLB  1,2-DlCHLOROBENZENE 

13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

245TCP  2.4.5-TRICHLOROPHENOL 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

24DCLP  2.4-DlCHLOROPHENOL 

24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 

24DNP  2.4-DINITROPHENOL 

24DNT  2.4-DINlTROTOU.lENE 

26DNT  2,6-DINITROTOLlIENE 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

2MP  2-METHYLPHENOL 

2NANIL  2-NITROANILINE 

2NP  2-NITROPHENOL 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

3NANIL  3-NITROANILINE 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

4CAN1L  4-CHLOROANILINE 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

4MP  4-METHYLPHENOL 

4NAN1L  4-Nn'ROANILINE 

4NP  4-NlTROPHENOL 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ANTRC  ANTHRACENE 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
B2CIPE  B1S(2-CHLOR01SOPROPYL)ETHER 
B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 
B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 
BAPYR  BENZO  [A)  PYRENE 
BBFAN  BENZO  [BJ  FLUORANTHENE 
BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
BENZO  BENZOIC  ACID 


ND 

0.66000000  ng/g 

0.0 

R 

LT 

0.96000000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.84000000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.72000000  ^g/g 

0.0 

ND 

0.66000000  (ig/g 

0.0 

R 

LT 

0.50000000  (ig/g 

0.0 

4.80000000  (ig/g 

0.0 

ND 

3.40000000  |ig/g 

0.0 

R 

1.71000000  ng/g 

0.0 

ND 

0.66000000  ng/g 

0.0 

R 

LT 

0.92000000  fig/g 

0.0 

2.13000000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.58000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.58000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.66000000  fig/g 

0.0 

LT 

0.66000000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.64000000  |ig/g 

0.0 

ND 

3.40000000  ^g/g 

0.0 

R 

ND 

0.60000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

0.66000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

0.66000000  (ig/g 

0.0 

R 

ND 

3.40000000  fig/g 

0.0 

R 

LT 

0.78000000  ^g/g 

0.0 

LT 

1.06000000  ^g/g 

0.0 

ND 

0.66000000  (ig/g 

0.0 

R 

LT 

0.64000000  ng/g 

0.0 

ND 

0.66000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

0.66000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

3.40000000  fig/g 

0.0 

R 

ND 

0.66000000  (ig/g 

0.0 

R 

ND 

1.40000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

3.40000000  (ig/g 

0.0 

R 

ND 

3.40000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

0.66000000  (ig/g 

0.0 

R 

ND 

0.66000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

0.66000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

0.66000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

0.66000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

3.40000000  (ig/g 

0.0 

R 

ND 

3.40000000  ng/g 

0.0 

R 

LT 

0.82000000  |ig/g 

0.0 

LT 

0.92000000  (ig/g 

0.0 

LT 

1.08000000  (ig/g 

0.0 

ND 

0.66000000  |ig/g 

0.0 

R 

NI) 

0.66000000  fig/g 

0.0 

R 

LT 

0.66000000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.78000000  fig/g 

0.0 

LT 

0.60000000  fig/g 

0.0 

LT 

0.76000000  jig/g 

0.0 

LT 

0.72000000  ^g/g 

0.0 

ND 

0.66000000  Hg/g 

0.0 

R 

ND 

3.40000000  ng/g 

0.0 

R 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  I RI  Data 


Site  ID 

SMe 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Flag 
Depth  Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.48000000  ng/g 

0.0 

BRS.92-01 

SURF 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

1.60000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.66000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.90000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.52000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.66000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.80000000  ^ig/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.74000000  ^ig/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.54000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

1.38000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.40000000  ^ig/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.58000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

ND 

0.66000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.66000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.48000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.66000000  |ig/g 

0.0 

R 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.66000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

1.18000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.40000000  jig/g 

0.0 

R 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

1.04000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.66000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.84000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

ICDPYR  INDENO  [L2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

0.42000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.66000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.96000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.84000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.72000000  jig/g 

0.0 

BRS-92.01 

SURF 

cso 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.66000000  Mg^g 

0.0 

R 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

OXAT  L4-OXATHIANE 

LT 

0.50000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

3.40000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.82000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.66000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.92000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.84000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

5.80000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

5.80000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

6.60000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

6.60000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

6.40000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

34.00000000  jig/g 

0.0 

R 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

6.00000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

6.60000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

6.60000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

24DNP  2,4-DINTTROPHENOL 

ND 

34.00000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

24DNT  2,4-DINlTROTOLUENE 

LT 

7.80000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

26DNT  2,6-DrNITROTOLUENE 

LT 

10.60000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

6.60000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

6.40000000  ^g/g 

0.0 

BRS.92-02 

SURF 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

6.60000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

6.60000000  jig/g 

0.0 

R 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

34.00000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

6.60000000  jig/g 

0.0 

R 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  I R1  Data 


sate  ID 


ate 


MetUa 

Type 


Test  Name 


Meas 

Bool 


Vatae 


Unit 

Meas 


Flag 
Depth  Code 


Qual 


Chemical  Class:  SBMIVOLATILES 


BRS-92-02 

SURF 

CSO 

33DCBD  3>ClCHLOROBENZIDINE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

3NANIL  3-NrrROANILINE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

46DN2C  4,6-DINITRO-2.CRESOL 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENyL  ETHER 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

4CANIL  4CHU)ROANILINE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

4CL3C 

4.CHLORO-3.CRESOL 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

4CLPPE 

4.CHIJOROPHENYLPHENYL  ETHER 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

4NANIL  4-NnROANILINE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2.CHLOROETHOXY)  METHANE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2.CHLOROISOPROPYL)ETHER 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

B2CLEE  BlS(2.CHLOROETHYL)ETHER 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

BGHIPY  BENZO  (G,H,I]  PERYLENE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

BRS-92.02 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

CPMS 

4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

CPMS02  4.CHU)ROPHENYLMETHYL  SULFONE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

DBZRI 

DIBENZOFURAN 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

BRS.92-02 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N4X:TYL  PHTHALATE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

ICDPYR  INDENO  [1.2.3C.D]  PYRENE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

NDNPA 

NTTROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

OXAT 

I,4DXATHIANE 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

ND  14.00000000  pg/g 

ND  34.00000000  jig/g 

ND  34.00000000  pg/g 

ND  6.60000000  pg/g 

ND  6-60000000  pg/g 

ND  6.60000000  pg/g 

ND  6.60000000  pg/g 

ND  6.60000000  pg/g 

ND  34.00000000  pg/g 

ND  34.00000000  pg/g 

LT  8.20000000  pg/g 

LT  9.20000000  pg/g 

LT  10.80000000  pg/g 

ND  6.60000000  pg/g 

ND  6.60000000  pg/g 

LT  6.60000000  pg/g 

LT  7.80000000  pg/g 

LT  6.00000000  pg/g 

LT  7.60000000  pg/g 

LT  7.20000000  pg/g 

ND  6.60000000  pg/g 

ND  34.00000000  pg/g 

LT  4.80000000  pg/g 

LT  16.00000000  pg/g 

ND  6.60000000  pg/g 

LT  9.00000000  pg/g 

LT  5.20000000  pg/g 

ND  6.60000000  pg/g 

LT  8.00000000  pg/g 

LT  7.40000000  pg/g 

LT  5.40000000  pg/g 

LT  13.80000000  pg/g 

LT  4.00000000  pg/g 

LT  5.80000000  pg/g 

ND  6.60000000  pg/g 

ND  6.60000000  pg/g 

LT  4.80000000  pg/g 

ND  6.60000000  pg/g 

ND  6.60000000  pg/g 

LT  11.80000000  pg/g 

ND  4.00000000  pg/g 

LT  10.40000000  pg/g 

ND  6.60000000  pg/g 

LT  8.40000000  pg/g 

LT  4.20000000  pg/g 

ND  6.60000000  pg/g 

LT  9.60000000  pg/g 

LT  8.40000000  pg/g 

LT  7.20000000  pg/g 

ND  6.60000000  pg/g 

LT  5.00000000  pg/g 

ND  34.00000000  pg/g 


0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0  R 

0.0  R 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0,0  R 

0.0  R 


0.0  R 

0.0 

0.0 

0.0  R 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0-0  R 

0.0  R 

0.0 

0.0  R 

0.0  R 

0.0 

0.0  R 

0.0 

0.0  R 

0.0 

0.0 

0.0  R 

0.0 
0.0 
0.0 
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Bomb  cmd  Shell  Reconditioning  Building  (SWMIJ  23)  Phase!  RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

UnH 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  S®MIVOLATILES 

BRS.92-02 

SURF 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

8.20000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

PHENO  PHENOL 

ND 

6.60000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92^2 

SURF 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

9.20000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

8.40000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ng/g 

0.0 

BRS.92-03 

SURF 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

245TCP  2,4,5.TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  tig/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ftg/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.39000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.53000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

2MP  2.METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  tig/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  uglg 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

3NANIL  3-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

46DN2C  4,6-DINrTRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  Mg^g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

4NP  4-NITROPHENOL 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

B2CLEE  BIS(2.CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.39000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

BGHIPY  BENZO  (G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  fig/g 

0.0 

BRS-92.03 

SURF 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  figjg 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  figjg 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  yigjg 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  figjg 

0.0 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  I RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Teat  Name 

Meas 

Bool 

vm 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  S®MIVOLATILES 

BRS-92-03  SURF  CSO  CPMSO  4-CHlX)ROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

NI) 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

dith  dithiane 

LT 

0.24000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  ng^g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  ^ig/g 

0.0 

BRS-92.03 

SURF 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

ICDPYR  INDENO  I1,2.3-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

NDNPA  NITROSO  Dl-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  ng/g 

0.0 

BRS-92.03 

SURF 

CSO 

nndpa  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

OXAT  L4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  (ig/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  Hg/g 

0.0 

BRS-92.03 

SURF 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  Hg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

123TCB  1,23-TRICHLOROBENZENE 

LT 

5.80000000  Hg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

124TCB  1.2.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

5.80000000  Hg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

6.60000000  Hg'g 

0.0 

BRS-92.04 

SURF 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

6.60000000  Hg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

6.40000000  Hg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

34.00000000  Hg/g 

0.0 

R 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

6.00000000  Hg/g 

0.0 

R 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

ND 

6.60000000  Hg/g 

0.0 

R 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

6.60000000  Hg/g 

0.0 

R 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

34.00000000  Hg/g 

0.0 

R 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

7.80000000  Hg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

10.60000000  Hg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

6.60000000  Hg/g 

0.0 

R 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

6.40000000  Hg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

6.60000000  Hg/g 

0.0 

R 

BRS-92.04 

SURF 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

6.60000000  Hg/g 

0.0 

R 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

34.00000000  Hg/g 

0.0 

R 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

6.60000000  Hg/g 

0.0 

R 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

14.00000000  Hg/g 

0.0 

R 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ND 

34.00000000  Hg/g 

0.0 

R 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

ND 

34.00000000  Hg/g 

0.0 

R 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

6.60000000  Hg/g 

0.0 

R 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

6.60000000  Hg/g 

0.0 

R 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

6.60000000  Hg/g 

0.0 

R 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

6.60000000  Hg/g 

0.0 

R 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

6.60000000  Hg/g 

0.0 

R 
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Chemical  Class:  SEMIV OLATILES 


BRS-92-05 

SURF 

CSO 

14DCLB  l,4.DICHLOROBENZENE 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHIjOROPHENOL 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOU;ENE 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

2CLP 

24:HL0R0PHEN0L 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILrNE 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILINE 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

4BRPPE 

4-bromophenylphenyl  ether 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

4CANIL  4^HLOROANILINE 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

4CUC 

4-CHU)R0-3-CRES0L 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ether 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

BRS.92.^5 

SURF 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

BBZP 

BHTYLBENZYL  PHTHALATE 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

BGHIPY  BENZO  IG.H,!)  PERYLENE 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

BRS.92.05 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

CPMS02  4-CHIjOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

6.40000000  ftg/g 

0.0 

ND 

34.00000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

6.00000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

6.60000000  ^g/g 

0.0 

R 

ND 

6.60000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

34.00000000  (jg/g 

0.0 

R 

LT 

7.80000000  jig/g 

0.0 

LT 

10.60000000  ng/g 

0.0 

ND 

6.60000000  |ig/g 

0.0 

R 

LT 

6.40000000  ng/g 

0.0 

ND 

6.60000000  )ig/g 

0.0 

R 

ND 

6.60000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

34.00000000  ng^g 

0.0 

R 

ND 

6.60000000  ^g/g 

0.0 

R 

ND 

14.00000000  (ig/g 

0.0 

R 

ND 

34.00000000  ^g/g 

0.0 

R 

ND 

34.00000000  (»g/g 

0.0 

R 

ND 

6.60000000  fig/g 

0.0 

R 

ND 

6.60000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

6.60000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

6.60000000  ftg/g 

0.0 

R 

ND 

6.60000000  |ig/g 

0.0 

R 

ND 

34.00000000  ^g/g 

0.0 

R 

ND 

34.00000000  (ig/g 

0.0 

R 

LT 

8.20000000  |ig/g 

0.0 

LT 

9.20000000  ng/g 

0.0 

LT 

10.80000000  |ig/g 

0.0 

ND 

6.60000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

6.60000000  (ig/g 

0.0 

R 

LT 

6.60000000  ng/g 

0.0 

LT 

7.80000000  ng/g 

0.0 

LT 

6.00000000  (ig/g 

0.0 

LT 

7.60000000  ng/g 

0.0 

LT 

7.20000000  (ig/g 

0.0 

ND 

6.60000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

34.00000000  ng/g 

0.0 

R 

LT 

4.80000000  ng/g 

0.0 

LT 

16.00000000  ng/g 

0.0 

ND 

6.60000000  Hg/g 

0.0 

R 

LT 

9.00000000  ng/g 

0.0 

LT 

5.20000000  ng/g 

0.0 

ND 

6.60000000  tig/g 

0.0 

R 

LT 

8.00000000  Mg/g 

0.0 

LT 

7.40000000  |ig/g 

0.0 

LT 

5.40000000  ng/g 

0.0 

LT 

13.80000000  jig/g 

0.0 

LT 

4.00000000  |ig/g 

0.0 

LT 

5.80000000  |ig/g 

0.0 

ND 

6.60000000  |tg/g 

0.0 

R 

ND 

6.60000000  ng/g 

0.0 

R 

LT 

4.80000000  (ig/g 

0.0 

ND 

6.60000000  iig/g 

0.0 

R 

B<mb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMIJ  23)  Phase  I R1  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEEMIVOLATILES 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

6.60000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

11.80000000  |ig/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

4.00000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

10.40000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

6.60000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

8.40000000  fig^g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

ICDPYRINDENO[U3-C,D]  PYRENE 

LT 

4.20000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

6.60000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

9.60000000  ng^g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

8.40000000  jig/g 

0.0 

BRS.92-05 

SURF 

cso 

NDNPA  NFFROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

7.20000000  ng^g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

NNDPA  N-NTTROSODIPHENYLAMINE 

ND 

6.60000000  }ig/g 

0.0 

R 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

OXAT  L4.0XATHIANE 

LT 

5.00000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

34.00000000  jig/g 

0.0 

R 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

8.20000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

PHENO  PHENOL 

ND 

6.60000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

9.20000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

8.40000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92.06 

SURF 

cso 

123TCB  L2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.58000000  MS^g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

124TCB  L2, 4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.58000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.66000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.66000000  jig/g 

0.0 

BRS.92-06 

SURF 

cso 

14DCLB  1,4-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.64000000  jig/g 

0,0 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

245TCP  2,4,5.TRICHLOROPHENOL 

ND 

3.40000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHIjOROPHENOL 

ND 

0.60000000  jig^g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

24DCLP  2,4.DICHLOROPHENOL 

ND 

0.66000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.66000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

24DNP  2,4-DrNTTROPHENOL 

ND 

3.40000000  (ig/g 

0.0 

R 

BRS.92-06 

SURF 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.78000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

26DNT  2,6-DINrrROTOLirENE 

LT 

1.06000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.66000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.64000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.66000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.66000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

ND 

3.40000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.66000000  jig/g 

0.0 

R 

BRS.92-06 

SURF 

cso 

33DCBD  3,3-ClCHLOROBENZIDINE 

ND 

1.40000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ND 

3.40000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

46DN2C  4,6-DINlTRO-2-CRESOL 

ND 

3.40000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.66000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.66000000  jig/g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

4CL3C  4.CHLORO.3-CRESOL 

ND 

0.66000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

4CLPPE  4.CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.66000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.66000000  jig/g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

3.40000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

4NP  4-NITROPHENOL 

ND 

3.40000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.82000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.92000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

1.08000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHljOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.66000000  ^g^g 

0.0 

R 

BRS-92.06 

SURF 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.66000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

cso 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.66000000  jig/g 

0.0 
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Type _ Teat  Name _ 

Chemical  Class:  SffiMlVOLATILES _ 

BRS-92-06  SURF  CSO  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXyL)  PHTHALATE 

BRS-92-06  SURF  CSO  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

BRS-92-06  SURF  CSO  BAPYR  BENZO  (A]  PYRENE 

BRS-92-06  SURF  CSO  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

BRS-92-06  SURF  CSO  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

BRS-92-06  SURF  CSO  BENZO  BENZOIC  ACID 

BRS-92-06  SURF  CSO  BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

BRS-92-06  SURF  CSO  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

BRS-92-06  SURF  CSO  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

BRS-92-06  SURF  CSO  CHRY  CHRYSENE 

BRS-92-06  SURF  CSO  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

BRS-92.06  SURF  CSO  CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

BRS-92-06  SURF  CSO  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

BRS-92.06  SURF  CSO  CPMS  4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

BRS-92-06  SURF  CSO  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

BRS-92-06  SURF  CSO  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

BRS-92-06  SURF  CSO  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

BRS-92-06  SURF  CSO  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BRS-92-06  SURF  CSO  DBZRI  DIBENZOFURAN 

BRS-92-06  SURF  CSO  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

BRS-92-06  SURF  CSO  DITH  DITHIANE 

BRS-92-06  SURF  CSO  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

BRS-92<06  SURF  CSO  DNBP  DI-N-BUTVL  PHTHALATE 

BRS-92-06  SURF  CSO  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

BRS-92-06  SURF  CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

BRS-92-06  SURF  CSO  FANT  FLUORANTHENE 

BRS-92-06  SURF  CSO  FLRENE  FLIFORENE 

BRS-92-06  SURF  CSO  HCBD  HEXACHLOROBirTADIENE 

BRS-92-06  SURF  CSO  ICDPYR  INDENO  [1,2,3.C,D]  PYRENE 

BRS-92-06  SURF  CSO  ISOPHR  ISOPHORONE 

BRS-92-06  SURF  CSO  MLTHN  MALATHION 

BRS-92-06  SURF  CSO  NAP  NAPHTHALENE 

BRS-92-06  SURF  CSO  NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

BRS-92-06  SURF  CSO  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

BRS-92-06  SURF  CSO  OXAT  L4-OXATHIANE 

BRS-92-06  SURF  CSO  PCP  PENTACHLOROPHENOL 

BRS-92-06  SURF  CSO  PHANT  PHENANTHRENE 

BRS-92-06  SURF  CSO  PHENO  PHENOL 

BRS-92-06  SURF  CSO  PRTHN  PARATHION 

BRS-92-06  SURF  CSO  PYR  PYRENE 

BRS-92-07  SURF  CSO  123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

BRS-92-07  SURF  CSO  124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

BRS-92-07  SURF  CSO  12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

BRS-92-07  SURF  CSO  13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

BRS-92-07  SURF  CSO  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

BRS-92-07  SURF  CSO  245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

BRS-92-07  SURF  CSO  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

BRS-92-07  SURF  CSO  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

BRS-92-07  SURF  CSO  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

BRS-92-07  SURF  CSO  24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

BRS-92-07  SURF  CSO  24DNT  2,4-DINITROTOLlIENE 

BRS-92-07  SURF  CSO  26DNT  2,6-DIN  ITROTOLUENE 


Meas 

Bool  Vafaie 


Unit  Flae 

Meas  Deptb  Code  Quri 


LT 

0.78000000 

0.0 

1.47000000  (ig/g 

0.0 

1.26000000  ng/g 

0.0 

1.05000000  ^g/g 

0.0 

ND 

0.66000000  fig/g 

0.0 

R 

ND 

3.40000000  ng/g 

0.0 

R 

0.83900000  ^g/g 

0.0 

1.26000000  (ig/g 

0.0 

1 

ND 

0.66000000  ns/g 

0.0 

R 

1.47000000  fig/g 

0.0 

LT 

0.52000000  tig/g 

0.0 

ND 

0.66000000  jig'g 

0.0 

R 

LT 

0.80000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.74000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.54000000  jig^g 

0.0 

LT 

1.38000000  jig/g 

0.0 

LT 

0.40000000  fig/g 

0.0 

LT 

0.58000000  }lg/g 

0.0 

ND 

0.66000000  ns/s 

0.0 

R 

ND 

0.66000000  ng/g 

0.0 

R 

LT 

0.48000000  ng/g 

0.0 

ND 

0.66000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

0.66000000  |ig/g 

0.0 

R 

LT 

1.18000000  (ig/g 

0.0 

ND 

0.40000000  (ig/g 

0.0 

R 

1.68000000  ^g/g 

0.0 

ND 

0.66000000  ne/g 

0.0 

R 

LT 

0.84000000  ixg/e 

0.0 

0.83900000  ^g/g 

0.0 

ND 

0.66000000  \ie/g 

0.0 

R 

LT 

0.96000000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.84000000  fig/g 

0.0 

LT 

0.72000000  (ig/g 

0.0 

ND 

0.66000000  ng/g 

0.0 

R 

LT 

0.50000000  ng/g 

0.0 

ND 

3.40000000  ng/g 

0.0 

R 

1.05000000  ^g'g 

0.0 

ND 

0.66000000  (ig/g 

0.0 

R 

LT 

0.92000000  jigi'g 

0.0 

2.10000000  ng/g 

0.0 

LT 

5.80000000  ng/g 

0.0 

LT 

5.80000000  jig^g 

0.0 

LT 

6.60000000  jxgfz 

0.0 

LT 

6.60000000  ne/e. 

0.0 

LT 

6.40000000  ng/g 

0.0 

ND 

34.00000000  |ig/g 

0.0 

R 

ND 

6.00000000  fig/g 

0.0 

R 

ND 

6.60000000  fig/g 

0.0 

R 

ND 

6.60000000  (ig/g 

0.0 

R 

ND 

34.00000000  fig/g 

0.0 

R 

LT 

7.80000000  iie/g 

0.0 

LT 

10.60000000  ng/g 

0.0 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  S3EMIVOLATXLES 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

6.60000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS.92-07 

SURF 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

6.40000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

6.60000000 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

6.60000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

ND 

34.00000000  fig^g 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

6.60000000  jig/g 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

33DCBD  3,3-CICHUOROBENZIDINE 

ND 

14.00000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

3NANIL  3-lSnTROANILINE 

ND 

34.00000000  >ig/g 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

34.00000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS.92-07 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

6.60000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS.92.07 

SURF 

cso 

4CANDL  4-CHU)ROANILINE 

ND 

6.60000000  ^g^g 

0.0 

R 

BRS.92-07 

SURF 

cso 

4CUC  4-CHLORO.3-CRESOL 

ND 

6.60000000  Mg^g 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

6.60000000  jig/g 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

4MP  4.METHYLPHENOL 

ND 

6.60000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

4NANIL  4-NTTROANILINE 

ND 

34.00000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

4NP  4-NrrROPHENOL 

ND 

34.00000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS.92-07 

SURF 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

S.20000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

9.20000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

10.80000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

6.60000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHL0R0IS0PR0PYL)ETHER 

ND 

6.60000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

6.60000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

B2EHP  BIS(2.ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

7.80000000  jig/g 

0.0 

BRS.92-07 

SURF 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

6.00000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

BAPYR  BENZO  lA]  PYRENE 

LT 

7.60000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLirORANTHENE 

LT 

7.20000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ND 

6.60000000  iig/g 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

34.00000000  jig/g 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

BGHIPY  BENZO  [0,^1]  PERYLENE 

LT 

4.80000000  jig/g 

0.0 

BRS.92-07 

SURF 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

16.00000000  Mg^g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

6.60000000  jig/g 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

9.00000000  fig/g 

0.0 

BRS.92-07 

SURF 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

5.20000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

6.60000000  jig/g 

0.0 

R 

BRS.92.07 

SURF 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

8.00000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

CPMS  4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

7.40000000  jig/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

CPMSO  4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

5.40000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

13.80000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

4.00000000  fig/g 

0.0 

BRS.92-07 

SURF 

cso 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

5.80000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

ND 

6.60000000  jig/g 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

6.60000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

DITH  DITHIANE 

LT 

4.80000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

6.60000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

6.60000000  ^ig/g 

0.0 

R 

BRS-92.07 

SURF 

cso 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

11.80000000  \igfg 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

4.00000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS.92-07 

SURF 

cso 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

10.40000000  Mg/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

FLRENE  FLl^ORENE 

ND 

6.60000000  pig/g 

0.0 

R 

BRS.92«07 

SURF 

cso 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

8.40000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

ICDPYR  INDENO  [L23-C»D]  PYRENE 

LT 

4.20000000  fig/g 

0.0 

BRS.92.07 

SURF 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

6.60000000  jig/g 

0.0 

R 
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Test  Name 


Meas 

Bool  Value 


Uutt  Flae  Data'* 

Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SBEBOVOLATILES 


BRS-92-07 

SURF 

cso 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

BRS-92^7 

SURF 

cso 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-0S 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92.08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATMON 

NAP  NAPHTHALENE 

NDNPA  NITROSODI-N-PROPYLAMINE 

nndpa  N-NTTROSODIPHENYLAMINE 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

PHANT  PHENANTHRENE 

PHENO  PHENOL 

PRTHN  PARATHION 

PYR  PYRENE 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

124TCB  1,2.4-TRICHLOROBENZENE 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

13DCLB  1,3-DlCHLOROBENZENE 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

245TCP  2,4.5-TRlCHLOROPHENOL 

246TCP  2,4.6-TR1CHIjOROPHENOL 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 

24DNP  2.4-DINITROPHENOL 

24DNT  2.4-DINITROTOLirENE 

26DNT  2,6-DINITROTOLlIENE 

2CLP  2-CH1jOROPHENOL 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

2MP  2-METHYLPHENOL 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

2NP  2-NlTROPHENOL 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

3NANIL  3-NlTROANILINE 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

4MP  4-METHYLPHENOL 

4NANIL  4-NITROANILINE 

4NP  4-NITROPHENOL 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ANTRC  ANTHRACENE 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

BENZO  BENZOIC  ACID 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I)  PERYLENE 

BKFAN  BENZO  [K]  FUIORANTHENE 


LT 

9.60000000  (ig/g 

0.0 

LT 

8.40000000  pg/g 

0.0 

LT 

7.20000000  pg^g 

0.0 

ND 

6.60000000  pg/g 

0.0 

R 

LT 

5.00000000  ftg/g 

0.0 

ND 

34.00000000  pg^g 

0.0 

R 

LT 

8.20000000  pg/g 

0.0 

ND 

6.60000000  pg/g 

0.0 

R 

LT 

9.20000000  pg/g 

0.0 

LT 

8.40000000  pg/g 

0.0 

LT 

5.80000000  pg/g 

0.0 

LT 

5.80000000  pg/g 

0.0 

LT 

6.60000000  pg/g 

0.0 

LT 

6.60000000  pg/g 

0.0 

LT 

6.40000000  pg/g 

0.0 

ND 

34.00000000  pg/g 

0.0 

R 

ND 

6.00000000  pg/g 

0.0 

R 

ND 

6.60000000  pg/g 

0.0 

R 

ND 

6.60000000  pg/g 

0.0 

R 

ND 

34.00000000  pg/g 

0.0 

R 

LT 

7.80000000  pg/g 

0.0 

LT 

10.60000000  pg/g 

0.0 

ND 

6.60000000  pg/g 

0.0 

R 

LT 

6.40000000  pg/g 

0.0 

ND 

6.60000000  pg/g 

0.0 

R 

ND 

6.60000000  pg/g 

0.0 

R 

ND 

34.00000000  pg/g 

0.0 

R 

ND 

6.60000000  pg/g 

0.0 

R 

ND 

14.00000000  pg/g 

0.0 

R 

ND 

34.00000000  pg/g 

0.0 

R 

ND 

34.00000000  pg/g 

0.0 

R 

ND 

6.60000000  pg/g 

0.0 

R 

ND 

6.60000000  pg/g 

0.0 

R 

ND 

6.60000000  pg/g 

0.0 

R 

ND 

6.60000000  pg/g 

0.0 

R 

ND 

6.60000000  pg/g 

0.0 

R 

ND 

34.00000000  pg/g 

0.0 

R 

ND 

34.00000000  pg/g 

0.0 

R 

LT 

8.20000000  pg/g 

0.0 

LT 

9.20000000  pg/g 

0.0 

LT 

10.80000000  pg/g 

0.0 

ND 

6.60000000  pg/g 

0.0 

R 

ND 

6.60000000  pg/g 

0.0 

R 

LT 

6.60000000  pg/g 

0.0 

LT 

7.80000000  pg/g 

0.0 

LT 

6.00000000  pg/g 

0.0 

LT 

7.60000000  pg/g 

0.0 

LT 

7.20000000  pg/g 

0.0 

ND 

6.60000000  pg/g 

0.0 

R 

ND 

34.00000000  pg/g 

0.0 

R 

LT 

4.80000000  pg/g 

0.0 

LT 

16.00000000  pg/g 

0.0 
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sate  ID 


SMe 

UtL 


Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMIJ  23)  Phase  I RI  Data 

Me4ia  ~ 

Type _ Test  Name  _ Bool  Value  Meas 


Flag 

Depth  Code 


Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


BRS-92-09 

SURF 

CSO 

46DN2C  4»6-DINITRO-2-CRESOL 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

4CANIL  4-CHIjOROANILlNE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

4CL3C 

4.CHLOR0.3.CRESOL 

BRS.92-09 

SURF 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (24:HL0R0IS0PR0PYL)ETHER 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

B2CLEE  BIS(2.CHLOROETHYL)ETHER 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [AJ  PYRENE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

CUCP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

DBZRI 

DIBENZOFURAN 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

BRS.92-09 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

BRS.92-09 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

BRS.92-09 

SURF 

CSO 

ICDPYR  INDENO  [1,2;J-C,D]  PYRENE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

BRS.92-09 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

BRS.92-09 

SURF 

CSO 

NDNPA 

NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHlANE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

ND  3.40000000  fig/g 

ND  0.66000000  pg/g 

ND  0.66000000  pg/g 

ND  0.66000000  pg/g 

ND  0.66000000  pg/g 

ND  0.66000000  pg/g 

ND  3.40000000  pg/g 

ND  3,40000000  pg/g 

LT  0,82000000  pg/g 

LT  0,92000000  pg/g 

LT  1,08000000  pg/g 

ND  0.66000000  pg/g 

ND  0.66000000  pg/g 

LT  0.66000000  pg/g 

LT  0.78000000  pg/g 

LT  0.60000000  pg/g 

LT  0.76000000  pg/g 

LT  0.72000000  pg/g 

ND  0.66000000  pg/g 

ND  3.40000000  pg/g 

LT  0.48000000  pg/g 

LT  1.60000000  pg/g 

ND  0.66000000  pg/g 

LT  0.90000000  pg/g 

LT  0.52000000  pg/g 

ND  0.66000000  pg/g 

LT  0.80000000  pg/g 

LT  0.74000000  pg/g 

LT  0.54000000  pg/g 

LT  1.38000000  pg/g 

LT  0.40000000  pg/g 

LT  0.58000000  pg/g 

ND  0.66000000  pg/g 

ND  0.66000000  pg/g 

LT  0.48000000  pg/g 

ND  0.66000000  pg/g 

ND  0.66000000  pg/g 

LT  1.18000000  pg/g 

ND  0.40000000  pg/g 

LT  1.04000000  pg/g 

ND  0.66000000  pg/g 

LT  0.84000000  pg/g 

LT  0.42000000  pg/g 

ND  0.66000000  pg/g 

LT  0.96000000  pg/g 

LT  0.84000000  pg/g 

LT  0.72000000  pg/g 

ND  0.66000000  pg/g 

LT  0.50000000  pg/g 

ND  3.40000000  pg/g 

LT  0.82000000  pg/g 

ND  0.66000000  pg/g 


0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0 
0,0 
0.0 

0,0  R 

0.0  R 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0  R 

0.0  R 

0.0 
0.0 


0.0 

0.0  R 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0  R 

0.0  R 

0.0 

0.0  R 

0.0  R 

0.0 

0.0  R 

0.0 

0.0  R 

0.0 
0,0 

0.0  R 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0  R 

0.0 

0.0  R 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMlf  23)  Phase  I R1  Data 


SMe  Media  Meas  Unit  Flat 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  S®MIVOLATELES 

BRS-92-09  SURF  CSO  PRTHN  PARATHION 

LT 

0,92000000 

lig/g 

0.0 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.84000000 

Mg/g 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

123TCB  U,3<TRICHLOROBENZENE 

LT 

3.60000000 

pg/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

2.80000000 

pg/1 

0.0 

BRW.92-01 

DTCH 

CSW 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

10.00000000 

ng/l 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

13DCLB  1,3.DICHIjOROBENZENE 

LT 

8.50000000 

llgfl 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

4.40000000 

Mg/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

50.00000000 

Mg'! 

0.0 

R 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

10.00000000 

ftg/l 

0.0 

R 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

10.00000000 

pg/1 

0.0 

R 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

10.00000000 

pg/l 

0.0 

R 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

ND 

50.00000000 

pg/1 

0.0 

R 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

24DNT  2,4.DINITR0T0LUENE 

LT 

5.50000000 

pg/l 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

26DNT  2,6-DINrrROTOLlIENE 

LT 

6.60000000 

pg/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

10.00000000 

pg/1 

0.0 

R 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

2CNAP  2.CHLORONAPHTHALENE 

LT 

9.60000000 

pg/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

10.00000000 

pg/1 

0.0 

R 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

10.00000000 

pg/1 

0.0 

R 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

ND 

50.00000000 

pg/1 

0.0 

R 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

10.00000000 

pg/1 

0.0 

R 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

20.00000000 

pg/1 

0,0 

R 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

3NANIL  3-NrrROANILINE 

ND 

50.00000000 

pg/1 

0.0 

R 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

50.00000000 

pg/1 

0.0 

R 

BRW.92-01 

DTCH 

CSW 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

10.00000000 

pg/1 

0.0 

R 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

10.00000000 

pg/1 

0.0 

R 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

4CUC  4.CHLORO-3-CRESOL 

ND 

10.00000000 

pg/1 

0.0 

R 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

10.00000000 

pg/1 

0.0 

R 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

10.00000000 

pg/1 

0.0 

R 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

ND 

50.00000000 

pg/1 

0.0 

R 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

4NP  4-NITROPHENOL 

ND 

50.00000000 

pg/1 

0.0 

R 

BRW.92-01 

DTCH 

CSW 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

6.80000000 

pg/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

30.00000000 

pg/1 

0.0 

R 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

30.00000000 

pg/1 

0.0 

R 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

12.00000000 

pg/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

14.00000000 

pg/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

19.00000000 

pg/1 

0.0 

BRW.92-01 

DTCH 

CSW 

antrc  anthracene 

LT 

20.00000000 

pg/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  methane 

ND 

10.00000000 

pg/1 

0.0 

R 

BRW.92.01 

DTCH 

CSW 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

10.00000000 

pg/1 

0.0 

R 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

8.10000000 

pg/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

32.00000000 

pg/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

14.00000000 

pg/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

10.00000000 

pg/1 

0.0 

BRW-92.01 

DTCH 

CSW 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

23.00000000 

pg/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

4.90000000 

pg/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ND 

10.00000000 

pg/1 

0.0 

R 

BRW.92-01 

DTCH 

CSW 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

6.00000000 

pg/1 

0.0 

R 

BRW-92.01 

DTCH 

CSW 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

50.00000000 

pg/1 

0.0 

R 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

7.10000000 

pg/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

21.00000000 

pg/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

10.00000000 

pg/1 

0.0 

R 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

15.00000000 

pg/1 

0.0 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  I RI  Data 


SitelD 


Site  Me4la 

Type  Type 


Test  Name 


Meas 

Bool  Value 


Unit  Flae  l>ata^ 

Meas  Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  S^MtV OLATILES 


BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

8.30000000  ^g/l 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

10.00000000  (ig/l 

0.0 

BRW.92-01 

DTCH 

CSW 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

5.10000000  ng/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETOYL  SULFIDE 

LT 

5.90000000  ^g/l 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

6.80000000  ^g/I 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

38.00000000  ng/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

7.50000000  ng/1 

0.0 

BRW-92^1 

DTCH 

CSW 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

6.40000000  |igO 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

DBZRI  DIBENZOFURAN 

ND 

10.00000000  )ig/l 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

10.00000000  Hg/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

DITH  DITHIANE 

LT 

7.70000000  fig/l 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

11.00000000  (ig/l 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

10.00000000  ng/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

10.00000000  ng/l 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

15.00000000  ng/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

6.60000000  (ig/l 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

6.00000000  (ig/l 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

6.00000000  (ig/l 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

20.00000000  ng/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

10.00000000  ngO 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

30.00000000  fig/l 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

18.00000000  ng/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

6.20000000  ng/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

7.20000000  ^g/l 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

ICDPYR  INDENO  (U,3-C,D]  PYRENE 

LT 

7.20000000  ng/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

10.00000000  (ig/l 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

LIN  LINDANE 

LT 

5.80000000  ng/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

30.00000000  (ig/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

MLTHN  MALATHION 

LT 

7.30000000  |ig/l 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

17.00000000  ugA 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

NB  NITROBENZENE 

ND 

10.00000000  iig/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

NDNPA  NITROSO  Dl-N-PROPYLAMINE 

LT 

4.50000000  fig/l 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

nndpa  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

10.00000000  ^g/l 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

OXAT  1.4-OXATHIANE 

LT 

9.10000000  ng/I 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

50.00000000  Hg/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

22.00000000  Hg/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

PHENO  PHENOL 

ND 

10.00000000  Hg/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-L1-DICHL0R0ET 

LT 

9.70000000  Hg/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>L1-DICHL0R0ET 

LT 

9.30000000  Hg/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>L1,1-TRICHL0R0 

LT 

7.30000000  Hg/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

CSW 

PRTHN  PARATHION 

LT 

4.70000000  Hg/1 

0.0 

BRW-92.01 

DTCH 

CSW 

PYR  PYRENE 

LT 

17.00000000  Hg/1 

0.0 

Chemical  Class:  UNKNOWN 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

UNK587  UNKNOWN 

0.70500000  Hg/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

UNK592  UNKNOWN 

1.41000000  Hg/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

UNK593  IWKNOWN 

1.41000000  Hg/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

UNK598  UNKNOWN 

1.88000000  Hg/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

UNK598  UNKNOWN 

1.17500000  Hg/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

UNK603  UNKNOWN 

1.41000000  Hg/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

UNK607  insiKNOWN 

1.17500000  Hg/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

UNK612  UNKNOWN 

0.70500000  Hg/g 

0.0 

R 


R 

R 


R 

R 


R 

R 

R 

R 


R 

R 


R 

R 

R 

R 


S 

s 

s 

s 

D 

S 

s 

s 
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SitelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  UNKNOWN 

BRD-92-0I 

DTCH 

CSE 

UNK616  UNKNOWN 

0.94000000  |ig/g 

0.0 

s 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

UNK618  inSTKNOWN 

0.94000000  fig^g 

0.0 

s 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

UNK621  UNKNOWN 

0.70500000  ng/g 

0.0 

s 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

UNK621  UNKNOWN 

0.70500000  jig/g 

0.0 

D 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

UNK622  UNKNOWN 

0.70500000  jig/g 

0.0 

s 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

UNK625  UNKNOWN 

0.94000000  ng/g 

0.0 

B 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

UNK628  UNKNOWN 

1.88000000  ng/g 

0.0 

B 

BRJO92-01 

DTCH 

CSE 

UNK629  UNKNOWN 

0.94000000  fig/g 

0,0 

s 

BRIV92-01 

DTCH 

CSE 

UNK630  UNKNOWN 

0.70500000  jig/g 

0.0 

s 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

UNK631  UNKNOWN 

0,94000000  ^g/g 

0.0 

s 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

UNK634  UNKNOWN 

1.64500000  ^g/g 

0.0 

s 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

UNK634  UNKNOWN 

2.11500000  fig/g 

0.0 

D 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

UNK636  UNKNOWN 

0.70500000  fig/g 

0.0 

s 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

UNK638  inSTKNOWN 

1.17500000  jig/g 

0,0 

s 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

UNK638  UNKNOWN 

1.88000000  jig/g 

0.0 

D 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

UNK642  UNKNOWN 

2.35000000  jig/g 

0.0 

S 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

UNK644  UNKNOWN 

1.17500000  Hg^g 

0.0 

s 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

UNK646  UNKNOWN 

0.94000000  Hg/g 

0.0 

s 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

UNK647  UNKNOWN 

1,64500000  ng/g 

0.0 

s 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

UNK648  UNKNOWN 

0.94000000  ^ig/g 

0.0 

s 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

UNK673  UNKNOWN 

2.11500000  ng/g 

0.0 

s 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

UNK683  UNKNOWN 

0.94000000  ^ig/g 

0.0 

s 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

UNK537  UNKNOWN 

0.42700000  fig/g 

0.0 

s 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

UNK537  UNKNOWN 

0.42700000  Hg/g 

0.0 

D 

BRD-92.02 

DTCH 

CSE 

UNK539  UNKNOWN 

0.42700000  |tg/g 

0.0 

s 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

UNK552  UNKNOWN 

0.42700000  fig/g 

0.0 

s 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

UNK558  UNKNOWN 

0.21300000  ng/g 

0.0 

s 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

UNK561  UNKNOWN 

0.64000000  ng/g 

0.0 

s 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

UNK571  UNKNOWN 

1.70800000  >ig/g 

0.0 

s 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

UNK593  UNKNOWN 

0.42700000  ftg/g 

0.0 

s 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

UNK595  UNKNOWN 

0.42700000  ng/g 

0.0 

s 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

UNK601  UNKNOWN 

0.21300000  fig/g 

0.0 

s 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

UNK604  UNKNOWN 

0.42700000  jig/g 

0.0 

s 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

UNK607  UNKNOWN 

1.28100000  fig/g 

0,0 

s 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

UNK611  UNKNOWN 

0.42700000  jig/g 

0.0 

s 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

UNK621  UNKNOWN 

0.85400000  ^g/g 

0.0 

s 

BRD-92.02 

DTCH 

CSE 

UNK622  insiKNOWN 

0.85400000  ng/g 

0.0 

s 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

UNK628  UNKNOWN 

0.85400000  ^g/g 

0.0 

B 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

UNK629  UNKNOWN 

1.49400000  fig/g 

0.0 

s 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

inS[K636  inSTKNOWN 

1.28100000  fig/g 

0.0 

s 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

UNK646  UNKNOWN 

0.85400000  ng/g 

0.0 

s 

BRD-92-02 

DTCH 

CSE 

UNK652  UNKNOWN 

2.13400000  Hg/g 

0.0 

s 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

UNK571  UNKNOWN 

0.49100000  ng/g 

0.0 

s 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

UNK629  UNKNOWN 

1.22900000  jig/g 

0.0 

s 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

UNK636  UNKNOWN 

0.49100000  M©^g 

0.0 

s 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

UNK646  UNKNOWN 

1.47400000  ^g/g 

0.0 

s 

BRS.92-01 

SURF 

CSO 

UNK659  UNKNOWN 

0.98300000  Mg^g 

0.0 

s 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

UNK681  IHMKNOWN 

2.45700000  Mg^g 

0.0 

s 

BRS-92<02 

SURF 

CSO 

UNK629  UNKNOWN 

4.09400000  jig/g 

0.0 

s 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

UNK561  UNKNOWN 

0.20700000  |ig/g 

0.0 

s 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

UNK602  UNKNOWN 

0.41300000  jig/g 

0.0 

s 

1091 


Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  I RI  Data 


Test  Nave 


Chemical  Class:  UNKNOWN 


BRS-92-03 

SURF 

CSO 

UNK629  UNKNOWN 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

UNK645  UNKNOWN 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

UNK646  UNKNOWN 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

UNK659  UNKNOWN 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

UNK629  UNKNOWN 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

UNK561  UNKNOWN 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

UNK581  UNKNOWN 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

UNK587  UNKNOWN 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

UNK589  UNKNOWN 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

UNK592  UNKNOWN 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

UNK592  UNKNOWN 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

UNK592  UNKNOWN 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

UNK598  UNKNOWN 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

UNK598  UNKNOWN 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

UNK603  UNKNOWN 

BRS.92-06 

SURF 

CSO 

UNK607  UNKNOWN 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

UNK612  UNKNOWN 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

UNK616  inSTKNOWN 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

UNK620  IWKNOWN 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

UNK620  UNKNOWN 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

UNK621  UNKNOWN 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

UNK622  UNKNOWN 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

UNK628  UNKNOWN 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

UNK629  UNKNOWN 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

UNK629  UNKNOWN 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

UNK633  insTKNOWN 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

UNK636  UNKNOWN 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

UNK637  UNKNOWN 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

UNK646  UNKNOWN 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

UNK652  UNKNOWN 

BRS-92-07 

SURF 

CSO 

UNK629  insTKNOWN 

BRS-92-08 

SURF 

CSO 

UNK629  UNKNOWN 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

UNK629  IFNKNOWN 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

UNK646  UNKNOWN 

BRS-92-09 

SURF 

CSO 

UNK659  insTKNOWN 

Mess  Unit  FhC 

Bool  Valne  Mess  Depth  Code  QmI 


0.20700000  pg/g 
0.41300000  pg/g 
0.31000000 
0.41300000  pg/g 


Chemical  Class:  VOLATILES 


BRIX-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 

BRD-92-01 


lllTCE  1,1,1-TRICHLOROETHANE 
112TCE  1.1,2-TRICHLOROETHANE 
IIDCE  1.1-DICHLOROETHYLENE 
IIDCLE  1,1-DlCHLOROETHANE 
12DCE  1 ,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 
12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 
I2DCLE  1.2-DICHLOROETHANE 
12DCLP  1,2-DICHLOROPROPANE 
12DMB  1,2-DIMETHYLBENZENE 
13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 
13DCP  1.3-DlCHLOROPROPANE 
13DMB  1,3-DIMETHVLBENZENE 
14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 
2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 


2.15300000  pg/g 

0.0 

s 

0.83900000  pg/g 

0.0 

S 

0.41900000  pg/g 

0.0 

s 

0.41900000  pg/g 

0.0 

s 

0.41900000  pg/g 

0.0 

s 

0.62900000  pg/g 

0.0 

s 

1.04800000  pg/g 

0.0 

D 

0.62900000  pg/g 

0.0 

D 

0.83900000  pg/g 

0.0 

s 

0.41900000  |ig/g 

0.0 

D 

0.83900000  pg/g 

0.0 

s 

1.04800000  jig/g 

0.0 

s 

0.41900000  pg/g 

0.0 

s 

0.41900000  fig/g 

0.0 

s 

0.41900000  pg/g 

0.0 

s 

0.41900000  Mg^g 

0.0 

D 

0.62900000  pg/g 

0.0 

s 

0.41900000  >ig/g 

0.0 

s 

0.41900000  pg/g 

0.0 

B 

0.41900000  pg/g 

0.0 

s 

4.19300000  pg/g 

0.0 

D 

0.41900000  fig/g 

0.0 

s 

0.41900000  pg/g 

0.0 

s 

0.41900000  jig/g 

0.0 

s 

0.62900000  pg/g 

0.0 

s 

1.25800000  pg/g 

0.0 

s 

4.09000000  pg/g 

0.0 

s 

5.00600000  pg/g 

0.0 

s 

1.74100000  pg/g 

0.0 

s 

0.99500000  pg/g 

0.0 

s 

0.74600000  pg/g 

0.0 

s 

LT 

0.00420000  pg/g 

0.0 

LT 

0.02000000  pg/g 

0.0 

LT 

0.01900000  pg/g 

0.0 

LT 

0.00170000  pg/g 

0.0 

LT 

0.00200000  pg/g 

0.0 

LT 

0.00120000  pg/g 

0.0 

LT 

0.00310000  pg/g 

0.0 

LT 

0.00220000  pg/g 

0.0 

ND 

0.00500000  pg/g 

0.0 

R 

LT 

0.00200000  pg/g 

0.0 

LT 

0.00130000  pg/g 

0.0 

NT) 

0.00500000  pg/g 

0.0 

R 

LT 

0.00090000  pg/g 

0.0 

LT 

0.04800000  pg/g 

0.0 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

TettNane 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  VOLATILES 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

ACET  ACETONE 

0.01400000  fig/g 

0.0 

B 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.00330000  ^g/g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

C12DCE  CIS-l,2-DICHLOROETHYLENE 

ND 

0.00500000  ^g/g 

0.0 

R 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

C13DCP  CIS-13-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.00500000  Hg/g 

0.0 

R 

BRI>92-01 

DTCH 

CSE 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

0.01000000  Mg^g 

0.0 

R 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

0.01500000  Mg^g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

LT 

0.02700000  jig^g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

C6H6  BENZENE 

LT 

0.00290000  Mg^g 

0.0 

BRD-92-01 

DTCH 

CSE 

CCL4  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.00560000  Mg^g 

0.0 

BRD92-01 

DTCH 

CSE 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

0.00670000  jig/g 

0.0 

B 

BRD92-01 

DTCH 

CSE 

CH3BR  BROMOMETHANE 

ND 

0.01000000  fig/g 

0.0 

R 

BRD92-01 

DTCH 

CSE 

CH3CL  CHLOROMETHANE 

LT 

0.01700000  ^g/g 

0.0 

BRD92-01 

DTCH 

CSE 

CHBR3  BROMOFORM 

LT 

0.01800000  fig/g 

0.0 

BRD92-01 

DTCH 

CSE 

CHCL3  CHU)ROFORM 

LT 

0.00230000  ^g/g 

0.0 

BRD92-01 

DTCH 

CSE 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.00280000  ng/g 

0.0 

BRD92-01 

DTCH 

CSE 

CS2  CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.00500000  ^ig/g 

0.0 

R 

BRD92-01 

DTCH 

CSE 

DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.01400000  \JL^% 

0.0 

BRD92-01 

DTCH 

CSE 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.00330000  |xg/g 

0.0 

BRD92-01 

DTCH 

CSE 

MEC6H  TOLUENE 

LT 

0.00840000  jig/g 

0.0 

BRD92-01 

DTCH 

CSE 

MEK  METHYLETHYL  KETONE 

ND 

0.01000000  ng/g 

0.0 

R 

BRD92-01 

DTCH 

CSE 

MIBK  METHYLISOBUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  ng/g 

0.0 

R 

BRD92-01 

DTCH 

CSE 

MNBK  METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRD92-01 

DTCH 

CSE 

STYR  STYRENE 

ND 

0,00500000  ^g/g 

0.0 

R 

BRD92-01 

DTCH 

CSE 

T13DCP  TRANS-L3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.00500000  Hg/g 

0.0 

R 

BRD92-01 

DTCH 

CSE 

TCLEA  Ll,2,2.TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.00160000  jig/g 

0.0 

BRD92-01 

DTCH 

CSE 

TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.00190000  Mg^g 

0.0 

BRD92-01 

DTCH 

CSE 

TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.00380000  ^g/g 

0.0 

BRD92.02 

DTCH 

CSE 

lllTCE  LLl-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.00420000  jig/g 

0.0 

BRD92-02 

DTCH 

CSE 

112TCE  Ll,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.02000000  ng/g 

0.0 

BRD92-02 

DTCH 

CSE 

1 IDCE  1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.01900000  Mg/g 

0.0 

BRD92-02 

DTCH 

CSE 

IIDCLE  Ll-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00170000  |ig/g 

0.0 

BRD92-02 

DTCH 

CSE 

12DCE  L2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.00200000  fig/g 

0.0 

BRD92-02 

DTCH 

CSE 

12DCLB  L2.DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00120000  ^g/g 

0.0 

BRD92-02 

DTCH 

CSE 

12DCLE  L2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00310000  ^g/g 

0.0 

BRD92-02 

DTCH 

CSE 

12DCLP  L2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00220000  fig/g 

0.0 

BRD92-02 

DTCH 

CSE 

12DMB  1,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  fig/g 

0.0 

R 

BRD92-02 

DTCH 

CSE 

13DCLB  L3.DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00200000  jig/g 

0.0 

BRD92-02 

DTCH 

CSE 

13DCP  1 ,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00130000  ^ig/g 

0.0 

BRD92-02 

DTCH 

CSE 

13DMB  L3-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  ^g/g 

0.0 

R 

BRD92-02 

DTCH 

CSE 

14DCLB  L4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00090000  ^ig/g 

0.0 

BRD92-02 

DTCH 

CSE 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.04800000  ^g/g 

0.0 

BRD92-02 

DTCH 

CSE 

ACET  ACETONE 

0.00800000  ng/g 

0.0 

B 

BRD92-02 

DTCH 

CSE 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.00330000  fig/g 

0.0 

BRD92-02 

DTCH 

CSE 

C12DCE  CIS-L2-DICHLOROETHYLENE 

ND 

0.00500000  jig/g 

0.0 

R 

BRD92-02 

DTCH 

CSE 

C13DCP  CIS-1,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.00500000  ng/g 

0.0 

R 

BRD92-02 

DTCH 

CSE 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

0.01000000  ng/g 

0.0 

R 

BRD92-02 

DTCH 

CSE 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

0.01500000  ng/g 

0.0 

BRD92.02 

DTCH 

CSE 

C2H5CL  CHUIROETHANE 

LT 

0.02700000  jig/g 

0.0 

BRD92-02 

DTCH 

CSE 

C6H6  BENZENE 

LT 

0.00290000  ng/g 

0.0 

BRD92-02 

DTCH 

CSE 

CCL4  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.00560000  fig/g 

0.0 

BRD92-02 

DTCH 

CSE 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

0.00620000  ng/g 

0.0 

B 

BRD92-02 

DTCH 

CSE 

CH3BR  BROMOMETHANE 

ND 

0.01000000  ^g/g 

0.0 

R 
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Chemical  Class:  VOLATILES  _ 

BRD-92-02  DTCH  CSE  CH3CL  CHLOROMETHANE 

BRD-92-02  DTCH  CSE  CHBR3  BROMOFORM 

BRD-92-02  DTCH  CSE  CHCL3  CHLOROFORM 

BRD-92-02  DTCH  CSE  CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

BRD-92-02  DTCH  CSE  CS2  CARBON  DISULFIDE 

BRD-92-02  DTCH  CSE  DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

BRD-92-02  DTCH  CSE  ETC6H5  ETHYLBENZENE 

BRD-92-02  DTCH  CSE  MEC6H  TOLUENE 

BRD-92-02  DTCH  CSE  MEK  METHYLETHYL  KETONE 

BRD-92-02  DTCH  CSE  MIBK  METHYUSOBUTYL  KETONE 

BRD-92-02  DTCH  CSE  MNBK  METHYL-N-BIITYL  KETONE 

BRD-92-02  DTCH  CSE  STYR  STYRENE 

BRD-92-02  DTCH  CSE  T13DCP  TRANS- L3-DICHLOROPROPENE 

BRD-92-02  DTCH  CSE  TCLEA  1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 

BRD-92-02  DTCH  CSE  TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 

BRD-92-02  DTCH  CSE  TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 


BRS.92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92.0i 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92-01 

BRS-92.01 

BRS-92-01 


SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 


lllTCE  1,1,1-TRICHLOROETHANE 

n2TCE  1,1,2-TRICHLOROETHANE 

1 IDCE  1,1-DICHLOROETHYLENE 

IIDCLE  Ll-DICHLOROETHANE 

12DCE  L2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

12DCLE  1,2-DICHLOROETHANE 

12DCLP  1,2-DICHLOROPROPANE 

12DMB  1,2-DIMETHYLBENZENE 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

13DCP  1,3-DICHLOROPROPANE 

13DMB  1,3-DIMETHYLBENZENE 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

acet  acetone 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

C12DCE  CIS-1,2-D1CHLOROETHYLENE 

C13DCP  CIS-L3-DICHLOROPROPYLENE 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

C2H5CL  CHU)ROETHANE 

C6H6  BENZENE 

CCL4  CARBON  TETRACHLORIDE 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

CH3BR  BROMOMETHANE 

CH3CL  CHU)ROMETHANE 

CHBR3  BROMOFORM 

CHCL3  CHUmOFORM 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

CS2  CARBON  DISULHDE 

DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

MEC6H  TOLUENE 

MEK  METHYLETHYL  KETONE 

MIBK  METHYLISOBIFTYL  KETONE 

MNBK  METHYL-N-BUTYL  KETONE 


LT  0.01700000 

LT  0.01800000 

LT  0.00230000 

LT  0.00280000 

ND  0.00500000 

LT  0.01400000 

LT  0.00330000 

LT  0.00840000 

ND  0.01000000 

ND  0.01000000 

ND  0.01000000 

ND  0.00500000 

ND  0.00500000 

LT  0.00160000 

LT  0.00190000 

LT  0.00380000 

LT  0.00420000 

LT  0.02000000 

LT  0.01900000 

LT  0.00170000 

LT  0.00200000 

LT  0.00120000 

LT  0.00310000 

LT  0.00220000 

ND  0.00500000 

LT  0.00200000 

LT  0.00130000 

ND  0.00500000 

LT  0.00090000 

LT  0.04800000 

ND  0.01000000 

LT  0.00330000 

ND  0.00500000 

ND  0.00500000 

ND  0.01000000 

LT  0.01500000 

LT  0.02700000 

LT  0.00290000 

LT  0.00560000 

0.00720000 
ND  0.01000000 

LT  0.01700000 

LT  0.01800000 

LT  0.00230000 

LT  0.00280000 

ND  0.00500000 

LT  0.01400000 

LT  0.00330000 

LT  0.00840000 

ND  0.01000000 

ND  0.01000000 

ND  0.01000000 


lig^g  0.0 

lig^g  0.0 

Hg/g  0.0 

lig/g  0.0 

fig^g  0.0  R 

jig/g  0.0 

Mg/g  0.0 

ns^g  0.0 

^g/g  0.0  R 

^g/g  0.0  R 

Jig/g  0.0  R 

fig/g  0.0  R 

Mg^g  0.0  R 

Mg/g  0.0 

|ig/g  0.0 

^g/g  0.0 

lig/g  0.0 

jig/g  0.0 

Jig/g  0.0 

jig/g  0.0 

Jig/g  0.0 

Jig/g  0.0 

Jig/g  0.0 

Jig/g  0.0 

Jig/g  0.0  R 

Jig/g  0.0 

fig/g  0.0 

fig/g  0.0  R 

Jig/g  0.0 

ng/g  0.0 

]Lig/g  0.0  R 

lig/g  0.0 

lig/g  0.0  R 

^g/g  0.0  R 

jAg/g  0.0  R 

Jig/g  0.0 

Jig/g  0.0 

lig/g  0.0 

Jig/g  0.0 

Jig/g  0.0  B 

|ig/g  0.0  R 

jig/g  0.0 

Jig/g  0.0 

jig/g  0.0 

lAg/g  0.0 

jig/g  0.0  R 

fig/g  0.0 

lig/g  0.0 

lig/g  0.0 

Hg/g  0.0  R 

(ig/g  0.0  R 

fig/g  0.0  R 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  I RI  Data 


Test  Name 


Meas  Unit  Fbif  Data 

Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  VOLA IXLES 


BRS-92-01 

SURF 

CSO 

STYR  STYRENE 

ND 

0.00500000  Mg/g 

0.0 

R 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

T13DCP  TRANS-1,3‘DICHL0R0PR0PENE 

ND 

0.00500000  (ig/g 

0.0 

R 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

TCLEA  l,l,2,2-TETRACHLX)ROETHANE 

LT 

0.00160000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

tclee  tetrachloroethylene 

LT 

0.00190000  ng/g 

0.0 

BRS-92-01 

SURF 

CSO 

TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.00380000  iig/g 

0.0 

BRS-92.02 

SURF 

CSO 

lllTCE  LLl-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.00420000  (ig/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

112TCE  LL2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.02000000  ng/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

1 IDCE  la-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.01900000  fig/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

IIDCLE  Ll-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00170000  iig/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

12DCE  L2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.00200000  tig/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

12r)CLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00120000  ng/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

12DCLE  1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00310000  ixg/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

12DCLP  l,2.DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00220000  ng/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

12DMB  1,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  tig/g 

0.0 

R 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

13DCLB  L3-D1CHLOROBENZENE 

LT 

0.00200000  ng/g 

0.0 

BRS.92-02 

SURF 

CSO 

13DCP  L3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00130000  ng/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

13DMB  1,3-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92.02 

SURF 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00090000  gg/g 

0.0 

BRS.92-02 

SURF 

CSO 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.04800000  gg/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

ACET  ACETONE 

ND 

0.01000000  gg/g 

0.0 

R 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.00330000  gg/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

C12DCE  CIS-L2-DICHLOROETHYLENE 

ND 

0.00500000  gg/g 

0.0 

R 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

C13DCP  CIS-1,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.00500000  ^g^g 

0.0 

R 

BRS.92-02 

SURF 

CSO 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

0.01000000  gg/g 

0.0 

R 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

C2H3CL  CHUIROETHENE 

LT 

0.01500000  gg/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

LT 

0.02700000  gg/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

C6H6  BENZENE 

LT 

0.00290000  jig/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

CCL4  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.00560000  gg/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

0.00640000  gg/g 

0.0 

B 

BRS.92-02 

SURF 

CSO 

CH3BR  BROMOMETHANE 

ND 

0.01000000  gg/g 

0.0 

R 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

CH3CL  CHLOROMETHANE 

LT 

0.01700000  gg/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

CHBR3  BROMOFORM 

LT 

0.01800000  ggg 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

CHCL3  CHLOROFORM 

LT 

0.00230000  gg/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.00280000  gg/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

CS2  CARBON  DISULHDE 

ND 

0.00500000  gg/g 

0.0 

R 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.01400000  gg/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.00330000  gg/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

MEC6H  TOLUENE 

LT 

0.00840000  gg/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

MEK  METHYLETHYL  KETONE 

ND 

0.01000000  gg/g 

0.0 

R 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

MIBK  METHYLISOBUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  gg/g 

0.0 

R 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

MNBK  METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  gg/g 

0.0 

R 

BRS.92-02 

SURF 

CSO 

STYR  STYRENE 

ND 

0.00500000  gg/g 

0.0 

R 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

T13DCP  TRANS-l,3.DICHLOROPROPENE 

ND 

0.00500000  gg/g 

0.0 

R 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

TCLEA  l,l,2,2.TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.00160000  gg/g 

0.0 

BRS-92-02 

SURF 

CSO 

TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.00190000  gg/g 

0.0 

BRS.92-02 

SURF 

CSO 

TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.00380000  gg/g 

0.0 

BRS-92.03 

SURF 

CSO 

lllTCE  LLl-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.00420000  gg/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

112TCE  LL2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.02000000  gg/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

1  IDCE  Ll-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.01900000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

IIDCLE  Ll-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00170000  gg/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

12DCE  L2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.00200000  gg/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

12DCLB  L2.DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00120000  gg/g 

0.0 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  1 RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

MMUa 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flas 

Code 

Chemical  Class:  VOLATILES 

BRS-92-03  SURF  CSO  I2DCLE  1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00310000  tigfg 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

12DCLP  1.2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00220000  jig^g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

12DMB  1.2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

O.OOSOOOOO 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

13DCLB  1,3-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.00200000  |Xg/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

13DCP  1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00130000  ng^g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

13DMB  U3-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  ng^g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00090000  ms's 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.04800000  fig/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

acet  acetone 

ND 

0.01000000  fig^g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.00330000  ^ig^g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

C12DCE  CIS-U-DICHLOROETHYLENE 

ND 

0.00500000  |ig/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

C13DCP  CIS-U-DICHLOROPROPVLENE 

ND 

0.00500000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

0.01000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

0.01500000  ng/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

LT 

0.02700000  jig/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

C6H6  BENZENE 

LT 

0.00290000  ne/e 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

CCL4  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.00560000  (Ig/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

0.06700000  ng/g 

0.0 

B 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

CH3BR  BROMOMETHANE 

ND 

0.01000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

CH3CL  CHUIROMETHANE 

LT 

0.01700000  ng/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

CHBR3  BROMOFORM 

LT 

0.01800000  pg/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

CHCL3  CHLOROFORM 

LT 

0.00230000  fig/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.00280000  |ig/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

CS2  CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.00500000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.01400000  fig/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.00330000  ng/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

MEC6H  TOLUENE 

LT 

0.00840000  pg/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

MEK  METHYLETHYL  KETONE 

ND 

0.01000000  pg/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

MIBK  METHYLISOBUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  pg/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

MNBK  METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  pg^g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

STYR  STYRENE 

ND 

0.00500000  pg/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

T13DCP  TRANS-l,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.00500000  pg/g 

0.0 

R 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

TCLEA  1,1,2.2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.00160000  pg/g 

0.0 

BRS-92-03 

SURF 

CSO 

TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.00190000  pg/g 

0.0 

BRS.92-03 

SURF 

CSO 

TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.00380000  pg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

lllTCE  1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.00420000  pg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

1I2TCE  1,1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.02000000  pg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

IIDCE  1.1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.01900000  pg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

IIDCLE  1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00170000  pg/g 

0.0 

BRS-92.04 

SURF 

CSO 

12DCE  1 ,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.00200000  pg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00120000  pg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

12DCLE  1.2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00310000  pg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

12DCLP  1.2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00220000  pg/g 

0.0 

BRS-92.04 

SURF 

CSO 

12DMB  1.2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  pg/g 

0.0 

R 

BRS-92.04 

SURF 

CSO 

13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00200000  pg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

13DCP  1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00130000  pg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

13DMB  1.3-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  pg/g 

0.0 

R 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00090000  pg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

2CLEVE  2-CHIjOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.04800000  pg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

ACET  ACETONE 

ND 

0.01000000  pg/g 

0.0 

R 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.00330000  pg/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

C12DCE  CIS-1.2-DICHLOROETHYLENE 

ND 

0.00500000  pg/g 

0.0 

R 

Datf 

QmI 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMIJ  23)  Phase  I R1  Data 

Site  Media  Meas  UbH  Fla^  Data 

Site  ID  Type  Type  Teat  Name  Booi  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 

Chemical  Class:  VOLATILES _ 


BRS-92-04 

SURF 

CSO 

C13DCP  CIS-1,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.00500000  jig/g 

0.0 

R 

BRS.92-04 

SURF 

CSO 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

0.01000000  jig^g 

0.0 

R 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

0.01500000  ^ig^g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

LT 

0.02700000  ng/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

C6H6  BENZENE 

LT 

0.00290000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

ecu  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.00560000  fig/g 

0.0 

BRS.92-04 

SURF 

CSO 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

0.00820000  fig/'g 

0.0 

B 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

CH3BR  BROMOMETHANE 

ND 

0.01000000  \ig/g 

0.0 

R 

BRS.92-04 

SURF 

CSO 

CH3CL  CHLOROMETHANE 

LT 

0.01700000  fig/g 

0.0 

BRS-924)4 

SURF 

CSO 

CHBR3  BROMOFORM 

LT 

0.01800000  fig/g 

0.0 

BRS-924)4 

SURF 

CSO 

CHCL3  CHLOROFORM 

LT 

0.00230000  fig/g 

0.0 

BRS.92-04 

SURF 

CSO 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.00280000  jig/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

CS2  CARBON  DISULHDE 

ND 

0.00500000  \ig/g 

0,0 

R 

BRS-924)4 

SURF 

CSO 

DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.01400000  ^g^g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.00330000  ^g^g 

0.0 

BRS-924)4 

SURF 

CSO 

MEC6H  TOLIFENE 

LT 

0.00840000  jig/g 

0.0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

mek  methylethyl  ketone 

ND 

0.01000000  jig/g 

0.0 

R 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

MIBK  METHYLISOBIJTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  ilg/g 

0.0 

R 

BRS.924)4 

SURF 

CSO 

MNBK  METHYl^N-BUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  Pig/g 

0.0 

R 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

STYR  STYRENE 

ND 

0.00500000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

T13DCP  TRANS-1,3.DICHLOROPROPENE 

ND 

0.00500000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

TCLEA  Ll,2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.00160000  \ig/g 

0.0 

BRS-924)4 

SURF 

CSO 

TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.00190000  ^g/g 

0-0 

BRS-92-04 

SURF 

CSO 

TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.00380000  iLg/g 

0.0 

BRS.924)5 

SURF 

CSO 

lllTCE  1,U-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.00420000  ng/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

U2TCE  LL2.TRICHLOROETHANE 

LT 

0.02000000  pLg/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

1 IDCE  1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.01900000  \Lg/g 

0.0 

BRS.92-05 

SURF 

CSO 

UDCLE  1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00170000  ptg/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

1 2DCE  1 ,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.00200000  ng/g 

0.0 

BRS-924)5 

SURF 

CSO 

12DCLB  L2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00120000  \xg/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

12DCLE  1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00310000  ng/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

12DCLP  1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00220000  fig/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

12DMB  L2.DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

13DCLB  L3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00200000  fig/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

13DCP  L3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00130000  \ig/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

13DMB  1,3-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  pLg/g 

0.0 

R 

BRS-92.05 

SURF 

CSO 

14DCLB  L4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00090000  |ig/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

2CLEVE  2.CHLOROETHYLVtNYL  ETHER 

LT 

0.04800000  Ilg/g 

0.0 

BRS-92.05 

SURF 

CSO 

ACET  ACETONE 

0.01800000  iig/g 

0.0 

B 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.00330000  ilg/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

C12DCE  CIS-L2.DICHLOROETHYLENE 

ND 

0.00500000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

C13DCP  CIS-L3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.00500000  ilg/g 

0.0 

R 

BRS-92.05 

SURF 

CSO 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

0.01000000  ilg/g 

0.0 

R 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

0.01500000  ilg/g 

0.0 

BRS-92*05 

SURF 

CSO 

C2H5CL  CHU)ROETHANE 

LT 

0.02700000  ilg/g 

0.0 

BRS.92-05 

SURF 

CSO 

C6H6  BENZENE 

LT 

0.00290000  ilg/g 

0-0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

ecu  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0,00560000  ilg/g 

0.0 

BRS-924)5 

SURF 

CSO 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

0-00620000  jig/g 

0.0 

B 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

CH3BR  BROMOMETHANE 

ND 

0,01000000  \ig/g 

0.0 

R 

BRS-924)5 

SURF 

CSO 

CH3CL  CHU)ROMETHANE 

LT 

0.01700000  ilg/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

CHBR3  BROMOFORM 

LT 

0.01800000  ilg/g 

0.0 

BRS-92.05 

SURF 

CSO 

CHCL3  CHU)ROFORM 

LT 

0.00230000  ilg/g 

0.0 
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Site  ID 

Site 

Type 

Me«a 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unft 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  VOLATILES 

BRS.92-05 

SURF 

CSO 

CLX:6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.00280000  ng/g 

0,0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

CS2  CARBON  DISULFTOE 

ND 

0.00500000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

DBRCL  DffiROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.01400000  |ig/g 

0.0 

BRS.92-05 

SURF 

CSO 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.00330000  (ig/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

MEC6H  TOLUENE 

LT 

0.00840000  ng/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

mek  methylethyl  ketone 

ND 

0.01000000  ne/e. 

0.0 

R 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

MIBK  METHYUSOBUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

MNBK  METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  jig/g 

0.0 

R 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

STYR  STYRENE 

ND 

0.00500000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

T13DCP  TRANS-U-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.00500000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

TCLEA  1,U,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.00160000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.00190000  Hg/g 

0.0 

BRS-92-05 

SURF 

CSO 

TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.00380000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

lllTCE  l.Ll-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.00420000  ^g/g 

0.0 

BRS.92-06 

SURF 

CSO 

112TCE  1,1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.02000000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

IIDCE  l.l-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.01900000  ^g/g 

0.0 

BRS.92-06 

SURF 

CSO 

IIDCLE  1.1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00170000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

I2DCE  1.2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.00200000  jig/g 

0.0 

BRS.92-06 

SURF 

CSO 

12DCLB  L2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00120000  fig/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

12DCLE  1.2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00310000  ng/g 

0.0 

BRS.92-06 

SURF 

CSO 

12DCLP  1.2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00220000  (ig/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

12DMB  1,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  (ig/g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00200000  (ig/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

13DCP  1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00130000  Mg/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

13DMB  1,3-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00090000  ng/g 

0.0 

BRS-92.06 

SURF 

CSO 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.04800000  (ig/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

ACET  ACETONE. 

0.01700000  ng/g 

0.0 

B 

BRS.92-06 

SURF 

CSO 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.00330000  ^g/g 

0.0 

BRS-92.06 

SURF 

CSO 

C12DCE  C1S-1.2-DICHLOROETHYLENE 

ND 

0.00500000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

C13DCP  CIS-l,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.00500000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

0.01000000  (ig/g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

0.01500000  (ig/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

C2H5CL  CHU)ROETHANE 

LT 

0.02700000  ^g/g 

0.0 

BRS-92.06 

SURF 

CSO 

C6H6  BENZENE 

LT 

0.00290000  (ig/g 

0.0 

BRS-92.06 

SURF 

CSO 

CCL4  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.00560000  (ig/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

0.00610000  (ig/g 

0.0 

B 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

CH3BR  BROMOMETHANE 

ND 

0.01000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92.06 

SURF 

CSO 

CH3CL  CHLOROMETHANE 

LT 

0.01700000  (ig/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

CHBR3  BROMOFORM 

LT 

0.01800000  ^g/g 

0.0 

BRS-924)6 

SURF 

CSO 

CHCL3  CHUIROFORM 

LT 

0.00230000  Hg/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.00280000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

CS2  CARBON  DISll-FIDE 

ND 

0.00500000  (ig/g 

0.0 

R 

BRS-92.06 

SURF 

CSO 

DBRCL  DDBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.01400000  (ig/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.00330000  ^g/g 

0.0 

BRS.92-06 

SURF 

CSO 

MEC6H  TOLUENE 

LT 

0.00840000  (ig/g 

0.0 

BRS-92.06 

SURF 

CSO 

MEK  METHYLETHYL  KETONE 

ND 

0.01000000  (ig/g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

MIBK  METHYLISOBIITYL  KETONE 

ND 

0.01000000  (ig/g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

MNBK  METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

STYR  STYRENE 

ND 

0.00500000  (ig/g 

0.0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

T13DCP  TRANS-1.3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.00500000  (ig/g 

0,0 

R 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

TCLEA  1,1.2.2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.00160000  (Ig/g 

0.0 

Qnal 
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SItelD 

site 

■Qp* 

Mc4U 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Uatt 

Value  Meas 

I>e|vth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  VOLATILES 

BRS-92^ 

SURF 

cso 

TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.00190000  >ig/g 

0.0 

BRS-92-06 

SURF 

CSO 

TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.00380000  iig/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

lllTCE  ia.l-TIUCHLOROETHANE 

LT 

0.00420000  }ig/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

CSO 

112TCE  1,1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.02000000  fig/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

IIDCE  1,1-DlCHLOROETHYLENE 

LT 

0.01900000  fig/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

IIDCLE  1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00170000  \igfg 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

12DCE  1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.00200000  \ig/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

12DCLB  L2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00120000  fig/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

12DCLE  1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00310000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

12DCLP  1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00220000  \igjg 

0.0 

BRS-92.07 

SURF 

cso 

12DMB  1,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  jig/g 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00200000  ^ig/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

13DCP  1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00130000  ^ig/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

13DMB  1,3-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  \igjg 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00090000  |ig/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

2CLEVE  2.CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.04800000  jig/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

ACET  ACETONE 

ND 

0.01000000  jig/g 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.00330000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

C12DCE  CIS-1, 2-DICHLOROETHYLENE 

ND 

0.00500000  jig/g 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

C13DCP  C!S-l,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.00500000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

0.01000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

0.01500000  Jig/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

C2H5CL  CHU)ROETHANE 

LT 

0.02700000  \igjg 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

C6H6  BENZENE 

LT 

0.00290000  jig/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

ecu  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.00560000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

0.00830000  jig/g 

0.0 

B 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

CH3BR  BROMOMETHANE 

ND 

0.01000000  )igjg 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

CH3CL  CHLOROMETHANE 

LT 

0.01700000  Hg/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

CHBR3  BROMOFORM 

LT 

0,01800000  ng/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

CHCL3  CHUIROFORM 

LT 

0.00230000  jig/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.00280000  ng/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

CS2  CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.00500000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.01400000  fig/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.00330000  fig/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

MEC6H  TOLIFENE 

LT 

0.00840000  |ig/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

MEK  METHYLETHYL  KETONE 

ND 

0.01000000  ^g/g 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

MIBK  METHYLISOBUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

MNBK  METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

STYR  STYRENE 

ND 

0.00500000  jig/g 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

T13DCP  TRANS-l,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.00500000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

TCLEA  l,l,2,2.TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.00160000  tig/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.00190000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-07 

SURF 

cso 

TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.00380000  jig/g 

0.0 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

niTCE  1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.00420000  ng/g 

0.0 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

112TCE  U,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.02000000  jiig/g 

0.0 

BR^92-08 

SURF 

cso 

IIDCE  1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.01900000  \igjg 

0.0 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

IIDCLE  1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00170000  jig/g 

0.0 

BRS.92-08 

SURF 

cso 

12DCE  1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.00200000  |ig/g 

0.0 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00120000  fig/g 

0.0 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

12DCLE  1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00310000  |ig/g 

0.0 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

12DCLP  1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00220000  ng/g 

0.0 

BRS-92-08 

SURF 

cso 

12DMB  1,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  Hg/g 

0.0 

R 
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Bomb  and  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  I RI  Data 


Test  Name 


Meas  Unit  Flag 

Bool  Vahie  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  VOLATILES _ 

BRS-92-08  SURF  CSO  13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

BRS-92-08  SURF  CSO  13DCP  1,3-DICHLOROPROPANE 

BRS-92-08  SURF  CSO  13DMB  1,3-DIMETHyLBENZENE 

BRS-92-08  SURF  CSO  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

BRS-92-08  SURF  CSO  2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

BRS-92-08  SURF  CSO  ACET  ACETONE 

BRS-92-08  SURF  CSO  BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

BRS-92-08  SURF  CSO  C12DCE  CIS-l,2-DICHLOROETHYLENE 

BRS-92-08  SURF  CSO  C13DCP  CIS-1, 3-DICHLOROPROPYLENE 

BRS-92-08  SURF  CSO  C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

BRS-92-08  SURF  CSO  C2H3CL  CHLOROETHENE 

BRS-92-08  SURF  CSO  C2H5CL  CHLOROETHANE 

BRS-92-08  SURF  CSO  C6H6  BENZENE 

BRS-92-08  SURF  CSO  CCL4  CARBON  TETRACHLORIDE 

BRS-92-08  SURF  CSO  CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

BRS-92-08  SURF  CSO  CH3BR  BROMOMETHANE 

BRS-92-08  SURF  CSO  CH3CL  CHUIROMETHANE 

BRS-92-08  SURF  CSO  CHBR3  BROMOFORM 

BRS-92-08  SURF  CSO  CHCL3  CHLOROFORM 

BRS-92-08  SURF  CSO  CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

BRS-92-08  SURF  CSO  CS2  CARBON  DISULFIDE 

BRS-92-08  SURF  CSO  DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

BRS-92-08  SURF  CSO  ETC6H5  ETHYLBENZENE 

BRS-92-08  SURF  CSO  MEC6H  TOLUENE 

BRS-92-08  SURF  CSO  MEK  METHYLETHYL  KETONE 

BRS-92-08  SURF  CSO  MIBK  METHYLISOBirTYL  KETONE 

BRS-92-08  SURF  CSO  MNBK  METHYL-N-BirTYL  KETONE 

BRS-92-08  SURF  CSO  STYR  STYRENE 

BRS-92-08  SURF  CSO  T13DCP  TRANS- 1,3-DICHLOROPROPENE 

BRS-92-08  SURF  CSO  TCLEA  1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 

BRS-92-08  SURF  CSO  TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 

BRS-92-08  SURF  CSO  TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 

BRS-92-09  SURF  CSO  lllTCE  1,1,1-TRICHLOROETHANE 

BRS-92-09  SURF  CSO  112TCE  1,1,2-TRICHLOROETHANE 

BRS-92-09  SURF  CSO  IIDCE  1,1-DICHLOROETHYLENE 

BRS-924)9  SURF  CSO  IIDCLE  1,1-DICHLOROETHANE 

BRS-92-09  SURF  CSO  12DCE  1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

BRS-92-09  SURF  CSO  12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

BRS-92-09  SURF  CSO  12DCLE  1,2-DICHLOROETHANE 

BRS-92-09  SURF  CSO  12DCLP  1,2-DICHLOROPROPANE 

BRS-92-09  SURF  CSO  12DMB  1,2-DIMETHYLBENZENE 

BRS-92-09  SURF  CSO  13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

BRS-92-09  SURF  CSO  13DCP  1,3-DICHLOROPROPANE 

BRS-92-09  SURF  CSO  13DMB  1,3-DlMETHYLBENZENE 

BRS-92-09  SURF  CSO  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

BRS-92-09  SURF  CSO  2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

BRS-92-09  SURF  CSO  ACET  ACETONE 

BRS-92-09  SURF  CSO  BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

BRS-92-09  SURF  CSO  C12DCE  CIS-1 ,2-DICHLOROETHYLENE 

BRS-92-09  SURF  CSO  C13DCP  CIS- 1, 3-DICHLOROPROPYLENE 

BRS-92-09  SURF  CSO  C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

BRS-92-09  SURF  CSO  C2H3CL  CHU)ROETHENE 


LT  0.00200000 

LT  0.00130000 

ND  0.00500000 

LT  0.00090000 

LT  0.04800000 

0.02000000 
LT  0.00330000 

ND  0.00500000 

ND  0.00500000 

ND  0.01000000 

LT  0.01500000 

LT  0.02700000 

LT  0.00290000 

LT  0.00560000 

0.00770000 
ND  0.01000000 

LT  0.01700000 

LT  0.01800000 

LT  0.00230000 

LT  0.00280000 

ND  0.00500000 

LT  0.01400000 

LT  0.00330000 

LT  0.00840000 

ND  0.01000000 

ND  0.01000000 

ND  0,01000000 

ND  0.00500000 

ND  0.00500000 

LT  0.00160000 

LT  0.00190000 

LT  0.00380000 

LT  0.00420000 

LT  0.02000000 

LT  0.01900000 

LT  0.00170000 

LT  0.00200000 

LT  0.00120000 

LT  0.00310000 

LT  0.00220000 

ND  0.00500000 

LT  0.00200000 

LT  0.00130000 

ND  0.00500000 

LT  0.00090000 

LT  0.04800000 

ND  0.01000000 

LT  0.00330000 

ND  0.00500000 

ND  0.00500000 

ND  0.01000000 

LT  0.01500000 


pg^g  0.0 

pg^g  0.0 

J^g  0.0  R 

|ig/g  0.0 

jig/g  0.0 

pg/g  0.0  B 

pg/g  0.0 

pg/g  0.0  R 

pg/g  0.0  R 

pg/g  0.0  R 

pg/g  0.0 

pg/g  0.0 

pg/g  0.0 

pg/g  0.0 

pg/g  0.0  B 

pg/g  0.0  R 

pg/g  0.0 

pg/g  0.0 

pg/g  0.0 

pg/g  0.0 

pg/g  0.0  R 

pg/g  0.0 

pg/g  0.0 

pg/g  0.0 

pg/g  0.0  R 

pg/g  0.0  R 

pg/g  0.0  R 

pg/g  0.0  R 

pg/g  0.0  R 

pg/g  0.0 

pg/g  0.0 

pg/g  0.0 

pg/g  0.0 

pg/g  0.0 

pg/g  0.0 

pg/g  0.0 

pg/g  0.0 

pg/g  0.0 

pg/g  0.0 

pg/g  0,0 

pg/g  0.0  R 

pg/g  0.0 

pg/g  0.0 

pg/g  0.0  R 

pg/g  0.0 

pg/g  0.0 

pg/g  0.0  R 

pg/g  0.0 

pg/g  0.0  R 

pg/g  0.0  R 

pg/g  0.0  R 

pg/g  0.0 
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Bomb  cmd  Shell  Reconditioning  Building  (SWMU  23)  Phase  I RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

UnH 

Vahie  Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  VOLATILES 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

LT 

0.02700000  fig/g 

0.0 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

C6H6  BENZENE 

LT 

0.00290000  ^g/g 

0.0 

BRS.92-09 

SURF 

cso 

ecu  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.00560000  ng/g 

0.0 

BRS.92-09 

SURF 

cso 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

0.00870000  jig/g 

0.0 

B 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

CH3BR  BROMOMETHANE 

ND 

0.01000000  ^ig/g 

0.0 

R 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

CH3CL  CHLOROMETHANE 

LT 

0.01700000  ^g/g 

0.0 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

CHBR3  BROMOFORM 

LT 

0.01800000  ^ig^g 

0.0 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

CHCL3  CHLOROFORM 

LT 

0.00230000  jig/g 

0.0 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.00280000  fig/g 

0.0 

BRS.92-09 

SURF 

cso 

CS2  CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.00500000  jig/g 

0.0 

R 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.01400000  fig/g 

0.0 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.00330000  jig/g 

0.0 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

MEC6H  TOLUENE 

LT 

0.00840000  fig/g 

0.0 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

MEK  METHYLETHYL  KETONE 

NI) 

0,01000000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

MIBK  METHYLISOBUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  jAg/g 

0.0 

R 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

MNBK  METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  jig/g 

0.0 

R 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

STYR  STYRENE 

ND 

0.00500000  ng/g 

0.0 

R 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

T13DCP  TRANS-L3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.00500000  fig/g 

0.0 

R 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

TCLEA  lJ,2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.00160000  Jig/g 

0.0 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.00190000  ng/g 

0.0 

BRS-92-09 

SURF 

cso 

TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.00380000  Hg/g 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

niTCE  Ll,l-TRICHLOROETHANE 

LT 

4.10000000  ng/\ 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

U2TCE  1,1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.63000000  jig/I 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

1 IDCE  1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

1.42000000  }igf\ 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

IIDCLE  1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

1.10000000  ^g/I 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

12DCE  1 ,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

1.10000000  fig^ 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

9.70000000  fig/l 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

12DCLE  1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

7.60000000  ng/1 

0.0 

BRW-92^1 

DTCH 

csw 

12DCLP  1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

2.80000000  jig/I 

0.0 

BRW.92-01 

DTCH 

csw 

12DMB  1,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

5.00000000  )ig/\ 

0.0 

R 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

9.20000000  ^g/I 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

13DCP  L3-DICHLOROPROPANE 

LT 

3.80000000  ^ga 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

13DMB  1,3-DIMETHYLBENZENE 

ND 

5.00000000  jig/1 

0.0 

R 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

8.10000000  \ig/\ 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

82.00000000  Hg/1 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

ACET  ACETONE 

14.00000000  ng/1 

0.0 

S 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

7.90000000  fig^ 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

C12DCE  CIS-l,2-DICHLOROETHYLENE 

ND 

5.00000000  jig/l 

0.0 

R 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

C13DCP  CIS-L3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

5.00000000  iig/\ 

0.0 

R 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

C2AVE  ACETIC  ACE)  VINYL  ESTER 

ND 

10.00000000  fig^ 

0.0 

R 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

0.50000000  \ig/\ 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

C2H5CL  CHU)ROETHANE 

LT 

2.12000000  ]ig/\ 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

C6H6  BENZENE 

LT 

2.40000000  ns/\ 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

ecu  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

3.70000000  jig/l 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

14.70000000  fig/I 

0.0 

B 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

CH3BR  BROMOMETHANE 

ND 

10.00000000  fig/l 

0.0 

R 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

CH3CL  CHLOROMETHANE 

6.76000000  fig/l 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

CHBR3  BROMOFORM 

LT 

8.20000000  ^g/l 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

CHCL3  CHLC^ROFORM 

LT 

0.83000000  fig/l 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

1.40000000  fig/l 

0.0 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

CS2  CARBON  DISULHDE 

ND 

5.00000000  ^gA 

0.0 

R 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

6.50000000  jig/l 

0.0 

Chemical  Class:  VOLATILES 


BRW-92-01 

DTCH 

csw 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

BRW.92-01 

DTCH 

csw 

MEC6H 

TOLUENE 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

MEK 

METHYLETHYL  KETONE 

BRW.92.01 

DTCH 

csw 

MIBK 

METHYLISOBUTYL  KETONE 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

MNBK 

METHYL-N-BUTYL  KETONE 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

STYR 

STYRENE 

BRW-92.01 

DTCH 

csw 

T13DCP  TRANS-1,3-DICHIjOROPROPENE 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

TCLEA 

1,1.2,2-TETRACHLOROETHANE 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

TCLEE 

TETRACHLOROETHYLENE 

BRW-92-01 

DTCH 

csw 

TRCLE 

TRICHLOROETHYLENE 

LT 

9.30000000  ng/1 

0.0 

LT 

8.70000000  |ig/l 

0.0 

ND 

10.00000000  Hg/I 

0.0 

R 

ND 

10.00000000  ng/1 

0.0 

R 

ND 

10.00000000  iig/l 

0.0 

R 

ND 

5.00000000  ng/1 

0.0 

R 

ND 

5.00000000  ng/1 

0.0 

R 

LT 

4.70000000  (ig/1 

0.0 

LT 

0.50000000  ng/1 

0.0 

LT 

0.50000000  (18^ 

0.0 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  I RI  Data 


SitelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unft 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  ANIONS 

WS&-92-03 

AHOL 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  Mg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

cso 

CL 

CHU)RIDE 

LT 

39.60000000  Hg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  jig/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  jig/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

cso 

N03 

NITRATE 

5.07000000  Mg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

5.91000000  >ig/g 

2.0 

T 

WSB-92-03 

AHOL 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  fig/g 

2.0 

WSB-92-04 

AHOL 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  fig/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

cso 

CL 

CHLORIDE 

LT 

39.60000000  fig/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  jig/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  fig/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

cso 

N03 

NITRATE 

3.99000000  fig/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

5.74000000  fig/g 

3.0 

T 

WSB-92-04 

AHOL 

cso 

S04 

SIFLFATE 

LT 

14.40000000  ^g/g 

3.0 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  ^g/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

CL 

CHLORIDE 

LT 

39.60000000  ^g/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  jig/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  ng/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

N03 

NITRATE 

LT 

3.36000000  ^g/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  jig/g 

2.0 

T 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  ^g/g 

2.0 

WSB-92-06 

AHOL 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  |ig/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

cso 

CL 

CHU)RIDE 

LT 

39.60000000  ^g/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  iiig/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  >ig/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

cso 

N03 

NITRATE 

LT 

3.36000000  Mg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

NI) 

5.00000000  iiig/g 

3.0 

T 

WSB-92-06 

AHOL 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  jig/g 

3.0 

WSB-92-07 

.  AHOL 

cso 

BR 

BROMIDE 

7.62000000  |ig/g 

2.0 

1 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

CL 

CHLORIDE 

7800.000000  Mg^g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ^ig/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

32.00000000  jig/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

N03 

NITRATE 

7.05000000  jig/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  jig/g 

2.0 

T 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  fig/g 

2.0 

T 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  ^ig/g 

2.0 

T 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

S04 

SULFATE 

780.0000000  fig/g 

2.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  ng/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

CL 

CHU)RIDE 

4400.000000  ^ig/g 

4.0 

1 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

F 

FLirORIDE 

LT 

19.20000000  jig/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

32.00000000  jig/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

NOS 

NITRATE 

5.84000000  ^g/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  ^g/g 

4.0 

T 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

S04 

SULFATE 

950.0000000  jig/g 

4.0 

WSB-92.09 

AHOL 

cso 

BR 

BROMIDE 

6.65000000  fig/g 

6.0 

1 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

CL 

CHU)RIDE 

7600.000000  jig/g 

6.0 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ng/g 

6.0 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

32.00000000  jig/g 

6.0 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

NOS 

NITRATE 

LT 

3.36000000  ng/g 

6.0 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  ^g/g 

6.0 

T 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

S04 

SULFATE 

3000.000000  jig/g 

6.0 

1103 


Waste  Water  Spreading  Area  (SWMLJ  35)  Phase  1 R1  Data 


SHeU) 

WSS-92-01 

WSS-92-01 

WSS-92-01 

WSS-92-01 

WSS-92-01 

WSS-92-01 

WSS-92.01 


_ Test  Name 

BROMIDE 

CHLORIDE 

FLUORIDE 

NITRITE 

NITRATE 

PHOSPHATE 

SULFATE 


Meas  Unit 

Boot  Value  Meas 

LT  8.83000000  fig/g 

42.10000000  [ig/g 
LT  19.20000000  |ig/g 

LT  3.16000000  fig/g 

6.15000000  jig/g 
3.17000000  ^ig/g 
14.40000000  fig/g 


Flag 
Depth  Code 


WSS-92-02 

SURF 

CSO 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

CL 

CHU)RIDE 

LT 

39.60000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  (ig/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

N03 

NITRATE 

5.14000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

14.00000000  |ig/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

S04 

SULFATE 

12.70000000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

BR 

BRC3MIDE 

LT 

8.83000000  Hg/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

CL 

CHUIRIDE 

LT 

39,60000000  jig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  (ig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

N03 

NITRATE 

2.60000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

2.82000000  |ig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  figfg 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  H&'g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

CL 

CHLORIDE 

4100.000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

N02 

NITRITE 

LT 

32.00000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

N03 

NITRATE 

23.00000000  (ig/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

4.57000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

S04 

SULFATE 

900.0000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  (tg/g 

0.0 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

CL 

CHUIRIDE 

LT 

39.60000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ^g/g 

0.0 

WSS.92-05 

SURF 

CSO 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

N03 

NITRATE 

4.80000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

PCM 

PHOSPHATE 

7.49000000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

CL 

CHLORIDE 

LT 

39.60000000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  Hg/g 

0.0 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

N03 

NITRATE 

4.60000000  Hg/g 

0.0 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

PCM 

PHC3SPHATE 

25.20000000  Hg/g 

0.0 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  Hg/g 

0.0 

Chemical  Class:  CYANIDE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  Hg/g 

2.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  Hg/g 

4.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  Hg/g 

2.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  Hg/g 

3.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  Hg/g 

2.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  Hg/g 

3.0 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  Hg/g 

2.0 

1104 


1105 


fVaste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  I RI  Data 


Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool  Value 

Meas 

Dei»th  Code 

Chemical  Class:  METALS 


WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

PB 

LEAD 

19.00000000  ng/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  ng/g 

2.0 

K 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

510.0000000  ng/g 

2.0 

K 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

170.0000000  ng/g 

2.0 

K 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

2N 

ZINC 

46.00000000  ng/g 

2.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

AG 

SILVER 

0.17000000  fig/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

24.00000000  fig/g 

3.0 

WSB-92.04 

AHOL 

CSO 

BA 

BARIUM 

53.00000000  ^g/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.07800000  ^g/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  (ig/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

CR 

CHROMRJM 

9.32000000  ng/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

ClI 

COPPER 

4.56000000  ^g/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

FE 

IRON 

7300.000000  ng/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  ng/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  ng/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

PB 

LEAD 

9.90000000  ng/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  ng/g 

3.0 

K 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  Hg/g 

3.0 

K 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

TL 

THALLRIM 

LT 

170.0000000  ng/g 

3.0 

K 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

ZN 

ZINC 

17.90000000  ng/g 

3.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

AG 

SILVER 

0.02880000  fig/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

24.00000000  ng/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

BA 

BARRIM 

40.00000000  pg/g 

2.0 

WSB-92.05 

AHOL 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.07800000  |ig/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  (ig/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

7.94000000  (ig/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

CU 

COPPER 

4.50000000  ng/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

FE 

IRON 

6800.000000  ^g/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  }ig/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  Mg/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

PB 

LEAD 

8.10000000  ^g/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  ng/g 

2.0 

K 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  ^g/g 

2.0 

K 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

TL 

THALLRIM 

LT 

170.0000000  ng/g 

2.0 

K 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

ZN 

ZINC 

16.80000000  ng/g 

2.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

AG 

SILVER 

0.02850000  (ig/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

24.00000000  ng/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

BA 

BARRIM 

31.00000000  ^g/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.07800000  ng/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  ^g/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

6.82000000  ng/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

CU 

COPPER 

3.25000000  fig/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

FE 

IRON 

5000.000000  ng/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  (Xg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  fig/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

PB 

LEAD 

7.50000000  ng/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  (ig/g 

3.0 

K 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  ng/g 

3.0 

K 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

TL 

THALLRIM 

LT 

170.0000000  ng/g 

3.0 

K 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

ZN 

ZINC 

11.60000000  jig/g 

3.0 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

AG 

SILVER 

0.03560000  ^g/g 

2.0 

Qttal 


1106 


Waste  Water  Spreading  Area  (SJVMU  35)  Phase  I RI  Data 


Site  ED 

SMe 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

72.00000000  fig/g 

2.0 

K 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

BA 

BARIUM 

230.0000000  fig/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.23000000  ng/g 

2.0 

K 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

0.42400000  jig/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

CR 

CHROMIUM 

17.30000000  ^g/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

cu 

COPPER 

15.00000000  ^g/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

FE 

IRON 

27000.00000  ng/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  jig/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  |ig/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

PB 

LEAD 

21.00000000  ng/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  jig/g 

2.0 

K 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

SE 

SELENRJM 

LT 

5100.000000  ng/g 

2.0 

K 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

170.0000000  Mg/g 

2.0 

K 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

ZN 

ZINC 

78.00000000  ng/g 

2.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.01460000  ^g/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

24.00000000  Hg/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

BA 

BARIUM 

93.00000000  ^g/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.07800000  fig/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  ng/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

CR 

CHROMRIM 

16.00000000  fig/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

CU 

COPPER 

10.70000000  ^g/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

FE 

IRON 

17000.00000  fig/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  ^g/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  ng/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

PB 

LEAD 

14.00000000  ^ig/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  ^ig/g 

4.0 

K 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  jig/g 

4.0 

K 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

33.00000000  jig/g 

4.0 

K 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

ZN 

ZINC 

49.00000000  ng/g 

4.0 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.01460000  jig/g 

6.0 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

240.0000000  ^g/g 

6.0 

K 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

BA 

BARIUM 

80.00000000  fig/g 

6.0 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.16000000  jig^g 

6.0 

K 

WSB-92.09 

AHOL 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.85000000  ^g/g 

6.0 

K 

WSB-92.09 

AHOL 

cso 

CR 

CHROMRIM 

11.00000000  ^g/g 

6.0 

WSB.92-09 

AHOL 

cso 

CU 

COPPER 

5.50000000  ^g/g 

6.0 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

FE 

IRON 

12000.00000  ng/g 

6.0 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  ^g/g 

6.0 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

5.00000000  ^g/g 

6.0 

K 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

PB 

LEAD 

14.00000000  ng/g 

6.0 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  jig/g 

6.0 

K 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

5100.000000  jig/g 

6.0 

K 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

1700.000000  |ig/g 

6.0 

K 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

ZN 

ZINC 

27.00000000  ^g/g 

6.0 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

0.25200000  jig/g 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

240.0000000  ng/g 

0.0 

K 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

150.0000000  ^ig/g 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.07800000  |ig/g 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  fig/g 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

CR 

CHROMRIM 

18.40000000  jig/g 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

21.00000000  jig/g 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

19000.00000  ng/g 

0.0 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool  Value 

Unit 

Meas 

FlaS 

Depth  Code 

Chemical  Class:  METALS 


WSS-92-01 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  |ig/g 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  pg/g 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

82.00000000  jxg/g 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  pg/g 

0.0 

K 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  pg/g 

0.0 

K 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

XL 

THALLRJM 

LT 

170.0000000  pg/g 

0.0 

K 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

110.0000000  pg/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

0.35500000  pg/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

240.0000000  pg/g 

0.0 

K 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

BA 

BARRIM 

120.0000000  pg/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.07800000  pg/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRTM 

LT 

0.42400000  pg/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

18.10000000  pg/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

28.00000000  pg/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

17000.00000  pg/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  pg/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  pg/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

77.00000000  pg/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  pg/g 

0.0 

K 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  pg/g 

0.0 

K 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

TL 

THALLRJM 

LT 

170.0000000  pg/g 

0.0 

K 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

120.0000000  pg/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

0.24000000  pg/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

72.00000000  pg/g 

0.0 

K 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

BA 

BARRJM 

99.00000000  pg/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.07800000  pg/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  pg/g 

0,0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRJM 

14.70000000  pg/g 

0.0 

WSS-92^3 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

12.50000000  pg/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

13000.00000  pg/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  pg/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  pg/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

35.00000000  pg/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  pg/g 

0.0 

K 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  pg/g 

0.0 

K 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

TL 

THALLRJM 

LT 

170.0000000  pg/g 

0.0 

K 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

53.00000000  pg/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

0.34500000  pg/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

72.00000000  pg/g 

0.0 

K 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

170.0000000  pg/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.07800000  pg/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  pg/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRJM 

20.60000000  pg/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

8.98000000  pg/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

22000.00000  pg/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  pg/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  pg/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

17.00000000  pg^g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  pg/g 

0.0 

K 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  pg/g 

0.0 

K 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

TL 

THALLRIM 

LT 

170.0000000  pg/g 

0.0 

K 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

62.00000000  pg/g 

0.0 
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Chemical  Class:  SEMIVOLAtIlES 


WS&.92-01 

AHOL 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANIUNE 

WSB-92^1 

AHOL 

CSO 

4CUC 

4-CH1jORO-3-CRESOL 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

4CLPPE 

4-chijOrophenylphenyl  ether 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

4NANIL  4-NITROANlLINE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

B2ce:x 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G.ail  PERYLENE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

WSB-92.01 

AHOL 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

DBZRJ 

DIBENZOFURAN 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

WSB-92-01 

AHOL 

CSO 

ICDPYR  INDENO  I1.23-C.D1  PYRENE 

ND 

0.33000000  |ig/g 

2.0 

R 

ND 

0.33000000  (ig/g 

2.0 

R 

ND 

0.33000000  |tg/g 

2.0 

R 

ND 

0.33000000  |»g/g 

2.0 

R 

ND 

1.70000000  ng/g 

2.0 

R 

ND 

1.70000000  iige 

2.0 

R 

LT 

0.46000000  ^g/g 

2.0 

ND 

1.00000000  |ig/g 

2.0 

R 

ND 

1.00000000  fig/g 

2,0 

R 

LT 

0.29000000  Iie^g 

2.0 

LT 

0.41000000  tig/g 

2.0 

LT 

0.46000000  fig/g 

2.0 

LT 

0.54000000  ng/g 

2.0 

ND 

0.33000000  ^g/g 

2.0 

R 

ND 

0.33000000  fig/g 

2.0 

R 

LT 

0.33000000  fig/g 

2.0 

LT 

0.39000000  iig/s 

2.0 

LT 

0.30000000  |tg/g 

2.0 

LT 

0.38000000  fig/g 

2.0 

LT 

0.36000000  ng/g 

2.0 

LT 

0.36000000  ng/g 

2.0 

ND 

0.33000000  ^g/g 

2.0 

R 

ND 

0.20000000  \ig/g 

2.0 

R 

ND 

1.70000000  HS/& 

2.0 

R 

LT 

0.24000000  (ig/g 

2.0 

LT 

0.80000000  ng/g 

2.0 

ND 

0.33000000  fig/g 

2.0 

R 

LT 

0.45000000  Hg/g 

2.0 

LT 

0.26000000  ng/g 

2.0 

ND 

0.33000000  figlg 

2.0 

R 

LT 

0.40000000  |ig/g 

2.0 

LT 

0.37000000  (ig/'g 

2.0 

LT 

0.27000000  fig/g 

2.0 

LT 

0.69000000  ne/g 

2.0 

LT 

0.20000000  ng/g 

2.0 

LT 

0.29000000  figfg 

2.0 

ND 

0.33000000  |ig/g 

2.0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

2.0 

R 

LT 

0.24000000  ng/g 

2.0 

LT 

0.30000000  \ig/g 

2.0 

ND 

0.33000000  ng^g 

2.0 

R 

ND 

0.33000000  ggjg 

2,0 

R 

LT 

0.59000000  jig/g 

2.0 

LT 

0.41000000  gg/g 

2.0 

ND 

0.20000000  (ig/g 

2.0 

R 

ND 

0.20000000  gg/g 

2.0 

R 

LT 

0.52000000  gg/g 

2.0 

ND 

0.33000000  gg/g 

2.0 

R 

LT 

0.42000000  gg/g 

2.0 

LT 

0.28000000  gg/g 

2.0 

LT 

0.36000000  gg/g 

2.0 

LT 

0.21000000  gg/g 

2.0 
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SItelD 

SMe 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

WSB-92-01 

AHOL 

cso 

ISOPHR  iSOPHORONE 

ND 

0.33000000  ^ig/g 

2.0 

R 

WSB-92-01 

AHOL 

cso 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  ^g/g 

2.0 

WSB.92^1 

AHOL 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  ^g/g 

2.0 

R 

WSB.92-01 

AHOL 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  jig/g 

2.0 

WSB-92-01 

AHOL 

cso 

nap  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  fig/g 

2.0 

WSB-92-01 

AHOL 

cso 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  jig/g 

2.0 

R 

WSB-92-01 

AHOL 

cso 

NDNPA  NITROSODI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  ng/g 

2.0 

WSB-92-01 

AHOL 

cso 

NNDPA  N-NITROSODEPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

2.0 

R 

WSB-92-01 

AHOL 

cso 

OXAT  L4-OXATH1ANE 

LT 

0.25000000  jig/g 

2.0 

WSB-92-01 

AHOL 

cso 

POP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  MS^g 

2.0 

R 

WSB-92-01 

AHOL 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  jAg/g 

2.0 

WS&.92-01 

AHOL 

cso 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

2.0 

R 

WSB-92-01 

AHOL 

cso 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  jig/g 

2.0 

WSB-92-01 

AHOL 

cso 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHIjOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  jig/g 

2.0 

WSB-92-01 

AHOL 

cso 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-L L  1-TRICHLORO 

LT 

0.41000000  ng/g 

2.0 

WSB-92-01 

AHOL 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  jig/g 

2.0 

WSB-92-01 

AHOL 

cso 

pyr  pyrene 

LT 

0.42000000  jig/g 

2.0 

WSB-92-01 

AHOL 

cso 

UNK536  UNKNOWN 

0.11200000  jig/g 

2.0 

S 

WSB-92-01 

AHOL 

cso 

UNK641  in^KNOWN 

0.44900000  jig/g 

2.0 

S 

WSB-92-01 

AHOL 

cso 

UNK648  UNKNOWN 

0.22400000  jig/g 

2.0 

S 

WSB-92-01 

AHOL 

cso 

UNK657  insTKNOWN 

0.78600000  ^ig/g 

2.0 

S 

WSB-92-01 

AHOL 

cso 

UNK682  UNKNOWN 

0.22400000  (ig/g 

2.0 

S 

WSB-92-02 

AHOL 

cso 

123TCB  L2.3-TR1CHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  jig/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

cso 

124TCB  1,2,4.TR1CHL0R0BENZENE 

LT 

0.29000000  fig/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

cso 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0-33000000  jig/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  jAg/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

cso 

14DCLB  L4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  jAg/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ^g/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  jAg/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  jAg/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  jAg/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

cso 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

ND 

1.70000000  ^g/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  fig/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.53000000  fig/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

cso 

2CLP  2.CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  jAg/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  }Ag/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  jAg/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  |Ag/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  jig/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  jAg/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  jAg/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  fAg/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  |Ag/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

cso 

4BRPPE  4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  fig/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  |Ag/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

cso 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  jAg^g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  jAg^g 

4,0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  jAg/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

cso 

4NANIL  4-NITRO ANILINE 

ND 

1.70000000  ng/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

cso 

4NP  4-NITROPHENOL 

ND 

1.70000000  jAg/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  ^g/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

cso 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  ^Ag^g 

4.0 

R 

nil 
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SMelD 

ate 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 
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Value  Meas 

Depth 

Fhig 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  ng^g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

aldrn  aldrin 

LT 

0.29000000  ng/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  ng/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  )ig/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

antrc  anthracene 

LT 

0.54000000  Mg/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHIjOROETHOXY)  methane 

ND 

0.33000000  iig/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

B2CIPE  BIS(2-CHLOR01SOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

B2CLEE  BIS(2-CH1jOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  ng/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  (ig/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

BAANT  BENZO  lA]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  fig/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

BAPYR  BENZO  1A]  pyrene 

LT 

0.38000000  ^g/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

BBFAN  BENZO  [BJ  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  ng/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  ng/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

BBZP  BUTYLBENZYLPHTHALATE 

ND 

0.33000000  (tg/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  ^g/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  jig^g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G.ai]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  Mg's 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  ne/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  ne/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  ng/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  (tg/'g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  ne/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  jig^g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  ne/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  ^g/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  ng/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  ^g^g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  ng/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

DBZRI  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  ng/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  ng/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  ng/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

4.0 

R 

WSB-92.02 

AHOL 

CSO 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  ngfg 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  ng/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  figfg 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  pg/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  ^g/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  figf'g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  fig/g 

4.0 

WSB92-02 

AHOL 

CSO 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  ^g/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  ^g/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

ICDPYR  INDENO  I1,23-C.D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  ^g/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  fig/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

mexcl  methoxychlor 

ND 

1.00000000  ng/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  ne/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

nb  nitrobenzene 

ND 

0.33000000  tig/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  fig/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

NNDPA  N-NITROSODIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  ng/g 

4.0 

R 

Qnal 
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WSB-92-02  AHOL  CSO  OXAT  1.4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  ^g^g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  Mg/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  ng/g 

4,0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  fig/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

PPDDE  2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  fig/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>LlJ-TRICHLORO 

LT 

0.41000000  fig/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  pg/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  jig/g 

4.0 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

UNK536  UNKNOWN 

0.21900000  jig/g 

4.0 

S 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

UNK546  UNKNOWN 

0.21900000  fig/'g 

4.0 

S 

WSB-92-02 

AHOL 

CSO 

UNK657  inSTKNOWN 

0.32900000  ^ig^g 

4.0 

S 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ng/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  >ig/g 

2,0 

WSB-92.03 

AHOL 

CSO 

12DCLB  1,2-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  j4g/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

13DCLB  1,3-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  Mg^g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  Mg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

245TCP  2.4.5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  Mg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  ng/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHIjOROPHENOL 

ND 

0.33000000  >ig/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

24DNT  2.4-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.39000000  Hg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.53000000  pg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg^g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

2,0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  pg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  pg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  pg/g 

2,0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  pg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

ALDRN  aldrin 

LT 

0.29000000  pg/g 

2,0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  pg/g 

2,0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  pg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  pg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0,33000000  pg/g 

2.0 

WSB-92^3 

AHOL 

CSO 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  pg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  pg/g 

2.0 
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Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000 

ng/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [BJ  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000 

Hg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000 

Pg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000 

^g/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000 

Hg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.24000000 

fig/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000 

Hg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000 

Jig/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.45000000 

|ig/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0,26000000 

|ig/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000 

Mg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000 

^g/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000 

^g/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000 

Mg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000 

Hg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

DBZRI 

DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000 

^g'g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000 

Hg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.24000000 

Mg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.30000000 

tig/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000 

lig/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

DNBP 

Dl-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000 

Mg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

DNOP 

Dl-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000 

Mg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.41000000 

Pg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000 

Hg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000 

tig^g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000 

Hg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

ND 

0.33000000 

Hg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000 

Pg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000 

Hg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000 

Pg^g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000 

fig/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

ICDPYR  INDENO  [1,2,3-C,D1  PYRENE 

LT 

0.21000000 

V^g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

ND 

0.33000000 

V^g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.43000000 

pg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000 

Hg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000 

|ig/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000 

Hg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

ND 

0.33000000 

Hg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

NDNPA 

NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000 

Pg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000 

Mg's 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000 

Pg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000 

Pg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000 

Hg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

ND 

0.33000000 

Pg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,I-DICHLOROET 

LT 

0.18000000 

pg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

PPDDE 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLOROET 

LT 

0.22000000 

Pg'g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>I,LI-TRlCHLORO 

LT 

0.41000000 

Hg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

0.46000000 

Pg^g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.42000000 

iig/g 

2.0 
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JVaste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  I RI  Data 


SitelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Booi 

Unit 

Vahie  Meas 

Depth 

Flat 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATTLES 

WSB-92-03  AHOL  CSO  UNK533  UNKNOWN 

1.11700000  pg/g 

2.0 

B 

WSB-92^3 

AHOL 

CSO 

UNK643  UNKNOWN 

0.22300000  fig^g 

2.0 

S 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

UNK663  UNKNOWN 

0.22300000  jig/g 

2.0 

s 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  jig/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  fig/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ng/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ^g/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  jAg/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  >ig/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

24DCLP  2,4.DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

3.0 

R 

WSB.92-04 

AHOL 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  |ig/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.53000000  ng/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  jig/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  |ig/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

46DN2C  4,6-DINlTRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

4NP  4-NrrROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

abhc  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  pg/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  pg/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  pg/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  pg/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  pg/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

B2CEX  BIS  (2.CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB.92-04 

AHOL 

CSO 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  pg/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  pg/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  pg/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  pg/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  pg/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  pg/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

BBZP  BirrYLBENZYLPHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

BGHIPY  BENZO  IG,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  pg/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  pg/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  I RI  Data 


Site  CD 


Media 

TyP«  Type 


Test  Name 


Meas 

Bool 


Value 


UbH 

M«u 


Flac 
Depth  Code 


Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATIJ-JES 


WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB.92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92.04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

WSB-92.05 

AHOL 

CSO 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

CHRY  CHRYSENE 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

DBZRI  DIBENZOFURAN 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

DITH  DITHIANE 

DLDRN  DIELDRIN 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

ENDRN  ENDRIN 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

FANT  FLUORANTHENE 

FLRENE  FLUORENE 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

HPCL  HEPTACHLOR 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ICDPYR  INDENO  (l;23-C,D]  PYRENE 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LIN  LINDANE 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

MLTHN  MALATHION 

NAP  NAPHTHALENE 

NB  NITROBENZENE 

NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

NNDPA  N-NTTROSODIPHENYLAMINE 

OXAT  1,44)XATHIANE 

POP  PENTACHLOROPHENOL 

PHANT  PHENANTHRENE 

PHENO  PHENOL 

PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-LI-DICHLOROET 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1,1-DICHLOROET 

PPDDT  2,2-B1S(PARA-CHL0R0PHENYL>L1 , 1-TRICHLORO 

PRTHN  PARATHION 

PYR  PYRENE 

UNK533  UNKNOWN 

123TCB  1,2>TRICHL0R0BENZENE 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

13DCLB  1,3-DlCHLOROBENZENE 

14DCLB  1,4-DlCHLOROBENZENE 

245TCP  2,4.5-TRICHLOROPHENOL 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 


LT 

0.45000000  (ig/g 

3.0 

LT 

0.26000000  fig/g 

3.0 

ND 

0.33000000  (ig/g 

3-0 

R 

LT 

0.40000000  (ig/g 

3.0 

LT 

0.37000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.27000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.69000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.20000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.29000000  pg/g 

3.0 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

LT 

0.24000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.30000000  pg/g 

3.0 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

LT 

0.59000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.41000000  pg/g 

3.0 

ND 

0.20000000  pg/g 

3.0 

R 

ND 

0.20000000  pg/g 

3,0 

R 

LT 

0.52000000  pg/g 

3.0 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

ND 

5.00000000  pg/g 

3.0 

R 

LT 

0.42000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.28000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.36000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.21000000  pg/g 

3.0 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

LT 

0.43000000  pg/g 

3.0 

ND 

1.00000000  pg/g 

3.0 

R 

LT 

0.48000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.42000000  pg/g 

3.0 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

LT 

0.36000000  pg/g 

3.0 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

LT 

0.25000000  pg/g 

3.0 

ND 

1.70000000  pg/g 

3.0 

R 

LT 

0.41000000  pg/g 

3.0 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

LT 

0.18000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.22000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.41000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.46000000  pg/g 

3.0 

LT 

0.42000000  pg/g 

3.0 

0.99000000  pg/g 

3.0 

B 

LT 

0.29000000  pg/g 

2.0 

LT 

0.29000000  pg/g 

2.0 

LT 

0.33000000  pg/g 

2.0 

LT 

0.33000000  pg/g 

2.0 

LT 

0.32000000  pg/g 

2.0 

ND 

1.70000000  pg/g 

2.0 

R 

ND 

0.30000000  pg/g 

2.0 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.0 

R 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMIJ  35)  Phase  I RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

UnH 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  fig/g 

2.0 

R 

WSB.924)5 

AHOL 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  iig/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

26DNT  2,6.DINITROTOLUENE 

LT 

0.53000000  ng/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

2CNAP  2.CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  ng/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  Mg^g 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  fig^g 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  fig^g 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

2NP  2.NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  \igfg 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  \ig/g 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

3NANIL  3-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  Mg^g 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

46DN2C  4,6-DINTTRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

2.0 

R 

WSB-92.05 

AHOL 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  iig/g 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0,33000000  Hg^g 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  fig/g 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

4NP  4-NITROPHENOL 

ND 

1.70000000  jig/g 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  jig/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  fig/g 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  ng/g 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  ^g/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  jig/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  jig/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  jig/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  ng/g 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  pLg/g 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  ng/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  jig/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  Mg^g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  fig/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  ng/g 

2.0 

WSB92-05 

AHOL 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  jig/g 

2.0 

WSB92-05 

AHOL 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYLPHTHALATE 

ND 

0,33000000  ^g/g 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  \ig/g 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  jig/g 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

BGHIPY  BENZO  fG,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  fig/g 

2.0 

WSB92-05 

AHOL 

cso 

BKFAN  BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  ^g/g 

2.0 

WSB92-05 

AHOL 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  iig/g 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  jig/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  iig/g 

2.0 

WSB92-05 

AHOL 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  jig/g 

2.0 

R 

WSB92-05 

AHOL 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  \ig/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  jig/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

CPMSO  4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0,27000000  fig/g 

2.0 

WSB92-05 

AHOL 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  ^g/g 

2.0 

WSB92-05 

AHOL 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  ng/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  \igjg 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

DBZRJ  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  jig/g 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

cso 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

2.0 

R 

Data 
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Media 

Type _ Test  Name 


Meas 

Booi 
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Chemical  Class:  SEMlVOLAlIU^S 


WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  ng/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  jig/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

dmp  dimethyl  phthalate 

ND 

0.33000000  ng/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  fig/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  ^g/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  ne'g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  ng/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  (ig/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

FANT  FUIORANTHENE 

LT 

0.52000000  (ig/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

flrene  FUIORENE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  ng'g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  ^g^g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  (ig/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

ICDPYR  INDENO  [L2;J-C,D1  PYRENE 

LT 

0.21000000  ng/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  ng/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  ng/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  ^g/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

MLTHN  MALATMON 

LT 

0.48000000  Hg/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  ng/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

ndnpa  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  |ig/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

nndpa  n-nitroso  diphenylamine 

ND 

0.33000000  ng/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  i^g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  Hg/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  fig/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1,1-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  Hfi/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL).1,1-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  Hg/e 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1,I,I-TRICHLORO 

LT 

0.41000000  Hg/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

PRTHN  parathion 

LT 

0.46000000  Hg/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  Hg/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

UNK533  UNKNOWN 

0.61600000  Hg/g 

2.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

123TCB  1.2>TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  Hg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

I24TCB  1,2.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  Hg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

I2DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  Hg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  Hg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  Hg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

245TCP  2.4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  Hg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  Hg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  Hg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  Hg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

26DNT  2,6-DlNITROTOLUENE 

LT 

0.53000000  Hg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  Hg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  Hg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  Hg/g 

3.0 

R 

R 


R 

R 

R 

R 


R 

R 


R 


R 

R 


R 


B 


R 

R 

R 

R 

R 


R 


R 

R 

R 

R 

R 
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^  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Booi  Value  Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOL4ATILES 

WSB-92-06  AHOL  CSO  3NANIL  S-NTTROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-^6 

AHOL 

CSO 

46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  p^g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

4NP  4-NrrROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  pg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  pg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  gg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  pg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  Mg's 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  Hg^g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  (ig/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  pg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  pg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  pg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  pg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  pg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

BBZP  BUTYLBENZYLPHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  pg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  pg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB92-06 

AHOL 

CSO 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0-45000000  pg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  pg/g 

3.0 

WSB92-06 

AHOL 

CSO 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  pg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULHDE 

LT 

0.37000000  pg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  pg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  pg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  pg/g 

3.0 

WSB92-06 

AHOL 

CSO 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  pg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB92-06 

AHOL 

CSO 

DEP  DIETHYL  PHTH  ALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  pg/g 

3.0 

WSB92-06 

AHOL 

CSO 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0,30000000  pg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB92-06 

AHOL 

CSO 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB92-06 

AHOL 

CSO 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  pg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  pg/g 

3.0 

WSB92-06 

AHOL 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

PANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  pg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  pg/g 

3.0 

R 
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WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

hcbd  hexachlorobutadiene 

LT 

0.42000000  ^g/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  ^g/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

hpcle  heptachlorepoxide 

LT 

0.36000000  ng/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

ICDPYR  INDENO  [U,3-C.D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  ng/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  ng/g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

UN  LINDANE 

LT 

0.43000000  fig/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  iig/g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  iig/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  ^g/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

MB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  (ig'g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

NDNPA  NITROSO  Dl-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  (tg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

NNDPA  N-NTTROSODIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  |ig/g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

OXAT  L4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  |ig/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  fig/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DlCHLOROET 

LT 

0.18000000  ng/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DlCHLOROET 

LT 

0.22000000  ng/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l,l-TRJCHLORO 

LT 

0.41000000  fig/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  ng/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  ilg/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

UNK533  UNKNOWN 

1.02600000  iig/g 

3.0 

B 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  jigfg 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ng/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  fig'g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  |ig/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

I4DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  tigfg 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

2.0 

R 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  ng/g 

2.0 

R 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

24IX:LP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  |ig/g 

2.0 

R 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

2.0 

R 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  (ig/g 

2.0 

R 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  |ig/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.53000000  (ig/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  |ig/g 

2.0 

R 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  \ig/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  iig/g 

2.0 

R 

WSB-92.07 

AHOL 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

2.0 

R 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

2NANIL  2-Nn'ROANILlNE 

ND 

1.70000000  fLg/g 

2.0 

R 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

2.0 

R 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  fig/g 

2.0 

R 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  gglg 

2.0 

R 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

46DN2C  4,6-DINITR0-2-CRES0L 

ND 

1.70000000  iig/g 

2.0 

R 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

2.0 

R 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  (ig/'g 

2.0 

R 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

2.0 

R 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  itg/g 

2.0 

R 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  iig/g 

2.0 

R 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  Iig/g 

2.0 

R 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

ND 

1.70000000  Iig/g 

2.0 

R 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  Iig/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  iig/g 

2.0 

R 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  I RI  Data 


Site  Media 

Type  Type 


Test  Name 


Meas 

Bool  Value 


UnM  Flae 

Meas  DepUi  Code  Qnal 


Chemical 


Class:  SEMIVOLATILES 


WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

WSB-92«^7 

AHOL 

CSO 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

WSB-92-07 

AHOL 

CSO 

WSB-92^8 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB.92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92^8 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

NNDPA  N-NITROSODIPHENYLAMINE 
OXAT  1,4-OXATHIANE 
PCP  PENTACHLOROPHENOL 
PHANT  PHENANTHRENE 
PHENO  PHENOL 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-E 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-E 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l.l 

PRTHN  PARATHION 

PYR  PYRENE 

UNK533  UNKNOWN 

123TCB  l,2>TRICHLOROBENZENE 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

24DCLP  2,4-DlCHLOROPHENOL 

24DMP  2,4-DIMETirYLPHENOL 

24DNP  2.4-DINITROPHENOL 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

2MP  2-METHYLPHENOL 

2NANIL  2-NlTROANILINE 

2NP  2-NITROPHENOL 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

3NANIL  3-NITROANILINE 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

4CANIL  4-CHLOROANILlNE 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

4MP  4-METHYLPHENOL 

4NANIL  4-NlTROANILINE 

4NP  4-NITROPHENOL 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ALDRN  ALDRIN 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

antrc  anthracene 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
B2CIPE  BIS(2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 
B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 
B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 
BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 
BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 


ND 

0.33000000  ng/g 

2.0 

R 

LT 

0.25000000  (ig/g 

2.0 

ND 

1.70000000  Hg/g 

2.0 

R 

LT 

0.41000000  pg/g 

2.0 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.0 

R 

LT 

0.18000000  jig/g 

2.0 

LT 

0.22000000  pg/g 

2.0 

LT 

0.41000000  pg/g 

2.0 

LT 

0.46000000  \ig/$ 

2.0 

LT 

0.42000000  pgifg 

2.0 

1.08000000  pg/g 

2.0 

B 

LT 

0.29000000  pg/g 

4.0 

LT 

0.29000000  pg/g 

4,0 

LT 

0.33000000  pg/g 

4.0 

LT 

0.33000000  pg/g 

4.0 

LT 

0.32000000  jig/g 

4.0 

ND 

1.70000000  jig/g 

4.0 

R 

ND 

0.30000000  pg/g 

4,0 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

4.0 

R 

ND 

0.33000000  jig/g 

4.0 

R 

ND 

1.70000000  pg/g 

4.0 

R 

LT 

0.39000000  pg/g 

4.0 

LT 

0.53000000  fig/g 

4.0 

ND 

0.33000000  pg/g 

4.0 

R 

LT 

0.32000000  pg/g 

4.0 

ND 

0.33000000  jig/g 

4.0 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

4.0 

R 

ND 

1.70000000  pg/g 

4,0 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

4.0 

R 

ND 

0.70000000  pg/g 

4.0 

R 

ND 

1.70000000  pg/g 

4.0 

R 

ND 

1.70000000  pg/g 

4.0 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

4.0 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

4.0 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

4.0 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

4.0 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

4.0 

R 

ND 

1.70000000  pg/g 

4.0 

R 

ND 

1.70000000  pg/g 

4.0 

R 

LT 

0.46000000  p^g 

4.0 

ND 

1.00000000  pg/g 

4,0 

R 

ND 

1.00000000  pg/g 

4.0 

R 

LT 

0.29000000  pg/g 

4.0 

LT 

0.41000000  pg/g 

4.0 

LT 

0.46000000  pg/g 

4.0 

LT 

0.54000000  pg/g 

4.0 

ND 

0.33000000  pg/g 

4.0 

R 

ND 

0.33000000  pg/g 

4.0 

R 

LT 

0.33000000  pg/g 

4.0 

LT 

0.39000000  pg/g 

4.0 

LT 

0.30000000  pg/g 

4.0 

LT 

0.38000000  pg/g 

4.0 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  1 RI  Data 


Mc4ia 

Meas 

Untt 

Flag 

Site  ID 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value  Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  fig/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  ^g/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

4.0 

R 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  jig/g 

4.0 

R 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  >ig/g 

4.0 

R 

WSB-92-^8 

AHOL 

cso 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  fig/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  fig/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

4.0 

R 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.45000000  ng/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  fig/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  |ig/g 

4.0 

R 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  jig/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  MS^g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000 

4,0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  Mg/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  Mg/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  jig/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

DBZRI 

DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  ^g/g 

4,0 

R 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  jig/g 

4.0 

R 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.24000000  fig/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.30000000  iig/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  Mg^g 

4.0 

R 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  iig/g 

4.0 

R 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  ng/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.41000000  fig/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  fig/g 

4.0 

R 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  ng/g 

4.0 

R 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  jig/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  pig/g 

4.0 

R 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  pig/g 

4.0 

R 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  Hg/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  fig/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  \igfg 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

ICDPYR  INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  pig/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  pLg/g 

4.0 

R 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.43000000  ^g/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  pig/g 

4.0 

R 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  pig/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  Pig/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  Pig/g 

4.0 

R 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

NDNPA 

NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  pig/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  pig/g 

4.0 

R 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

OXAT 

U4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  Pig/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  Pig/g 

4.0 

R 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  Pig/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

PHENO 

PHENOL 

ND 

0.33000000  Pig/g 

4.0 

R 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  Pig/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHIjOROPHENYL>1.1-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  Pig/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CH1jOROPHENYL)-1,L1-TRICHLORO 

LT 

0.41000000  pig/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

0.46000000  Pig/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.42000000  Pig/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

UNK533  UNKNOWN 

0,89800000  Pig/g 

4.0 

B 
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Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

WSB-92-09  AHOL  CSO  123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

WSB-92-09  AHOL  CSO  124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

WSB-92-09  AHOL  CSO  12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

WSB-92-09  AHOL  CSO  13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

WSB-92-09  AHOL  CSO  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

WSB-92-09  AHOL  CSO  245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

WSB-92-09  AHOL  CSO  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

WSB-92-09  AHOL  CSO  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

WSB-92-09  AHOL  CSO  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

WSB-92-09  AHOL  CSO  24DNP  2,4-DINlTROPHENOL 

WSB-92-09  AHOL  CSO  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

WSB-92-09  AHOL  CSO  26DNT  2,6-DINlTROTOLUENE 

WSB-92-09  AHOL  CSO  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

WSB-92-09  AHOL  CSO  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

WSB-92-09  AHOL  CSO  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

WSB-92-09  AHOL  CSO  2MP  2-METHYLPHENOL 

WSB-92-09  AHOL  CSO  2NANIL  2-NITROANILINE 

WSB-92-09  AHOL  CSO  2NP  2-NITROPHENOL 

WSB-92-09  AHOL  CSO  33DCBD  3,3-ClCHLOROBENZIDINE 

WSB-92-09  AHOL  CSO  3NANIL  3-NrrROANILINE 

WSB-92-09  AHOL  CSO  46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

WSB-92-09  AHOL  CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

WSB-92-09  AHOL  CSO  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

WSB-92-09  AHOL  CSO  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

WSB-92-09  AHOL  CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

WSB-92-09  AHOL  CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

WSB-92^9  AHOL  CSO  4NANIL  4-NITROANILINE 

WSB-92-09  AHOL  CSO  4NP  4-NrrROPHENOL 

WSB-92-09  AHOL  CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

WSB-92-09  AHOL  CSO  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

WSB-92-09  AHOL  CSO  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

WSB-92-09  AHOL  CSO  ALDRN  ALDRIN 

WSB-92-09  AHOL  CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

WSB-92-09  AHOL  CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

WSB-92-09  AHOL  CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

WSB-92.09  AHOL  CSO  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

WSB-92-09  AHOL  CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

WSB-92-09  AHOL  CSO  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

WSB-92-09  AHOL  CSO  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

WSB-92-09  AHOL  CSO  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

WSB-92-09  AHOL  CSO  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

WSB-92-09  AHOL  CSO  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

WSB-92-09  AHOL  CSO  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

WSB-92-09  AHOL  CSO  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

WSB-92-09  AHOL  CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

WSB-92-09  AHOL  CSO  BENZO  BENZOIC  ACID 

WSB-92-09  AHOL  CSO  BGHIPY  BENZO  [0,^1]  PERYLENE 

WSB-92-09  AHOL  CSO  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

WSB-92-09  AHOL  CSO  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

WSB-92-09  AHOL  CSO  CHRY  CHRYSENE 

WSB-92-09  AHOL  CSO  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

WSB-92-09  AHOL  CSO  CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 


LT  0.29000000  ^g/g 

LT  0.29000000  jig/g 

LT  0.33000000  ^g/g 

LT  0.33000000  ng/g 

LT  0.32000000  fig/g 

ND  1.70000000  jig/g 

ND  0.30000000  ^g/g 

ND  0.33000000  fig/g 

ND  0.33000000  jig/g 

ND  1.70000000  ng/g 

LT  0.39000000  ^g/g 

LT  0.53000000  jig/g 

ND  0.33000000  fig/g 

LT  0.32000000  jig/g 

ND  0.33000000 

ND  0.33000000  jig/g 

ND  1.70000000  ^g/g 

ND  0.33000000  fig^g 

ND  0.70000000  jig/g 

ND  1.70000000  jig/g 

ND  1.70000000  ^g/g 

ND  0.33000000  fig/g 

ND  0.33000000  ng/g 

ND  0.33000000  ng/g 

ND  0.33000000  Hg/g 

ND  0.33000000  fig/g 

ND  1.70000000  ^g^g 

ND  1.70000000  >ig/g 

LT  0.46000000  ng/g 

ND  1.00000000  jig/g 

ND  1.00000000  ^ig/g 

LT  0.29000000  fig/g 

LT  0.41000000  jig/g 

LT  0.46000000  fig/g 

LT  0.54000000  ng/g 

ND  0.33000000  ^tg/g 

ND  0.33000000  ^g/g 

LT  0.33000000  jig/g 

LT  0.39000000  fig/g 

LT  0.30000000  ng/g 

LT  0.38000000  jig/g 

LT  0.36000000  jig/g 

LT  0.36000000  ^ig/g 

ND  0.33000000  ng/g 

ND  0.20000000  ^ig/g 

ND  1.70000000  jig/g 

LT  0.24000000  fig/g 

LT  0.80000000  jig/g 

ND  0.33000000  ^g/g 

LT  0.45000000  jig^g 

LT  0.26000000  ng^g 

ND  0.33000000  |Ag/g 


6.0 

6.0 

6.0 

6.0 

6.0 

6.0  R 

6.0  R 

6.0  R 

6.0  R 

6.0  R 

6.0 
6.0 

6.0  R 

6.0 

6,0  R 

6.0  R 

6.0  R 

6.0  R 

6.0  R 

6.0  R 

6.0  R 

6.0  R 


6.0  R 

6.0  R 

6.0  R 

6.0  R 

6.0 

6.0  R 

6.0  R 

6.0 
6.0 
6.0 
6.0 

6.0  R 

6.0  R 

6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 

6.0  R 

6.0  R 

6.0  R 

6.0 
6.0 

6.0  R 

6.0 
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SMelD 


Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  I RI  Data 

Site  Media 

Type  Type _ Teat  Name _ _ _ Bool  Vahie 


Uait  nac 

Meas  Depth  Code 


Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLAl'ILES 


WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

WSS-924)1 

SURF 

CSO 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

245TCP  2,4.5-TRICHLOROPHENOL 

245TCP  2.4.5-TRICHLOROPHENOL 

245TCP  2.4.5-TRICHIjOROPHENOL 

246TCP  2,4.6-TRICHLOROPHENOL 

246TCP  2A6-TRICHLOROPHENOL 

246TCP  2,4.6-TRICHLOROPHENOL 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

24DCLP  2.4-DlCHLOROPHENOL 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

24DNP  2.4-DINITROPHENOL 

24DNP  2.4-DINITROPHENOL 

24DNT  2,4-DINITROTOLlIENE 

26DNT  2.6-DINITROTOLlIENE 

26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

2MP  2-METHYLPHENOL 

2MP  2-METHYLPHENOL 

2MP  2-METHYLPHENOL 

2NANIL  2-NITROANILINE 

2NANIL  2-NITROANILINE 

2NANIL  2-NITROANILINE 

2NP  2-NITROPHENOL 

2NP  2-NITROPHENOL 

2NP  2-NrrROPHENOL 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

3NANIL  3-NITROANILINE 

3NANIL  3-NrrROANILINE 

3NANIL  3-NITROANILINE 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

46DN2C  4.6-DINrTRO-2-CRESOL 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

4CUC  4-CHLORO-3.CRESOL 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 


ND  1.70000000  ng/g 

ND  1.70000000  ng/g 

ND  1.70000000  ng/g 

ND  0.30000000  |ig/g 

ND  0.30000000  ^g/g 

ND  0.30000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

ND  1.70000000  pg/g 

ND  1.70000000  pg/g 

ND  1.70000000  pg/g 

LT  0.39000000  pg/g 

LT  0.53000000  pg/g 

LT  0.53000000  pg/g 

LT  0.53000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

LT  0.32000000  pg/g 

LT  0.32000000  pg/g 

LT  0.32000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

ND  1.70000000  pg/g 

ND  1.70000000  pg/g 

ND  1.70000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

ND  0.70000000  pg/g 

ND  0.70000000  pg/g 

ND  0.70000000  pg/g 

ND  1.70000000  pg/g 

ND  1.70000000  pg/g 

ND  1.70000000  pg/g 

ND  1.70000000  pg/g 

ND  1.70000000  pg/g 

ND  1.70000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 


0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0  R 

0.0 

0.0 


0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  I RI  Data 


Site 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

OefO, 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

WSS.92^1 

SURF 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENyLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  jig^g 

0.0 

R 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  fig^g 

0.0 

R 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

4MP  4.METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  ^g/g 

0.0 

R 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  fig^g 

0.0 

R 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

4NP  4-NITROPHENOL 

ND 

1.70000000  Mg^g 

0.0 

R 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  [ig^g 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  Mg^g 

0.0 

WSS.92-01 

SURF 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  fig/g 

0.0 

R 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  Mg^g 

0.0 

R 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  Hg/g 

0.0 

R 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  ing/g 

0.0 

R 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  fig/g 

0.0 

R 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  ng/g 

0.0 

WSS.92-01 

SURF 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  jig/g 

0.0 

WSS-92.01 

SURF 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  iig/g 

0.0 

WSS-92.01 

SURF 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  jig/g 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  fig^g 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  jig/g 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  ng/g 

0.0 

WSS.92-01 

SURF 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000 

0.0 

R 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  lig/z 

0.0 

R 

WSS.92-01 

SURF 

cso 

B2CIPE  BIS(2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

B2CIPE  BIS(2-CHIjOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHL0R0IS0PR0PYL)ETHER 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS.92-01 

SURF 

cso 

B2CLEE  BIS  (2.CHL0R0ETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  ng/g 

0.0 

WSS.92-01 

SURF 

cso 

B2CLEE  BIS  (2-CHL0R0ETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

B2CLEE  BIS  (2.CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  \ig/z 

0.0 

WSS.92-01 

SURF 

cso 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  ng/z 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

B2EHP  BIS(2.ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  iig/g 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  )ig/z 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

BAANT  BENZOIA]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  fig/g 

0.0 

WSS-92.01 

SURF 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  jig/g 

0.0 

WSS.92-01 

SURF 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  jig/g 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  \igfz 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  \ig/g 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  Hg/g 

0.0 

WSS-92.01 

SURF 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  }ig/g 

0.0 

WSS-92.01 

SURF 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  }ig/g 

0.0 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  I RI  Data 


Site  Media 

Type  Type 


Test  Name 


Meas  UbH  Fia^ 

Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMlVOLAT.ILtES _ 

WSS-92-01  SURF  CSO  BBZP  BUTYLBENZVL  PHTHALATE 

WSS-92-01  SURF  CSO  BBZP  BiriTLBENZYL  PHTHALATE 

WSS-92-01  SURF  CSO  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

WSS-92-01  SURF  CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

WSS-92-01  SURF  CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

WSS-92-01  SURF  CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

WSS-92-01  SURF  CSO  BENZO  BENZOIC  ACID 

WSS-92-01  SURF  CSO  BENZO  BENZOIC  ACID 

WSS-92-01  SURF  CSO  BENZO  BENZOIC  ACID 

WSS-92-01  SURF  CSO  BGHIPY  BENZO  {G,H,I]  PERYLENE 

WSS-92-01  SURF  CSO  BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

WSS-92-01  SURF  CSO  BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

WSS-92-01  SURF  CSO  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

WSS-92-01  SURF  CSO  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

WSS-92-01  SURF  CSO  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

WSS-92-01  SURF  CSO  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

WSS-92-01  SURF  CSO  BZALC  BENZ YL  ALCOHOL 

WSS-92-01  SURF  CSO  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

WSS-92-01  SURF  CSO  CHRY  CHRYSENE 

WSS-92-01  SURF  CSO  CHRY  CHRYSENE 

WSS-92-01  SURF  CSO  CHRY  CHRYSENE 

WSS-92-01  SURF  CSO  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

WSS-92-01  SURF  CSO  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

WSS-92-01  SURF  CSO  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

WSS-92-01  SURF  CSO  CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

WSS-92-01  SURF  CSO  CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

WSS-92-01  SURF  CSO  CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

WSS-92-01  SURF  CSO  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

WSS-92-01  SURF  CSO  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

WSS-92-01  SURF  CSO  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

WSS-92-01  SURF  CSO  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

WSS-92-01  SURF  CSO  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

WSS-92-01  SURF  CSO  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

WSS-92-01  SURF  CSO  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

WSS-92-01  SURF  CSO  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

WSS-92-01  SURF  CSO  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

WSS-92-01  SURF  CSO  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

WSS-92-01  SURF  CSO  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

WSS-92-01  SURF  CSO  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

WSS-92-01  SURF  CSO  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

WSS-92-01  SURF  CSO  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

WSS-92-01  SURF  CSO  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

WSS-92-01  SURF  CSO  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

WSS-92-01  SURF  CSO  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

WSS-92-01  SURF  CSO  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

WSS-92-01  SURF  CSO  DBZRJ  DIBENZOFURAN 

WSS-92-01  SURF  CSO  DBZRJ  DIBENZOFURAN 

WSS-92-01  SURF  CSO  DBZRJ  DIBENZOFURAN 

WSS-92-01  SURF  CSO  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

WSS-92-01  SURF  CSO  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

WSS-92-01  SURF  CSO  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

WSS-92-01  SURF  CSO  DITH  DITHIANE 


ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

0.52000000  jig/g 

0.0 

s 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

ND 

0.20000000  fig/g 

0.0 

R 

ND 

0.20000000  |ig/g 

0.0 

R 

ND 

0.20000000  (ig/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  |ig/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  |ig/g 

0.0 

R 

LT 

0.24000000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.24000000  |ig/g 

0.0 

LT 

0.24000000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.80000000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.80000000  fig/g 

0.0 

LT 

0.80000000  |tg/g 

0.0 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

0,0 

R 

LT 

0.45000000  jig/g 

0.0 

LT 

0.45000000  fig/g 

0.0 

LT 

0.45000000  ^g/g 

0,0 

LT 

0.26000000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.26000000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.26000000  (ig/g 

0.0 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

LT 

0.40000000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.40000000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.40000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.37000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.37000000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.37000000  ne/g 

0.0 

LT 

0.27000000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.27000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.27000000  iig/g 

0.0 

LT 

0.69000000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.69000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.69000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.20000000  fig/g 

0.0 

LT 

0.20000000  fig/g 

0.0 

LT 

0.20000000  \ig/g 

0.0 

LT 

0.29000000  fig/g 

0.0 

LT 

0.29000000  MS^g 

0.0 

LT 

0.29000000  ng/g 

0.0 

ND 

0.33000000  tig/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  gg/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  gg/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  gg/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  (Ig/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

LT 

0.24000000  gg/g 

0.0 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  I RI  Data 


Test  Name 


IVfeas 

Bool  Value 


Unit  Flag 

Meas  Depth  Code 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

WSS-92-01  SURF  CSO  MLTHN 

WSS-92-01  SURF  CSO  NAP 

WSS-92-01  SURF  CSO  NAP 

WSS-92-01  SURF  CSO  NAP 

WSS-92-01  SURF  CSO  NB 

WSS-92-01  SURF  CSO  NB 

WSS-92-01  SURF  CSO  NB 

WSS-92-01  SURF  CSO  NDNPA 

WSS-92-01  SURF  CSO  NNDPA 

WSS-92-01  SURF  CSO  NNDPA 

WSS-92-01  SURF  CSO  NNDPA 

WSS-92-01  SURF  CSO  OXAT 

WSS-92-01  SURF  CSO  OXAT 

WSS-92-01  SURF  CSO  OXAT 

WSS-92-01  SURF  CSO  PCP 

WSS-92-01  SURF  CSO  PHANT 

WSS-92-01  SURF  CSO  PHANT 

WSS-92-01  SURF  CSO  PHANT 

WSS-92-01  SURF  CSO  PHENO 

WSS-92-01  SURF  CSO  PPDDD 

WSS-92-01  SURF  CSO  PPDDD 

WSS-92-01  SURF  CSO  PPDDD 

WSS-92-01  SURF  CSO  PPDDE 

WSS-92-01  SURF  CSO  PPDDE 

WSS-92-01  SURF  CSO  PPDDE 

WSS-92-01  SURF  CSO  PPDDT 

WSS-92-01  SURF  CSO  PPDDT 

WSS-92-01  SURF  CSO  PPDDT 

WSS-92-01  SURF  CSO  PRTHN 

WSS-92-01  SURF  CSO  PRTHN 

WSS-92-01  SURF  CSO  PRTHN 

WSS-92-01  SURF  CSO  PYR 

WSS-92-01  SURF  CSO  UNK536 

WSS-92-01  SURF  CSO  UNK546 

WSS-92-01  SURF  CSO  UNK630 

WSS-92-01  SURF  CSO  UNK641 

WSS-92-01  SURF  CSO  UNK648 

WSS-92-01  SURF  CSO  UNK653 

WSS-92-01  SURF  CSO  UNK657 

WSS-92-01  SURF  CSO  UNK659 

WSS-92-01  SURF  CSO  UNK682 

WSS-92-02  SURF  CSO  123TCB 

WSS-92-02  SURF  CSO  124TCB 

WSS-92-02  SURF  CSO  12DCLB 

WSS-92-02  SURF  CSO  13DCLB 

WSS-92-02  SURF  CSO  14DCLB 

WSS-92-02  SURF  CSO  245TCP 

WSS-92-02  SURF  CSO  246TCP 

WSS-92-02  SURF  CSO  24DCLP 

WSS-92-02  SURF  CSO  24DMP 

WSS-92-02  SURF  CSO  24DNP 

WSS-92-02  SURF  CSO  24DNT 


MALATHION 

NAPHTHALENE 

NAPHTHALENE 

NAPHTHALENE 

NITROBENZENE 

NITROBENZENE 

NITROBENZENE 

NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

L4-OXATHIANE 

1.4- OXATHIANE 
L4-OXATHIANE 
PENTACHLOROPHENOL 
PHENANTHRENE 
PHENANTHRENE 
PHENANTHRENE 
PHENOL 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll  - 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l- 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l- 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-M- 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l- 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-Ll- 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,L 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l , 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-LL 
PARATHION 

PARATHION 

PARATHION 

PYRENE 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

L2,3-TRlCHLOROBENZENE 

1.2.4- TRICHLOROBENZENE 

1 .2- DICHLOROBENZENE 

1 .3- DICHLOROBENZENE 

1 .4- DICHLOROBENZENE 

2.4.5- TRICHLOROPHENOL 

2.4.6- TRICHLOROPHENOL 

2.4- DICHLOROPHENOL 

2.4- DIMETHYLPHENOL 

2.4- DINITROPHENOL 

2.4- DINITROTOLUENE 


LT 

0.48000000  ng/g 

0,0 

LT 

0.42000000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.42000000  fig/g 

0.0 

LT 

0.42000000  ^g/g 

0.0 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  (xg/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  |ig/g 

0.0 

R 

LT 

0.36000000  fig/g 

0.0 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  Mg/g 

0.0 

R 

LT 

0.25000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.25000000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.25000000  ^g/g 

0-0 

ND 

1.70000000  jig/g 

0.0 

R 

LT 

0.41000000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.41000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.41000000  ng/g 

0.0 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

LT 

0.18000000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.18000000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.18000000  fig/g 

0.0 

LT 

0.22000000  fig/g 

0.0 

LT 

0.22000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.22000000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.41000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.41000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.41000000  itg/g 

0.0 

LT 

0.46000000  (xg/g 

0.0 

LT 

0.46000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.46000000  |Xg/g 

0.0 

LT 

0.42000000  ^g/g 

0.0 

0.11100000  ^g/g 

0.0 

s 

0.11100000  fxg/g 

0.0 

s 

0.22200000  (xg/g 

0.0 

s 

0.44300000  ^g/g 

0.0 

s 

0.11100000  ^g/g 

0.0 

s 

0.22200000  ng/g 

0.0 

s 

1.10900000  ng/g 

0.0 

s 

0.22200000  fxg/g 

0.0 

s 

0.77600000  ^g/g 

0.0 

$ 

LT 

0.29000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.29000000  Mg/g 

0.0 

LT 

0.33000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.33000000  fxg/g 

0.0 

LT 

0.32000000  fig/g 

0.0 

ND 

1.70000000  fXg/g 

0.0 

R 

ND 

0.30000000  ^g/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  fxg/g 

0.0 

R 

LT 

0.39000000  ^g/g 

0.0 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  I RI  Data 


S»teID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Untt 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

WSS-92-02  SURF  CSO  26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.53000000  ]izl% 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

2CLP  2.CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

2CNAP  2.CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  jig/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

2MNAP  2.METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  ^g^g 

0.0 

R 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  |ig/g 

0.0 

R 

WSS.92-02 

SURF 

CSO 

2NP  2-NrrROPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  ng^g 

0.0 

R 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

3NANIL  3-NITROANDLINE 

ND 

1.70000000  jig^g 

0.0 

R 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  |Ag/g 

0.0 

R 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENyLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  jig^g 

0.0 

R 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

4MP  4.METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  |ig/g 

0.0 

R 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  ^g/g 

0.0 

R 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  fig/g 

0.0 

WSS.92-02 

SURF 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

10.00000000  fig/g 

0.0 

S 

WSS.92-02 

SURF 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  ^g/g 

0.0 

WSS.92-02 

SURF 

CSO 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

B2CEX  BIS  (2.CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTH ALATE 

LT 

0.39000000  Hg/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  g^g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

BAPYR  BENZO  (A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  Mg/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  fig/g 

0,0 

WSS-92.02 

SURF 

CSO 

BBZP  BUTYLBENZYLPHTHALATE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  gg/g 

0.0 

R 

WSS.92-02 

SURF 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G,ai]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  Mg^g 

0.0 

WSS.92-02 

SURF 

CSO 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  jig/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS.92-02 

SURF 

CSO 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  Hg/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  jig^g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

CPMS  4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  ng/g 

0.0 

WSS.92-02 

SURF 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  Hg/g 

0.0 

WSS.92.02 

SURF 

CSO 

CPMS02  4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  \ig/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  MS^g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  Mg^g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  Mg^g 

0.0 

R 

WSS-92.02 

SURF 

CSO 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  iig/g 

0.0 

R 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  jig^g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  iig/g 

0.0 

WSS.92.02 

SURF 

CSO 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  \ig/g 

0.0 

R 
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WSS-92-02 

SURF 

CSO 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

WSS-924)2 

SURF 

CSO 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

FANT  FLUORANTHENE 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

WSS-92^2 

SURF 

CSO 

GCLDA  GAMMA.CHLORDANE 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

HPCL  HEPTACHLOR 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

ICDPYR  INDENOIU3^,Dl  PYRENE 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

LIN  LINDANE 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

NAP  NAPHTHALENE 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

NDNPA  NITROSODI-N-PROPYLAMINE 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

nndpa  N-NITROSODIPHENYLAMINE 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

OXAT  L+OXATHIANE 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

WSS.92-02 

SURF 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

PHENO  PHENOL 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

PPDDD  2.2-B1S(PARA4:HLOROPHENYL>L1-DICHLOROET 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

PPDDE  2,2-B1S(PARA.CHLOROPHENYL>1,1-DICHLOROET 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

PPDDT  2.2-BIS(PARA.CHLOROPHENYL>1.1.I-TRICHLORC) 

WSS.92-02 

SURF 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

PYR  PYRENE 

WSS.92-02 

SURF 

CSO 

UNK604  UNKNOWN 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

UNK606  UNKNOWN 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

UNK607  UNKNOWN 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

UNK609  UNKNOWN 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

UNK610  UNKNOWN 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

UNK610  UNKNOWN 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

UNK612  UNKNOWN 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

UNK612  UNKNOWN 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

UNK613  UNKNOWN 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

UNK614  UNKNOWN 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

UNK615  UNKNOWN 

WSS.92-02 

SURF 

CSO 

UNK617  UNKNOWN 

WSS-924)2 

SURF 

CSO 

UNK623  UNKNOWN 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

UNK646  UNKNOWN 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

UNK662  UNKNOWN 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

123TCB  L23-TRICHLOROBENZENE 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

123TCB  1.23-TRICHLOROBENZENE 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

123TCB  1.23-TRICHLOROBENZENE 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

124TCB  1.2.4-TRICHLOROBENZENE 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

WSS.92-03 

SURF 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

ND  0.33000000 

LT  0.59000000 

LT  0.41000000 

ND  0.20000000 

ND  0.20000000 

LT  0.52000000 

ND  0.33000000 

10.00000000 
LT  0.42000000 

LT  0.28000000 

LT  0.36000000 

LT  0.21000000 

ND  0.33000000 

LT  0.43000000 

ND  1.00000000 

LT  0.48000000 

LT  0.42000000 

ND  0.33000000 

LT  0.36000000 

ND  0.33000000 

LT  0.25000000 

ND  1.70000000 

LT  0.41000000 

ND  0.33000000 

LT  0.18000000 

LT  0.22000000 

LT  0.41000000 

LT  0.46000000 

LT  0,42000000 

3.11500000 
2.07700000 
0.41500000 

3.11500000 
0.41500000 
2.07700000 
0.83100000 
2.07700000 
0.51900000 
0.51900000 
2.07700000 
10.38400000 

3.11500000 
2.07700000 
5.19200000 

LT  0.29000000 

LT  0.29000000 

LT  0.29000000 

LT  0.29000000 

LT  0.33000000 

LT  0.33000000 

LT  0.33000000 

LT  0.33000000 


fig/g  0.0  R 

fig/g  0.0 

lig/g  0.0 

^g/g  0.0  R 

Mg/g  0.0  R 

lig/g  0.0 

Itg/g  0.0  R 

fig/g  0.0  s 

ng/g  0.0 

Mg^g  0.0 

Hg/g  0.0 

|ig/g  0.0 

Hg/g  0.0  R 

jig/g  0.0 

jig/g  0.0  R 

Mg/g  0.0 

fig/g  0.0 

fxg/g  0.0  R 

MS^g  0.0 

jig/g  0.0  R 

jig/g  0.0 

Mg/g  0.0  R 

Mg/g  0.0 

jig/g  0.0  R 

Mg/g  0.0 

Jig/g  0.0 

lig/g  0.0 

lig/g  0.0 

Hg^g  0.0 

fig/g  0.0  S 

jig/g  0.0  S 

ng/g  0.0  s 

Jig^g  0.0  s 

ng/g  0.0  s 

Jig/g  0.0  D 

lig/g  0.0  s 

jig/g  0.0  D 

Jig/g  0.0  S 

jig/g  0.0  S 

Jig/g  0.0  s 

jig/g  0.0  s 

Jig/g  0.0  s 

Jig/g  0.0  s 

Jig/g  0.0  s 

Jig/g  0.0 

Jig/g  0.0 

Jig/g  0.0 

Jig/g  0.0 

Jig/g  0.0 

Jig/g  0.0 

Jig/g  0.0 

Jig/g  0.0 
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Stem 

sate 

Typ* 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Vahie  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATTLES 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ^ig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  jig/g 

0.0 

WSS-92^3 

SURF 

CSO 

14DCLB  l,4.DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  fig/g 

0.0 

R 

WSS.92-03 

SURF 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  >ig/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

24DCLP  2,4.DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  |ig/g 

0.0 

R 

WSS-92.03 

SURF 

cso 

24DNP  2,4-DINlTROPHENOL 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

WSS.92-03 

SURF 

cso 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

ND 

1.70000000  Mg^g 

0.0 

R 

WSS.92-03 

SURF 

cso 

24DNT  2,4.DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  Mg/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.53000000  MS^g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.53000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.53000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  |ig/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  ^g/g 

0.0 

WSS.92-03 

SURF 

cso 

2CNAP  2<:hloronaphthalene 

LT 

0.32000000 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  Mg^g 

0.0 

WSS.92.03 

SURF 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS.92-03 

SURF 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  Mg/g 

0.0 

R 

WSS.92-03 

SURF 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  Mg/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  Mg^g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

2NANIL  2.NITROANILINE 

ND 

1.70000000  Mg^g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

2NANIL  2-NnrrROANlLINE 

ND 

1.70000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS.92-03 

SURF 

cso 

2NP  2.NrrROPHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS.92-03 

SURF 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS.92-03 

SURF 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  |ig/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  fig/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  |ig/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

3NANIL  3-NrrROANrLINE 

ND 

1.70000000  fig^g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRO-2.CRESOL 

ND 

1.70000000  ng^g 

0.0 

R 

WSS.92-03 

SURF 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92.03 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

4BRPPE  4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

4CAN1L  4.CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS.92-03 

SURF 

cso 

4CAN1L  4.CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 
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SitelD 


Site 

JiEL 


Mcdte 

Type 


Mcas 


Uait 


Ffai{ 


Test  Name 


Chemical  Class;  S^MIVOLAllLES 


WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92.03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS.92-03 

SURF 

CSO 

WSS.92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS.92-03 

SURF 

CSO 

WSS.92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92.03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS-92.03 

SURF 

CSO 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

WSS.92.03 

SURF 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANIUNE 

4CL3C  4-CHLORO-3^RESOL 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

4MP  4-METHYLPHENOL 

4MP  4-METHYLPHENOL 

4MP  4-METHYLPHENOL 

4NANIL  4-NITROANILINE 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

4NP  4-NrrROPHENOL 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

aclda  alpha  CHLORDANE 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ALDRN  ALDRIN 

ALDRN  ALDRIN 

ALDRN  ALDRIN 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ANTRC  ANTHRACENE 

ANTRC  ANTHRACENE 

ANTRC  ANTHRACENE 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

B2CIPE  BIS(2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

B2CIPE  BIS(2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

BAANT  BENZO  [Al  ANTHRACENE 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

BAPYR  BENZO  [A)  PYRENE 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

BBFAN  BENZO  [BJ  FLUORANTHENE 

BBFAN  BENZO  [B)  FLUORANTHENE 


Bool 

Value  Meas 

Deiitfa 

Code 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  |ig/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  |ig/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  (tg(g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  gg(g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  |ig/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  Hg/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  |»g/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

LT 

0.46000000  fig/g 

0.0 

LT 

0.46000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.46000000  (ig/g 

0.0 

ND 

1.00000000  fig/g 

0.0 

R 

ND 

1.00000000  ftg/g 

0.0 

R 

ND 

1.00000000  Iig/g 

0.0 

R 

ND 

1.00000000  (ig/g 

0.0 

R 

ND 

1.00000000  |ig/g 

0.0 

R 

ND 

1.00000000  (tg/g 

0.0 

R 

LT 

0.29000000  Iig/s 

0.0 

LT 

0.29000000  fig/e 

0.0 

LT 

0.29000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.41000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.46000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.46000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.46000000  Hg^g 

0.0 

LT 

0.54000000  Hg/g 

0,0 

LT 

0.54000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.54000000  Hg^g 

0.0 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

LT 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.39000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.39000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.39000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.30000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.30000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.30000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.38000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.38000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.38000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.36000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.36000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.36000000  Hg/g 

0.0 

Qua! 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  I RI  Data 


Meas 

Bod  Vatne 


Unit  FlaC  Data 

Mcas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


WSS-92-03 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLOREDE 

LT 

0.36000000  Mg/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

BBZP 

BiriYLBENZYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS.92-03 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

0.2S000000  (ig/g 

0.0 

s 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ND 

0.30000000  Mg'g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  |ig/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  nsfg. 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  ^g/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  Hg^g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  Hg/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  fig/'g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

BGHIPY  BENZO  IG,H,n  PERYLENE 

LT 

0.24000000  Mg/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

BGHIPY  BENZO  (G.H.I1  PERYLENE 

LT 

0.24000000  (ig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G.H,!]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.45000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.45000000  ^g/'g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.45000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  fig^g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  tigfe. 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

WSS-92-^3 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  ^g^g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  fig^g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  (ig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  iig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  tig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  Mg^g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  ^g^g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  \ig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  Mg'g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  ng/'g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  ^g^g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  \xg/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

1135 


Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  I RI  Data _ 

Site  Media  Meas  Uatt  Flag 


SItelD 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Vafaie  Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  S®MIVOLATlLES 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-924)3 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.24000000  jtg/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.24000000  ne/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.24000000  ng/'g 

0.0 

WSS-924)3 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.30000000  ng^g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.30000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.30000000  ns/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ixg/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  iigfg 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BinrYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  (ig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

DNOP 

Dl-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  iigfg 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.41000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.41000000  pg/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.41000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  Mg/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  pg/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  pg/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  pgfg 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  pg/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  pg/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  pg/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  pg/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  pg/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  pg/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  pg/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  pg/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  pg/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  p^g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  pg/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  (ig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1.23-C.D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  pg/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

ICDPYR  INDENO  [U.3-C.D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  pg/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

ICDPYR  INDENO  [  1.23-0.0)  PYRENE 

LT 

0.21000000  pg/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

WSS-92.03 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.43000000  pg/g 

0.0 

WSS.92-03 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.43000000  pg/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.43000000  pgjg 

0.0 

WSS-92.03 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  pgjg 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  pgjg 

0.0 

R 

Qwal 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  I RI  Data 


Sitem 

Site 

Type 

Media 

Type 

TestNane 

Meas 

Bool 

UbR 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SKMIVOLATTLES 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  jig^g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATmON 

LT 

0.48000000  jig/g 

0.0 

WSS-92^3 

SURF 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.48000000  (ig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  ftg/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

NDNPA 

NTTROSO  DI-N-PROPVLAMINE 

LT 

0.36000000  |ig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  jAg/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  jig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  jig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  jig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,l-TRICHLORO 

LT 

0.41000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,l-TRICH10RO 

LT 

0.41000000  Hg/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,l-TRICHLORO 

LT 

0.41000000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

0.46000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

0.46000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

0.46000000  jig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.42000000  >ig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

UNK546  UNKNOWN 

0.51100000  ^ig/g 

0.0 

S 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

UNK550  UNKNOWN 

0.30700000  jig/g 

0.0 

S 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

UNK635  UNKNOWN 

0.40900000  jig/g 

0.0 

S 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

UNK643  inSTKNOWN 

0.20400000  ^g/g 

0.0 

s 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

UNK646  UNKNOWN 

1.02200000  jig/g 

0.0 

S 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

UNK647  UNKNOWN 

0-81800000  jtg/g 

0.0 

s 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

UNK662  UNKNOWN 

2.04500000  ^g/g 

0.0 

s 

WSS-92-04 

SURF 

cso 

123TCB 

1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  jig/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

cso 

12DCLB  L2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0,33000000  jig/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

cso 

13E)CLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

cso 

245TCP 

2,4,5.TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

WSS-92-04 

SURF 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  fig/g 

0.0 

R 

WSS-92-04 

SURF 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ftg/g 

0.0 

R 

WSS-92-04 

SURF 

cso 

24DMP 

2,4-DrMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

WSS-92-04 

SURF 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 
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Chemical  Class:  SEBBVOLATlLiES 


WSS-92-04 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

2CLP 

2-CH1jOROPHENOL 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

3NANIL  3-NlTROANlLINE 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

4CAN1L  4-CHLOROANILINE 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

4CL3C 

4-CHlX>RO-3-CRESOL 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

4CLPPE 

44:HL0R0PHENYLPHENYL  ether 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

4NANIL  4-Nn'ROANILINE 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

ABHC 

alpha-benzenehexachlortoe 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I1  PERYLENE 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

CPMS 

4^HL0R0PHENYLMETHYL  SULFIDE 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4-chijorophenylmethyl  sulfoxide 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SlILFONE 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

DBHC 

delta-benzenehexachloride 

WSS.92-04 

SURF 

CSO 

DBZRI 

DIBENZOFURAN 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.39000000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.53000000  jig/g 

0.0 

ND 

0.33000000  |ig/g 

0.0 

R 

LT 

0.32000000  (ig/g 

0.0 

ND 

0.33000000  fig/t 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  ne/e 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

ND 

0.70000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  ng^g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  j»g/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  f»g/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  Hg/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

LT 

0.46000000  jig/g 

0.0 

ND 

1.00000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

1.00000000  ng/g 

0.0 

R 

LT 

0.29000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.41000000  fjg/g 

0.0 

LT 

0.46000000  ]ig/z 

0.0 

LT 

0.54000000  j»g/g 

0.0 

ND 

0.33000000  fxg/s 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

LT 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.39000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.30000000  fxg/z 

0.0 

LT 

0.38000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.36000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.36000000  ^g/g 

0.0 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

0.20000000  jig/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

LT 

0.24000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.80000000  ^g/g 

0.0 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

LT 

0.45000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.26000000  |tg/g 

0.0 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

LT 

0.40000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.37000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.27000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.69000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.20000000  ^8'g 

0.0 

LT 

0.29000000  fig/g 

0.0 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

LT 

0.24000000  fig/g 

0.0 

LT 

0.30000000  ng/g 

0.0 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  I RI  Data 


SttelD 

SHe 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

WSS-92-04  SURF  CSO  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  \x^g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS.92-04 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  fig/g 

0.0 

R 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  jig/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  Mg^g 

0.0 

R 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXEDE 

LT 

0.36000000  jig/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

ICDPYRlNDENO[l,2^-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  jig/g 

0.0 

WSS-92.04 

SURF 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  fig^g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  Mg^g 

0.0 

R 

WSS.92-04 

SURF 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  jig/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  jig/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ^ig/g 

0-0 

R 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1, 1  -DICHLOROET 

LT 

0.18000000  jig/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

PPDDE  2,2.BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1,1-DICHL0R0ET 

LT 

0.22000000  ng/g 

0.0 

WSS.92-04 

SURF 

CSO 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1,1,1-TRICHLORO 

LT 

0.41000000  jig/g 

0.0 

WSS-92.04 

SURF 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

UNK594  UNKNOWN 

0.21300000  ^g/g 

0.0 

S 

WSS-92.04 

SURF 

CSO 

UNK635  UNKNOWN 

0.85300000  ng/g 

0.0 

s 

WSS-92.04 

SURF 

CSO 

UNK636  UNKNOWN 

0.32000000  jig/g 

0.0 

s 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

123TCB  1,2.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ^g/g 

0.0 

WSS.92-05 

SURF 

CSO 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  fig/g 

0.0 

WSS-92.05 

SURF 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  jig/g 

0.0 

WSS-92.05 

SURF 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRJCHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

WSS.92-05 

SURF 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  ^g/g 

0.0 

R 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

24DNP  ,2,4-DrNITROPHENOL 

ND 

1.70000000  ^ig/g 

0.0 

R 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.53000000  jig/g 

0.0 

WSS.92-05 

SURF 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  jig/g 

0.0 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000 

0.0 

R 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

2NP  2-NrrROPHENOL 

ND 

0.33000000  ^ig/g 

0.0 

R 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  ^ig/g 

0.0 

R 

WSS-92.05 

SURF 

CSO 

3NANIL  3-NTTROANILINE 

ND 

1.70000000  jig/g 

0.0 

R 
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Site 


SitelD 


Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  I RI  Data 


Media 

Type 


Test  Name 


Meas 

Bool  Vakae 


Unit  Flas 

Meas  Depth  Code 


Chemical  Class:  S^MIVOLATILES 


WSS-92-05 

SURF 

CSO 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANIUNE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

ACLDA 

AU»HACH1X)RDANE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AHl  ANTHRACENE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

DBZRI 

DIBENZOFURAN 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

WSS-92.05 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

FLRENE 

FUIORENE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

ND 

1.70000000  |ig/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  (»g/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  Mg'S 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  fig^g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

LT 

0.46000000  fi^g 

0.0 

ND 

1.00000000  fig/g 

0.0 

R 

ND 

1.00000000  fig/g 

0.0 

R 

LT 

0.29000000  iig/g 

0.0 

LT 

0.41000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.46000000  (i^g 

0.0 

LT 

0.54000000  ng^g 

0.0 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

LT 

0.33000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.39000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.30000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.38000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.36000000  |ig/g 

0.0 

LT 

0.36000000  ng/g 

0.0 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

ND 

0.20000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  Hg/g 

0.0 

R 

LT 

0.24000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.80000000  Hg^g 

0.0 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

LT 

0.45000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.26000000  Hg^g 

0.0 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

LT 

0.40000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.37000000  Hg^g 

0.0 

LT 

0.27000000  Hg^g 

0.0 

LT 

0.69000000  Hg^g 

0.0 

LT 

0.20000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.29000000  Hg/g 

0.0 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

LT 

0.24000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.30000000  Hg/g 

0.0 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

LT 

0.59000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.41000000  Hg/g 

0.0 

ND 

0.20000000  Hg/g 

0.0 

R 

ND 

0.20000000  Hg/g 

0.0 

R 

LT 

0.52000000  Hg/g 

0.0 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

LT 

0.42000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.28000000  Hg/g 

0.0 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  1 RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

UnH 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATDLES 

WSS-92-05 

SURF 

cso 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  jig/g 

0.0 

WSS-92-05 

SURF 

cso 

ICDPYR  INDENO  [1,2,3-C,D1  PYRENE 

LT 

0.21000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-05 

SURF 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  ng/'g 

0.0 

R 

WSS-92-05 

SURF 

cso 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-05 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92-05 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-05 

SURF 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-05 

SURF 

cso 

NB  NHROBENZENE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-05 

SURF 

cso 

NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-05 

SURF 

cso 

NNDPA  N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

WSS-92-05 

SURF 

cso 

OXAT  1,40XATH1ANE 

LT 

0.25000000  jig/g 

0.0 

WSS-92-05 

SURF 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-05 

SURF 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  )ig/g 

0.0 

WSS-92-05 

SURF 

cso 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92-05 

SURF 

cso 

PPDDD  2,2-BIS(P ARA-CHLOROPHEN YL>1 , 1  -DICHLOROET 

LT 

0.18000000  jig/g 

0.0 

WSS-92-05 

SURF 

cso 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l ,  1  -DICHLOROET 

LT 

0.22000000  Mg/g 

0.0 

WSS-92-05 

SURF 

cso 

PPDDT  2,2-BlS(PARA-CHIX>ROPHENYL>l ,  Ll-TRJCHLORO 

LT 

0.41000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-05 

SURF 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  Hg/g 

0.0 

WSS-92-05 

SURF 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  Hg^g 

0.0 

WSS-92-05 

SURF 

cso 

UNK593  UNKNOWN 

0.20300000  ng/g 

0.0 

S 

WSS-92-05 

SURF 

cso 

UNK622  UNKNOWN 

0.20300000  jig/g 

0.0 

S 

WSS-92-05 

SURF 

cso 

UNK627  UNKNOWN 

0.30500000  ng/g 

0.0 

S 

WSS-92-05 

SURF 

cso 

UNK635  UNKNOWN 

0.71100000  ng/g 

0.0 

s 

WSS-92-05 

SURF 

cso 

UNK640  UNKNOWN 

0.40700000  ng/g 

0.0 

s 

WSS-92-05 

SURF 

cso 

UNK643  IUNKNOWN 

0.40700000  ng/g 

0.0 

s 

WSS-92-05 

SURF 

cso 

UNK646  UNKNOWN 

3.04900000  jig/g 

0.0 

s 

WSS-92-05 

SURF 

cso 

UNK648  UNKNOWN 

0.40700000  jig/g 

0.0 

s 

WSS-92-05 

SURF 

cso 

UNK662  UNKNOWN 

3.04900000  jig/g 

0.0 

s 

WSS-92-05 

SURF 

cso 

UNK685  UNKNOWN 

2.03300000  fig/g 

0.0 

s 

WSS-92-05 

SURF 

cso 

UNK687  UNKNOWN 

4.06500000  ng/g 

0.0 

s 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

124TCB  1,2,4-TRlCHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

12DCLB  1,2-DICHIjOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92.06 

SURF 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  |ig/g 

0.0 

R 

WSS-92.06 

SURF 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  jig/g 

0.0 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.53000000  jig/g 

0.0 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  |ig/g 

0.0 

R 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

33DCBD  3,3.CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  fig/g 

0.0 

R 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  ^g/g 

0.0 

R 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 
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Stte 

JSEi 


Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  I RJ  Data 


Media 

Type 


Test  Name 


Me«s 

Bool  Vahie 


Unit  Ffaic 

Meas  Depth  Code 


Qnal 


Chemical  Class:  SHEMIVOI-ATILES 


WSS-92-06 

SURF 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

4NANIL  d-NTTROANILINE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

4NP 

d-NTTROPHENOL 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

WSS.92-06 

SURF 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYT  PHTHALATE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G.H,!]  PERYLENE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

CPMSO2  4-CHL0ROPHENYLMETHYLSULFONE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

DBZRI 

DIBENZOFURAN 

WSS.92-06 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

WSS.92.06 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

FLRENE 

;  FLUORENE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

ICDPYR  INDENO  [1,23-C.Dl  PYRENE 

ND  0.33000000 

ND  0.33000000  jxe/g 

ND  0.33000000  fig/g 

ND  0.33000000  (ig/g 

ND  1.70000000  jig/g 

ND  1.70000000  jig/g 

LT  0.46000000  MS^g 

ND  1.00000000  ng/g 

ND  1.00000000  ng/g 

LT  0.29000000  (ig'g 

LT  0.41000000  ng/g 

LT  0.46000000  jig/g 

LT  0.54000000  jig/g 

ND  0.33000000  flg/g 

ND  0.33000000  ftg/g 

LT  0.33000000  ng/g 

LT  0.39000000  jig/g 

LT  0.30000000  ^g/g 

LT  0.38000000  jig/g 

LT  0.36000000  tiglg 

LT  0.36000000  fig/g 

ND  0.33000000  ^g^g 

ND  0.20000000  (ig/g 

ND  1.70000000  ng/g 

LT  0.24000000  jig/g 

LT  0.80000000  jig/g 

ND  0.33000000  jig/g 

LT  0.45000000  f»g^g 

LT  0.26000000  |ig/g 

ND  0.33000000  ^g^g 

LT  0.40000000  flg/g 

LT  0.37000000  ng/g 

LT  0.27000000  fig/g 

LT  0.69000000  (tg^g 

LT  0.20000000  |ig/g 

LT  0.29000000  jig/g 

ND  0.33000000  ng^g 

ND  0.33000000  jig/g 

LT  0.24000000  iig/g 

LT  0.30000000  (ig/g 

ND  0.33000000  |lg/g 

ND  0.33000000  jig/g 

LT  0.59000000  ^g/g 

LT  0.41000000  ng^g 

ND  0.20000000  ng^g 

ND  0.20000000  )ig/g 

LT  0.52000000  fig/g 

ND  0.33000000  fig/g 

LT  0.42000000  fig/g 

LT  0.28000000  ^g/g 

LT  0.36000000  yig/g 

LT  0.21000000  tig/g 


0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0 

0.0  R 

0.0  R 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0  R 

0.0  R 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0  R 


0.0 

0.0  R 

0.0 

0.0 

0.0  R 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0  R 

0.0  R 

0.0 
0.0 

0.0  R 

0.0  R 

0.0 
0.0 

0.0  R 

0.0  R 

0.0 

0.0  R 

0.0 

0.0 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  I RI  Data 


SkeJD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Booi 

UbH 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000 

0.0 

R 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  |ig/g 

0.0 

R 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.4SOOOOOO  ng/g 

0.0 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  |ig/g 

0.0 

R 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

NNDPA  N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  jig/g 

0.0 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  jig/g 

0.0 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,  1  -DICHLOROET 

LT 

0.22000000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1 ,1-TRlCHLORO 

LT 

0.41000000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  fig/g 

0.0 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

UNK635  UNKNOWN 

0.51700000  ^ig/g 

0.0 

S 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

UNK640  UNKNOWN 

0.20700000  jig/g 

0.0 

S 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

UNK643  UNKNOWN 

0.20700000  ng/g 

0.0 

S 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

UNK646  UNKNOWN 

2.06600000  fig/g 

0.0 

s 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

UNK662  UNKNOWN 

2.06600000  ^ig/g 

0.0 

s 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

UNK685  UNKNOWN 

0.72300000  ^g/g 

0.0 

s 

Chemical  Class:  VOLATILES 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

lllTCE  li,i-trichloroethane 

LT 

0.00420000  fig/g 

2.0 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

112TCE  LU2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0,02000000  fig/g 

2.0 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

1 IDCE  1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.01900000  jig/g 

2.0 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

IIDCLE  1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00170000  ^g/g 

2.0 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

12DCE  1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.00200000  fig/g 

2.0 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00120000  jig/g 

2.0 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

12DCLE  L2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00310000  jig/g 

2.0 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

12DCLP  L2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00220000  ^g/g 

2.0 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

12DMB  1,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  |ig/g 

2.0 

R 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

13DCLB  l,3.DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00200000  ng/g 

2.0 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

13DCP  1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00130000  ng/g 

2.0 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

13DMB  1,3-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  fig/g 

2.0 

R 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00090000  ^g/g 

2.0 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.04800000  ^g/g 

2.0 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

ACET  ACETONE 

0.02130000  ^g/g 

2.0 

S 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.00330000  fig/g 

2.0 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

C13DCP  CIS.l,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.00500000  >ig/g 

2.0 

R 

WSB.92-01 

SURF 

cso 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

0.01000000  {Ig/g 

2.0 

R 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

0.01500000  fig/g 

2.0 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

LT 

0.02700000  ^g/g 

2.0 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

C6H6  BENZENE 

LT 

0.00290000  jig/g 

2.0 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

ecu  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.00560000  ng/g 

2.0 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

0.00787000  Hg/g 

2.0 

B 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

CH3BR  BROMOMETHANE 

ND 

0.01000000  |iig/g 

2.0 

R 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

CH3CL  CHU)ROMETHANE 

LT 

0.01700000  ng/g 

2.0 

WSB-92^1 

SURF 

cso 

CHBR3  BROMOFORM 

LT 

0.01800000  jig/g 

2.0 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

CHCU  CHLOROFORM 

LT 

0.00230000  Hg/g 

2.0 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  I RI  Data 


Site 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flat 

Code 

Chemical  Class:  VOLATILES 

WSB-92-01 

SURF 

CSO 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.00280000  pg/g 

2.0 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

CS2  CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.00500000  pg/g 

2.0 

R 

WSB-92-01 

SURF 

CSO 

DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.01400000  pg/g 

2.0 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.00330000  ng(g 

2.0 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

MEC6H  TOLUENE 

LT 

0.00840000  iig/g 

2.0 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

MEK  METHYLETHYL  KETONE 

ND 

0.01000000  ]igfz 

2.0 

R 

WSB.92-01 

SURF 

cso 

mibk  methyusobutyl  ketone 

ND 

0.01000000  )ig/g 

2.0 

R 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

MNBK  METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  ne/g 

2.0 

R 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

STYR  STYRENE 

ND 

0.00500000  jig/g 

2.0 

R 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

TI3DCP  TRANS-l,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.00500000  ng/g 

2.0 

R 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

TCLEA  l,IA2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.00160000  pg/g 

2.0 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.00190000  pg/g 

2.0 

WSB-92-01 

SURF 

cso 

TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.00380000  pg(g 

2.0 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

lllTCE  l.Ll-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.00420000  pg(g 

4.0 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

112TCE  LU-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.02000000  pg/g 

4.0 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

IIDCE  1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.01900000  pg/g 

4.0 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

IIDCLE  1.1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00170000  pg(g 

4.0 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

12DCE  1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.00200000  pg/g 

4.0 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00120000  pg/g 

4.0 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

12DCLE  1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00310000  pg/g 

4.0 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

12DCLP  1.2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00220000  pg(g 

4.0 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

12DMB  U-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  \ig/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00200000  pg(g 

4.0 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

13DCP  1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00130000  pg/g 

4.0 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

13DMB  1.3-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  pg/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00090000  pg(g 

4.0 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.04800000  pg/g 

4.0 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

ACET  ACETONE 

0.01530000  pg/g 

4.0 

S 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.00330000  pg/g 

4.0 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

C13DCP  CIS-1.3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.00500000  pg/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

0.01000000  pg/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

0.01500000  pg/g 

4.0 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

LT 

0.02700000  pg/g 

4.0 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

C6H6  BENZENE 

LT 

0.00290000  pg/g 

4.0 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

CCL4  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.00560000  pg/g 

4.0 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

CH2CU  METHYLENE  CHLORIDE 

0.00637000  pg/g 

4.0 

B 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

CH3BR  BROMOMETHANE 

ND 

0.01000000  pg/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

CH3CL  CHLOROMETHANE 

LT 

0.01700000  pg/g 

4.0 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

CHBR3  BROMOFORM 

LT 

0.01800000  pg/g 

4.0 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

CHCL3  CHLOROFORM 

LT 

0.00230000  pg'g 

4.0 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.00280000  pg/g 

4.0 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

CS2  CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.00500000  pg/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.01400000  pg/g 

4.0 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.00330000  pg/g 

4.0 

WSB-92.02 

SURF 

cso 

MEC6H  TOLUENE 

LT 

0.00840000  pg/g 

4.0 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

MEK  METHYLETHYL  KETONE 

ND 

0.01000000  pg/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

mibk  METHYLISOBUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  pg/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

mnbk  methyl-n-butyl  ketone 

ND 

0.01000000  pg/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

STYR  STYRENE 

ND 

0.00500000  pg/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

T13DCP  TRANS-l,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.00500000  pg/g 

4.0 

R 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

TCLEA  1.U.2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.00160000  pg/g 

4.0 

WSB-92-02 

SURF 

cso 

TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.00190000  pg/g 

4.0 

dJ — 


QmJ 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  1 RI  Data 


Site 

Type 

Media 

Type 

TcstNane 

Mcas 

Bool 

UbK 

Value  Meas 

Flae 

Code 

Chemical  Class:  VOLATILES 

WSB-92-02 

SURF 

CSO 

TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.00380000  Hg/g 

4.0 

WSB-924)3 

AHOL 

CSO 

lllTCE  ULl-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.00420000  (ig/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

n2TCE  1,1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.02000000  fig/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

IIDCE  Ll-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.01900000  ng/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

IIDCLE  1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00170000  Hg'g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

12DCE  1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.00200000  |ig/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

12DCLB  L2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00120000  (ig/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

12DCLE  1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00310000  Hg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

12DCLP  1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00220000  (ig/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

12DMB  L2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

O.OOSOOOOO  jig/g 

2.0 

R 

WSB-924)3 

AHOL 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00200000  ng/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

13DCP  l,3.DICHLC»OPROPANE 

LT 

0.00130000  ng/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

13DMB  1,3-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  fig/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00090000  ng/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.04800000  ng/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

ACET  ACETONE 

ND 

0.01000000  ng/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.00330000  ng/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

C12DCE  CIS-L2-DICHLOROETHYLENE 

ND 

O.OOSOOOOO  )ig/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

C13DCP  CIS-L3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.00500000  ng/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

0.01000000  |ig/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

0.01500000  Hg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

LT 

0.02700000  Hg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

C6H6  BENZENE 

LT 

0.00290000  Hg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

ecu  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.00560000  Hg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

0.00820000  Hg/g 

2.0 

B 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

CH3BR  BROMOMETHANE 

ND 

0.01000000  Hg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

CH3CL  CHLOROMETHANE 

LT 

0.01700000  Hg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

CHBR3  BROMOFORM 

LT 

0.01800000  Hg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

CHCL3  CHLOROFORM 

LT 

0.00230000  Hg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.00280000  Hg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

CS2  CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.00500000  Hg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.01400000  Hg/g 

2,0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.00330000  Hg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

MEC6H  TOLUENE 

LT 

0.00840000  Hg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

MEK  METHYLETHYL  KETONE 

ND 

0.01000000  Hg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

MIBK  METHYLISOBUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  Hg'g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

MNBK  METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  Hg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

STYR  STYRENE 

ND 

0.00500000  Hg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

T13DCP  TRANS-I,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.00500000  Hg/g 

2.0 

R 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

TCLEA  1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.00160000  Hg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.00190000  Hg/g 

2.0 

WSB-92-03 

AHOL 

CSO 

TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.00380000  Hg/g 

2.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

lllTCE  1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.00420000  Hg/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

H2TCE  U,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.02000000  Hg/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

IIDCE  1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.01900000  Hg/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

IIDCLE  U-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00170000  Hg/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

12DCE  1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.00200000  Hg/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

12DCLB  I,2.DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00120000  Hg/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

12DCLE  1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00310000  Hg/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

12DCLP  1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00220000  Hg/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

12DMB  1,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  Hg/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00200000  Hg/g 

3.0 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  I RI  Data 


Site 

Media 

Meas 

Site  ID 

Type 

Test  Name 

Bool  Vafaie 

Chemical  Class:  VOLATILES 


WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

13DCP  1,3-DlCHLOROPROPANE 

LT 

0.00130000  fig/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

13DMB  13-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  )ie/z 

3.0 

R 

WSB.92-04 

AHOL 

CSO 

14DCLB  1,4-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.00090000  tig/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

2CLEVE  2-CHIX>ROETHYLVINVL  ETHER 

LT 

0.04800000  |ig/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

ACET  ACETONE 

ND 

0.01000000  gg/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.00330000  Iigfg 

3.0 

WSB-92.04 

AHOL 

CSO 

C12DCE  CIS-l,2-DICHLOROETHYLENE 

ND 

0.00500000  fig/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

C13DCP  CIS-l,3-DlCHLOROPROPYLENE 

ND 

0.00500000  gg/g 

3.0 

R 

WS&-92-04 

AHOL 

CSO 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

0.01000000  ng^g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

0.01500000  ng/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

LT 

0.02700000  fig/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

C6H6  BENZENE 

LT 

0.00290000  ng/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

CCL4  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.00560000  ^g/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

0.00830000  ^g'g 

3.0 

B 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

CH3BR  BROMOMETHANE 

ND 

0.01000000  ng/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

CH3CL  CHLOROMETHANE 

LT 

0.01700000  Hg/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

CHBR3  BROMOFORM 

LT 

0.01800000  (ig/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

CHCU  CHLOROFORM 

LT 

0.00230000  ^g/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.00280000  ng/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

CS2  CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.00500000  Mg/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.01400000  (tg/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.00330000  fig/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

MEC6H  TOLUENE 

LT 

0.00840000  ng'g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

MEK  METHYLETHYL  KETONE 

ND 

0.01000000  gg/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

MIBK  METHYLISOBUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  jig/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

MNBK  METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  ng/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

STYR  STYRENE 

ND 

0.00500000  (Ig/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

T13DCP  TRANS-I,3-DlCHLOROPROPENE 

ND 

0.00500000  gg/g 

3.0 

R 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

TCLEA  I,U,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.00160000  gg/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.00190000  gg/g 

3.0 

WSB-92-04 

AHOL 

CSO 

TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.00380000  gg/g 

3.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

niTCE  1.1.1-TRlCHLOROETHANE 

LT 

0.00420000  gg/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

112TCE  1.L2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.02000000  gg/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

IIDCE  l.I-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.01900000  gg/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

IIDCLE  1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00170000  gg/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

12DCE  1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.00200000  gg/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00120000  gg/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

12DCLE  1.2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00310000  gg/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

12DCLP  1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00220000  gg/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

12DMB  1.2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  gg/g 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00200000  gg/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

13DCP  1,3-DICHIjOROPROPANE 

LT 

0.00130000  gg/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

13DMB  1,3-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  gg'g 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00090000  gg/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.04800000  gg/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

acet  acetone 

0.01000000  gg/g 

2.0 

B 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.00330000  gg/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

C12DCE  CIS-1.2-D1CHLOROETHYLENE 

ND 

0.00500000  gg/g 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

C13DCP  CIS-l,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.00500000  gg/g 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

0.01000000  gg/g 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

0.01500000  gg/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

LT 

0.02700000  gg/g 

2.0 
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Site 

Type 

Media 

Tyy 

Test  Name 

Meas 

Bool 

UbR 

Value  Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  VOLATILES 

WSB-92^5  AHOL  CSO  C6H6  BENZENE 

LT 

0.00290000  ^g/g 

2.0 

WSB-92^5 

AHOL 

CSO 

CCL4  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.00560000  jig/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

0.00670000  ^g/g 

2.0 

B 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

CH3BR  BROMOMETHANE 

ND 

0.01000000  ng/g 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

CH3CL  CHLOROMETHANE 

LT 

0.01700000  ng/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

CHBR3  BROMOFORM 

LT 

0.01800000  ng/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

CHCL3  CHLOROFORM 

LT 

0.00230000  ^g/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

O.O02S00O0  fig^g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

CS2  CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.00500000  Mg^g 

2.0 

R 

WSB.92-05 

AHOL 

CSO 

DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.01400000  ^g/g 

2.0 

WSB‘92-05 

AHOL 

CSO 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.00330000  ftg/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

MEC6H  TOLUENE 

LT 

0.00840000  ^g/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

MEK  METHYLETHYL  KETONE 

ND 

0.01000000  Jig/g 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

MIBK  METHYLISOBUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  ^ig/g 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

MNBK  METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  jig/g 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

STYR  STYRENE 

ND 

0.00500000  ^g/g 

2.0 

R 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

T13DCP  TRANS-L3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.00500000  fig/g 

2.0 

R 

WS&-92-05 

AHOL 

CSO 

TCLEA  1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.00160000  ^g/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.00190000  jig/g 

2.0 

WSB-92-05 

AHOL 

CSO 

TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.00380000  ^g/g 

2.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

lllTCE  1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.00420000  ^g/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

112TCE  l,L2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.02000000  ^g/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

1 IDCE  1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.01900000  >Ag/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

IIDCLE  1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00170000  jig/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

i2DCE  1 ,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.00200000  jig^g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00120000  ng/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

12DCLE  1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00310000  jig/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

12DCLP  1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00220000  jig/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

12DMB  1,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  fig/g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00200000  |ig/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

13DCP  1 ,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00130000  ^g/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

13DMB  1,3-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  jig/g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00090000  jig/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.04800000  fig^g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

ACET  ACETONE 

ND 

0.01000000  ^g/g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.00330000  jig/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

C12DCE  CIS-l,2-DICHLOROETHYLENE 

ND 

0.00500000  ^g/g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

C13DCP  ClS-l,3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.00500000  |ig/g 

3.0 

R 

WSB.92.06 

AHOL 

CSO 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

0.01000000  jig/g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

0.01500000  ^g/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

C2H5CL  CHU)ROETHA>JE 

LT 

0.02700000  jig/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

C6H6  BENZENE 

LT 

0.00290000  fig/g 

3.0 

WSB-92^ 

AHOL 

CSO 

ecu  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.00560000  Mg^g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

0.00820000  ^ig/g 

3.0 

B 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

CH3BR  BROMOMETHANE 

ND 

0.01000000  ^ig^g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

CH3CL  CHLOROMETHANE 

LT 

0.01700000  jig/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

CHBR3  BROMOFORM 

LT 

0.01800000  fig^g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

CHCL3  CHLOROFORM 

LT 

0.00230000  Mg^g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.00280000  >ig/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

CS2  CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.00500000  ng/g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.01400000  ^g^g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.00330000  Mg^g 

3.0 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  i5)  Phase  I RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bo<^ 

Unit 

Vafaie  Mei^ 

Depth 

Code  Qnal 

Chemical  Class:  VOLATILES 

WSB-92-06 

AHOL 

CSO 

MEC6H  TOLUENE 

LT 

0.00840000  Hg(g 

3.0 

WSB-92«^ 

AHOL 

cso 

MEK  METHYLETHYL  KETONE 

ND 

0.01000000  ^©'g 

3.0 

R 

WSB-92^ 

AHOL 

CSO 

MIBK  METHYLISOBUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  ng(g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

cso 

mnbk  methyl-n-butyl  ketone 

ND 

0.01000000  ^g/g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

cso 

STYR  STYRENE 

ND 

0.00500000  |ig/g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

cso 

T13DCP  TRANS-l,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.00500000  (ig^g 

3.0 

R 

WSB-92-06 

AHOL 

cso 

TCLEA  l,l,2,2.TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.00160000  ng/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

cso 

TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.00190000  fig/g 

3.0 

WSB-92-06 

AHOL 

cso 

TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.00380000  jig^g 

3.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

lllTCE  1.1.1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.00420000  pg/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

112TCE  1,1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.02000000  (ig^g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

IIDCE  li-dichloroethylene 

LT 

0.01900000  ^g/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

IIDCLE  1,1-DlCHLOROETHANE 

LT 

0.00170000  jig/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

12DCE  U-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.00200000  fig/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00120000  ng(g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

12DCLE  1,2-DlCHLOROETHANE 

LT 

0.00310000  ng(g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

12DCLP  L2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00220000  ng/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

12DMB  1,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  jig/g 

2.0 

R 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00200000  ng^g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

13DCP  1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00130000  pg/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

13DMB  1,3-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  pg/g 

2.0 

R 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00090000  fig/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.04800000  pg/g 

2.0 

A 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

ACET  ACETONE 

ND 

0.01000000  pg/g 

2.0 

W 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.00330000  pg/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

C12DCE  CIS-1.2-DICHLOROETHYLENE 

ND 

0.00500000  pg(g 

2.0 

R 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

C13DCP  CIS-U-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.00500000  pg/g 

2.0 

R 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

0.01000000  pg/g 

2.0 

R 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

0.01500000  pg/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

LT 

0.02700000  pg/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

C6H6  BENZENE 

LT 

0.00290000  pg/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

CCL4  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.00560000  pg/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

0.00800000  pg/g 

2.0 

B 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

CH3BR  BROMOMETHANE 

ND 

0.01000000  pg/g 

2.0 

R 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

CH3CL  CHLOROMETHANE 

LT 

0.01700000  pg/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

CHBR3  BROMOFORM 

LT 

0.01800000  pg/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

CHCU  CHLOROFORM 

LT 

0.00230000  pg/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.00280000  pg/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

CS2  CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.00500000  pg/g 

2.0 

R 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.01400000  pg/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.00330000  pg/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

MEC6H  TOLUENE 

LT 

0.00840000  pg/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

MEK  METHYLETHYL  KETONE 

ND 

0.01000000  pg/g 

2,0 

R 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

MIRK  METHYLISOBUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  pg/g 

2.0 

R 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

MNBK  METHYl^N-BUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  pg/g 

2.0 

R 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

STYR  STYRENE 

ND 

0.00500000  pg/g 

2.0 

R 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

T13DCP  TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.00500000  pg/g 

2.0 

R 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

TCLEA  1,1A2-TETRACHL0R0ETHANE 

LT 

0.00160000  pg/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.00190000  pg/g 

2.0 

WSB-92-07 

AHOL 

cso 

TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.00380000  pg/g 

2.0 

A 

WSB-92-0S 

AHOL 

cso 

IlITCE  1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.00420000  pg/g 

4.0 

w 

WSB-92-08 

AHOL 

cso 

I12TCE  1,1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.02000000  pg/g 

4.0 
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Meas  Unit  Flat 

Boot  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  VOLATILES 


WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

IIDCE  1,1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.01900000  (ig/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

IIDCLE  1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00170000  ^g/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

12DCE  U2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.00200000  \ig/g 

4.0 

WSB.92-08 

AHOL 

CSO 

12DCLB  1,2-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.00120000  tig/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

12DCLE  1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00310000  ^g/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

12DCLP  1,2-DlCHLOROPROPANE 

LT 

0.00220000  \ig/g 

4.0 

WS&-92-08 

AHOL 

CSO 

12DMB  1,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

O.OOSOOOOO  lig/g 

4.0 

R 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

13DCLB  L3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00200000  ns/g 

4.0 

WSa-92-08 

AHOL 

CSO 

13DCP  1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00130000  ne/e 

4.0 

WSB.92-08 

AHOL 

CSO 

13DMB  L3-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  ns/e 

4.0 

R 

WS&-92^8 

AHOL 

CSO 

14DCLB  1,4.DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00090000  nefg 

4.0 

WS&.92-08 

AHOL 

CSO 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.04800000  ng/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

acet  acetone 

ND 

0.01000000  Iig/g 

4.0 

R 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

brdcl  bromodichloromethane 

LT 

0.00330000  ne/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

C12DCE  CIS-1,2-DICHL0R0ETHYLENE 

ND 

0.00500000  ^g/g 

4.0 

R 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

C13DCP  CIS-L3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.00500000  ^g/g 

4.0 

R 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

0.01000000  fig/$ 

4.0 

R 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

C2H3CL  CHU)R0ETHENE 

LT 

0.01500000  ng/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

C2H5CL  CHU)R0ETHANE 

LT 

0.02700000  ng/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

C6H6  BENZENE 

LT 

0.00290000  ng/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

CCL4  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.00560000  fig/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

0.00820000  ng/g 

4.0 

B 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

CH3BR  BROMOMETHANE 

ND 

0.01000000  (ig/g 

4.0 

R 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

CH3CL  CHLOROMETHANE 

LT 

0.01700000  tig/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

CHBR3  BROMOFORM 

LT 

0.01800000  )tg/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

CHCL3  CHLOROFORM 

LT 

0.00230000  ng/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.00280000  ne/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

CS2  CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.00500000  ^g/g 

4.0 

R 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.01400000  ^g/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.00330000  ^g/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

MEC6H  TOLUENE 

LT 

0.00840000  Hg/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

MEK  METHYLETHYL  KETONE 

ND 

0.01000000  Hg/g 

4.0 

R 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

MIBK  METHYLISOBUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  (ig/g 

4.0 

R 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

mnbk  methyl-n-butyl  ketone 

ND 

0.01000000  ^g/g 

4.0 

R 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

STYR  STYRENE 

ND 

0.00500000  ^g/g 

4.0 

R 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

T13DCP  TRANS-L3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.00500000  ^g/g 

4.0 

R 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

TCLEA  U1,2,2-TETRACHL0R0ETHANE 

LT 

0.00160000  ^g/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

TCLEE  tetrachloroethylene 

LT 

0.00190000  ^g/g 

4.0 

WSB-92-08 

AHOL 

CSO 

TRCLE  trichloroethylene 

LT 

0.00380000  ^g/g 

4.0 

WSB-92-09 

AHOL 

CSO 

lllTCE  1,1,1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.00420000  ^g/g 

6.0 

WSB-92-09 

AHOL 

CSO 

112TCE  1,1,2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.02000000  fig/g 

6.0 

WSB-92-09 

AHOL 

CSO 

HDCE  1  J-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.01900000  fig/g 

6.0 

WSB-92-09 

AHOL 

CSO 

IIDCLE  1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00170000  ^g/g 

6.0 

WSB-92-09 

AHOL 

CSO 

12DCE  1  ,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.00200000  ng/'g 

6.0 

WSB-92-09 

AHOL 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00120000  ^g/g 

6.0 

WSB-92-09 

AHOL 

CSO 

12DCLE  1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00310000  ^g/g 

6.0 

WSB-92-09 

AHOL 

CSO 

12DCLP  1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00220000  ^g/g 

6.0 

WSB-92-09 

AHOL 

CSO 

12DMB  1,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  ^g/g 

6.0 

R 

WSB-92-09 

AHOL 

CSO 

13DCLB  l,3.DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00200000  (ig/g 

6.0 

WSB-92-09 

AHOL 

CSO 

13DCP  l,3.DlCHLOROPROPANE 

LT 

0.00130000  iig/g 

6.0 

WSB-92-09 

AHOL 

CSO 

13DMB  1,3-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  ^gi'g 

6.0 

R 

WSB-92-09 

AHOL 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00090000  ^g/g 

6.0 
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Site  ID _ Type  T 

Chemical  Class;  VOLATILES 


WSB-92-09 

AHOL 

cso 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

WSB-92.09 

AHOL 

cso 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

WSB-92-09 

AHOL 

cso 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

WSS-92-01 

SURF 

cso 

Test  Name 


2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 
ACETONE 

BROMODICHLOROMETHANE 
;  CIS-l^DICHLOROETHYLENE 
CIS-1>DICHLOROPROPYLENE 
ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 
,  CHLOROETHENE 
,  CHLOROETHANE 
BENZENE 

CARBON  TETRACHLORIDE 
;  METHYLENE  CHLORIDE 
BROMOMETHANE 
CHLOROMETHANE 
BROMOFORM 
CHLOROFORM 
MONOCHLOROBENZENE 
CARBON  DISULFIDE 
DIBROMOCHLOROMETHANE 
ETHYLBENZENE 
TOLUENE 

METHYLETHYL  KETONE 
METHYLISOBUTYL  KETONE 
METHYL-N-BUTYL  KETONE 
STYRENE 

TRANS-U-DICHLOROPROPENE 

1,1A2-TETRACHL0R0ETHANE 

TETRACHLOROETHYLENE 

TRICHLOROETHYLENE 

1.1.1- TRICHLOROETHANE 
L1.2-TRICHL0R0ETHANE 

1.1- DICHLOROETHYLENE 

1.1- DlCHLOROETHANE 

1.2- DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 
I  1,2-DICHLOROBENZENE 

;  1,2-DICHLOROETHANE 

1 .2- DICHLOROPROPANE 

1.2- DIMETHYLBENZENE 
I  1,3-DICHLOROBENZENE 

1 .3- DICHLOROPROPANE 

1 .3- DIMETHYLBENZENE 
t  1,4-DICHLOROBENZENE 

;  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 
ACETONE 

BROMODICHLOROMETHANE 
'  CIS-1,3-D1CHLOROPROPYLENE 
ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 
,  CHLOROETHENE 
,  CHLOROETHANE 
BENZENE 

CARBON  TETRACHLORIDE 
;  METHYLENE  CHLORIDE 
BROMOMETHANE 


Meas 

Bool  Vafaie 


Unit  Fbis 

Meas  Depth  Code  Qua! 


LT 

0.04800000  pg/g 

6.0 

0.00920000  pg/g 

6.0 

B 

LT 

0.00330000  pg/g 

6.0 

ND 

0.00500000  pg/g 

6.0 

R 

ND 

0.00500000  pg/g 

6.0 

R 

ND 

0.01000000  pg/g 

6.0 

R 

LT 

0.01500000  pg/g 

6.0 

LT 

0.02700000  pg/g 

6.0 

LT 

0.00290000  pg/g 

6.0 

LT 

0.00560000  pg/g 

6.0 

0.00580000  pg/g 

6.0 

B 

ND 

0.01000000  pg/g 

6.0 

R 

LT 

0.01700000  pg/g 

6.0 

LT 

0.01800000  pg/g 

6.0 

LT 

0.00230000  pg/g 

6.0 

LT 

0.00280000  pg/g 

6.0 

ND 

0.00500000  pg/g 

6.0 

R 

LT 

0.01400000  pg/g 

6.0 

LT 

0.00330000  pg/g 

6.0 

LT 

0.00840000  pg/g 

6.0 

ND 

0.01000000  pg/g 

6.0 

R 

ND 

0.01000000  pg/g 

6.0 

R 

ND 

0.01000000  pg/g 

6.0 

R 

ND 

0.00500000  pg/g 

6.0 

R 

ND 

0.00500000  pg/g 

6.0 

R 

LT 

0.00160000  pg/g 

6.0 

LT 

0.00190000  pg/g 

6.0 

LT 

0.00380000  pg/g 

6.0 

LT 

0.00420000  pg/g 

0.0 

LT 

0.02000000  pg/g 

0.0 

LT 

0.01900000  pg/g 

0.0 

LT 

0.00170000  pg/g 

0.0 

LT 

0.00200000  pg/g 

0.0 

LT 

0.00120000  pg/g 

0.0 

LT 

0.00310000  pg/g 

0.0 

LT 

0.00220000  pg/g 

0.0 

ND 

0.00500000  pg/g 

0.0 

R 

LT 

0.00200000  pg/g 

0.0 

LT 

0.00130000  pg/g 

0.0 

ND 

0.00500000  pg/g 

0.0 

R 

LT 

0.00090000  pg/g 

0.0 

LT 

0.04800000  pg/g 

0.0 

0.01220000  pg/g 

0.0 

S 

LT 

0.00330000  pg/g 

0.0 

ND 

0.00500000  pg/g 

0.0 

R 

ND 

0.01000000  pg/g 

0.0 

R 

LT 

0.01500000  pg/g 

0.0 

LT 

0.02700000  pg/g 

0.0 

LT 

0.00290000  pg/g 

0.0 

LT 

0.00560000  pg/g 

0.0 

0.00635000  pg/g 

0.0 

B 

ND 

0.01000000  pg/g 

0.0 

R 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  I RI  Data 

Site  M<4la  Meas  Unit  Flas  Date 


Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value  Meas 

Depth 

Code  Qud 

Chemical  Class:  VOLATILES 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

CH3CL  CHLOROMETHANE 

LT 

0.01700000  ng/g 

0.0 

WSS.92-01 

SURF 

CSO 

CHBR3  BROMOFORM 

LT 

O.OISOOOOO  |ig/g 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

CHCL3  CHLOROFORM 

LT 

0.00230000  ng/g 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

CIJC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.00280000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

CS2  CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.00500000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.01400000  jig/g 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.00330000  fig/g 

0.0 

WSS-92^1 

SURF 

CSO 

MEC6H  TOLUENE 

LT 

0.00840000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

MEK  METH  YLETHYL  KETONE 

ND 

0.01000000  ^g^g 

0.0 

R 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

MIBK  METHYLISOBUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

MNBK  METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  \ig/g 

0.0 

R 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

STYR  STYRENE 

ND 

0.00500000  \ig/g 

0.0 

R 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

TI3DCP  TRANS-U-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.00500000  ^g/g 

0.0 

R 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

TCLEA  1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.00160000  ng/g 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.00190000  \ig/g 

0.0 

WSS-92-01 

SURF 

CSO 

TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.00380000  ng/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

lllTCE  l,Ll-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.00420000  fig/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

112TCE  LL2-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.02000000  ng/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

1 1 DCE  1 , 1  -DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.01900000  fig/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

IIDCLE  1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00170000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

12DCE  1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.00200000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00120000  jig/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

12DCLE  1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00310000  Hg/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

12DCLP  1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00220000  fig/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

12DMB  1,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

13DCLB  1,3-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.00200000  fig/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

13DCP  1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00130000  ng/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

13DMB  1,3-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  ^g/g 

0.0 

R 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00090000  ^g^g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.04800000  fig/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

ACET  ACETONE 

0.01300000  fig/g 

0.0 

S 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.00330000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

C12DCE  ClS-l,2-DICHLOROETHYLENE 

ND 

0.00500000  ^g^g 

0.0 

R 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

C13DCP  CIS-1, 3-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.00500000  ^g/g 

0.0 

R 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

0.01000000  ^g/g 

0.0 

R 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

0.01500000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

LT 

0.02700000  ng/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

C6H6  BENZENE 

LT 

0.00290000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

CCL4  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.00560000  jig/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

0.00670000  gg/g 

0.0 

b 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

CH3BR  BROMOMETHANE 

ND 

0.01000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92.02 

SURF 

CSO 

CH3CL  CHLOROMETHANE 

LT 

0.01700000  \ig/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

CHBR3  BROMOFORM 

LT 

0.01800000  ng/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

CHCL3  CHLOROFORM 

LT 

0.00230000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.00280000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

CS2  CARBON  DISULHOE 

ND 

0.00500000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.01400000  jig/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.00330000  fig/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

MEC6H  TOLUENE 

LT 

0.00840000  jig/g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

MEK  METHYLETHYL  KETONE 

ND 

0.01000000  Hg/g 

0.0 

R 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

MIBK  METHYLISOBUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  fig/g 

0.0 

R 

WSS-92-02 

SURF 

CSO 

mnbk  methyl-n-butyl  ketone 

ND 

0.01000000  ^g/g 

0.0 

R 
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sue  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Uatt 

Value  Meas 

Depth 

Flag  Itaapp 

Code  Qnal 

Chemical  Class:  VOLATILES  _ 

WSS-92-02 

SURF 

cso 

STYR  STYRENE 

ND 

0.00500000  iLg/g 

0.0 

R 

WSS-92-02 

SURF 

cso 

T13DCP  TRANS-U-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.00500000  pLgfg 

0.0 

R 

WSS-92-02 

SURF 

cso 

TCLEA  l,lA2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.00160000  iig/e, 

0.0 

WSS-924)2 

SURF 

cso 

TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.00190000  ng^g 

0.0 

WSS-92-02 

SURF 

cso 

TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 

LT 

O.OO3S0OOO  tig/g 

0.0 

WSS.92-03 

SURF 

cso 

lllTCE  1,1.1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.00420000  Hg(g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

112TCE  LU-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.02000000  HS^g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

IIDCE  1,1-DlCHLOROETHYLENE 

LT 

0.01900000  ^g(g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

IIDCLE  1,1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00170000  ng(g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

12DCE  1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.00200000  |ig(g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

I2DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00120000  (lg(g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

12DCLE  1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00310000  ng/s 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

I2DCLP  1,2-DlCHLOROPROPANE 

LT 

0.00220000  \tefz 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

12DMB  U2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  fig^g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

13DCLB  1.3-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.00200000  (tg/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

13DCP  U-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00130000  fig/e 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

13DMB  1,3-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  gg/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00090000  |ig/g 

0,0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.04800000  )ig/g 

0-0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

ACET  ACETONE 

0.01300000  fig/g 

0.0 

s 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.00330000  ng/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

C12DCE  C1S-1.2-DICHIjOROETHYLENE 

ND 

0.00500000  pg/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

C13DCP  CIS-I,3-DICHIjOROPROPYLENE 

ND 

0.00500000  fig/s 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

0.01000000  gg/g 

0.0 

^  W 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

LT 

0.01500000  (Ig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

LT 

0.02700000  |ig(g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

C6H6  BENZENE 

LT 

0.00290000  ng/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

CCL4  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.00560000  |ig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

0.00620000  ng^g 

0.0 

B 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

CH3BR  BROMOMETHANE 

ND 

0.01000000  ^g(g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

CH3CL  CHLOROMETHANE 

LT 

0.01700000  ng/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

CHBR3  BROMOFORM 

LT 

0.01800000  )ig/g 

0,0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

CHCL3  CHLOROFORM 

LT 

0.00230000  |ig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.00280000  fig/s 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

CS2  CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.00500000  (ig/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.01400000  |ig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.00330000  ng/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

MEC6H  TOLUENE 

LT 

0.00840000  ng/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

MEK  METHYLETHYL  KETONE 

ND 

0.01000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

MIBK  METHYLISOBUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  Iig/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

MNBK  METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

STYR  STYRENE 

ND 

0.00500000  gg/g 

0,0 

R 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

T13DCP  TRANS-1.3-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.00500000  ^g/g 

0.0 

R 

WSS-92.03 

SURF 

cso 

TCLEA  1.1.2.2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.00160000  Mg/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.00190000  iig/g 

0.0 

WSS-92-03 

SURF 

cso 

TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.00380000  gg(g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

cso 

lllTCE  1.1.1-TRICHLOROETHANE 

LT 

0.00420000  (ig/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

cso 

1I2TCE  1.1.2-TRlCHLOROETHANE 

LT 

0.02000000  ns/s 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

cso 

llDCE  1.1-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.01900000  ng/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

cso 

IIDCLE  1.1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00170000  ne/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

cso 

I2DCE  1.2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.00200000  ng/g 

0.0 

IP 

WSS-92-04 

SURF 

cso 

12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00120000  ng/g 

0.0 
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^ID 

Stte 

Type 

McAa 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  VOLATILES 

WSS-92-04  SURF  CSO  12DCLE  1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00310000  jig/g 

0.0 

WSS.92-04 

SURF 

CSO 

12DCLP  1,2-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00220000  Hg/g 

0.0 

WSS.92-04 

SURF 

CSO 

12DMB  1,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  fig/g 

0.0 

R 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

13DCLB  U3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00200000  {ig/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

BDCP  1,3-DICHLOROPROPANE 

LT 

0.00130000  Mg/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

13DMB  13-DIMETHYLBENZENE 

ND 

O.OOSOOOOO  ^g 

0.0 

R 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00090000  fig/g 

0.0 

WSS.92-04 

SURF 

CSO 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.04800000  (ig/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

ACET  ACETONE 

0.01800000  ng/g 

0.0 

s 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.00330000  ng/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

C12DCE  CIS-l,2-DICHLOROETHYLENE 

ND 

0.00500000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

C13DCP  CIS-U-DICHLOROPROPYLENE 

ND 

0.00500000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

ND 

0.01000000  fig/g 

0.0 

R 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

C2H3CL  CHU)ROETHENE 

LT 

0.01500000  jig^g 

0.0 

WSS.92-04 

SURF 

CSO 

C2H5CL  CHU)ROETHANE 

LT 

0.02700000  |ig/g 

0.0 

WSS.92-04 

SURF 

CSO 

C6H6  BENZENE 

LT 

0.00290000  ng/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

ecu  CARBON  TETRACHLORIDE 

LT 

0.00560000  )tg/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

0.00620000  |ig/g 

0.0 

B 

WSS.92-04 

SURF 

CSO 

CH3BR  BROMOMETHANE 

ND 

0.01000000  (ig/g 

0.0 

R 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

CH3CL  CHLOROMETHANE 

LT 

0.01700000  fig/g 

0.0 

WSS.92-04 

SURF 

CSO 

CHBR3  BROMOFORM 

LT 

0.01800000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

CHCL3  CHLOROFORM 

LT 

0.00230000  |ig/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.00280000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

CS2  CARBON  DISULHDE 

ND 

0.00500000  (ig/g 

0.0 

R 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.01400000  gg/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.00330000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

MEC6H  TOLUENE 

LT 

0.00840000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

MEK  METHYLETHYL  KETONE 

ND 

0.01000000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

MIBK  METHYLISOBUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  ng/g 

0.0 

R 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

MNBK  METHYL-N-Bl)TYL  ketone 

ND 

O.OIOOOOOO  ^g/g 

0.0 

R 

WSS.92.04 

SURF 

CSO 

STYR  STYRENE 

ND 

0.00500000  (tg/g 

0.0 

R 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

T13DCP  TRANS-U-DICHLOROPROPENE 

ND 

0.00500000  ^g/g 

0.0 

R 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

TCLEA  1,1.2,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.00160000  )ig/g 

0.0 

WSS-92-04 

SURF 

CSO 

TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.00190000  (ig/g 

0.0 

WSS.92-04 

SURF 

CSO 

trcle  trichloroethylene 

LT 

0.00380000  (ig/g 

0.0 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

lllTCE  1.1,1-TRJCHLOROETHANE 

LT 

0.00420000  fig/g 

0.0 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

112TCE  l.L2-TRICt^ROETHANE 

LT 

0.02000000  ^g/g 

0.0 

WSS-92.05 

SURF 

CSO 

IIDCE  l.l-DICHLOROETHYLENE 

LT 

0.01900000  (ig/g 

0.0 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

IIDCLE  1.1-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00170000  (ig/g 

0.0 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

12DCE  1,2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

LT 

0.00200000  fig/g 

0.0 

WSS-92.05 

SURF 

CSO 

12DCLB  1,2-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.00120000  ng/g 

0.0 

WSS-92.05 

SURF 

CSO 

12DCLE  1,2-DICHLOROETHANE 

LT 

0.00310000  ng/g 

0.0 

WSS-92.05 

SURF 

CSO 

12DCLP  1,2-DlCHLOROPROPANE 

LT 

0.00220000  ng/g 

0.0 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

12DMB  1,2-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  ng/g 

0.0 

R 

WSS.92-05 

SURF 

CSO 

13DCLB  1.3-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.00200000  (ig/g 

0.0 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

13DCP  u-dichloropropane 

LT 

0.00130000  fig/g 

0.0 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

13DMB  U-DIMETHYLBENZENE 

ND 

0.00500000  fig/g 

0.0 

R 

WSS.924)5 

SURF 

CSO 

I4DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00090000  ng/g 

0.0 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

2CLEVE  2.CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

LT 

0.04800000  ^g/g 

0.0 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

acet  acetone 

0.01400000  (tg/g 

0.0 

S 

WSS-92.05 

SURF 

CSO 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 

LT 

0.00330000  ng/g 

0.0 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

C12DCE  CIS-1,2-DICHL0R0ETHYLENE 

ND 

0.00500000  Mg/g 

0.0 

R 
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SttelD 


Site  MeiHa 

Type  Type 


Test  Name 


Meas  UbH  Fbe 

Bool  Vahie  Meas  Depth  Code 


Chemical  Class:  VOLATILES 


WSS-92-0S 

SURF 

CSO 

WSS.92-05 

SURF 

CSO 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

WSS.92-05 

SURF 

CSO 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

WSS-92-05 

SURF 

CSO 

WSS.92-06 

SURF 

CSO 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

C13DCP  CIS-l,3-DICHLOROPROPYLENE 

C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 

C2H3CL  CHLOROETHENE 

C2H5CL  CHLOROETHANE 

C6H6  BENZENE 

CCL4  CARBON  TETRACHLORIDE 

CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 

CH3BR  BROMOMETHANE 

CH3CL  CHLOROMETHANE 

CHBR3  BROMOFORM 

CHCL3  CHLOROFORM 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

CS2  CARBON  DISULFIDE 

DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

MEC6H  TOLUENE 

MEK  METHYLETHYL  KETONE 

MIBK  METHYLISOBUTYL  KETONE 

mnbk  methyl-n-butyl  ketone 

STYR  STYRENE 

TI3DCP  TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE 

TCLEA  1.IA2-TETRACHLOROETHANE 

TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 

TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 

IlITCE  LLI-TRICHLOROETHANE 

II2TCE  Ll,2-TRICHLOROETHANE 

IIDCE  LI-DICHLOROETHYLENE 

IIDCLE  Ll-DICHLOROETHANE 

I2DCE  L2-DICHLOROETHYLENES  (CIS  AND  TRANS 

12DCLB  L2-DICHLOROBENZENE 

I2DCLE  L2-DICHLOROETHANE 

I2DCLP  L2-DICHLOROPROPANE 

I2DMB  L2-DIMETHYLBENZENE 

I3DCLB  L3-DICHLOROBENZENE 

I3DCP  1,3-DICHLOROPROPANE 

I3DMB  L3-DIMETHYLBENZENE 

I4IX:LB  L4-DICHLOROBENZENE 

2CLEVE  2-CHLOROETHYLVINYL  ETHER 

ACET  ACETONE 

BRDCL  BROMODICHLOROMETHANE 
CI2DCE  CIS-L2-DICHLOROETHYLENE 
CI3DCP  CIS-L3-DICHLOROPROPYLENE 
C2AVE  ACETIC  ACID  VINYL  ESTER 
C2H3CL  CHLOROETHENE 
C2H5CL  CHLOROETHANE 
C6H6  BENZENE 
CCL4  CARBON  TETRACHLORIDE 
CH2CL2  METHYLENE  CHLORIDE 
CH3BR  BROMOMETHANE 
CH3CL  CHLOROMETHANE 
CHBR3  BROMOFORM 
CHCL3  CHLOROFORM 


ND 

0.00500000  ^g/g 

0.0 

R 

ND 

O.OIOOOOOO  ^g/g 

0.0 

R 

LT 

0.01500000  fig/g 

0.0 

LT 

0.02700000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.00290000  ng/g 

0.0 

LT 

0.00560000  Hg/g 

0.0 

0.00560000  ng/g 

0.0 

B 

ND 

O.OIOOOOOO  jig/g 

0.0 

R 

LT 

0.01700000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.01800000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.00230000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.00280000  (ig/g 

0.0 

ND 

0.00500000  (ig/g 

0.0 

R 

LT 

0.01400000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.00330000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.00840000  (ig/g 

0.0 

ND 

0.01000000  (ig/g 

0.0 

R 

ND 

0.01000000  (ig/g 

0.0 

R 

ND 

0.01000000  (Ig/g 

0.0 

R 

ND 

0.00500000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

0.00500000  ^g/g 

0.0 

R 

LT 

0.00160000  ng/g 

0.0 

LT 

0.00190000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.00380000  ng/g 

0.0 

LT 

0.00420000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.02000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.01900000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.00170000  (Ig/g 

0.0 

LT 

0.00200000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.00120000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.00310000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.00220000  ^g/g 

0.0 

ND 

0.00500000  (ig/g 

0.0 

R 

LT 

0.00200000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.00130000  ng/g 

0.0 

ND 

0.00500000  ng/g 

0.0 

R 

LT 

0.00090000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.04800000  ^g/g 

0.0 

0.02400000  (ig/g 

0.0 

s 

LT 

0.00330000  (ig/g 

0.0 

ND 

0.00500000  (ig/g 

0.0 

R 

ND 

0.00500000  (ig/g 

0.0 

R 

ND 

0.01000000  (ig'g 

0.0 

R 

LT 

0.01500000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.02700000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.00290000  ng/g 

0.0 

LT 

0.00560000  ^g/g 

0.0 

0.00610000  (ig/g 

0.0 

B 

ND 

0.01000000  (ig/g 

0.0 

R 

LT 

0.01700000  ^g/g 

0,0 

LT 

0.01800000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.00230000  ^g/g 

0.0 

'bJI 
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Waste  Water  Spreading  Area  (SWMU  35)  Phase  I RI  Data 


SttelD 

SMe 

Type 

Mc«a 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vmk 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  VOLATILES 

WSS.92-06 

SURF 

CSO 

CLC6H5  MONOCHLOROBENZENE 

LT 

0.00280000  fig/g 

0.0 

WSS.92-06 

SURF 

cso 

CS2  CARBON  DISULFIDE 

ND 

0.00500000  fig/g 

0.0 

R 

WSS-92-06 

SURF 

CSO 

DBRCL  DIBROMOCHLOROMETHANE 

LT 

0.01400000  (ig/g 

0.0 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

ETC6H5  ETHYLBENZENE 

LT 

0.00330000  fig/g 

0.0 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

MEC6H  TOLUENE 

LT 

0.00840000  \ig/g 

0.0 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

MEK  METHYLETHYL  KETONE 

ND 

0.01000000  \ig/g 

0.0 

R 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

MIBK  METHYUSOBUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  jAg/g 

0.0 

R 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

MNBK  METHYL-N-BUTYL  KETONE 

ND 

0.01000000  ]ig/B 

0.0 

R 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

STYR  STYRENE 

ND 

0.00500000  jig/g 

0.0 

R 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

T13DCP  TRANS-1,3-DICHL0R0PR0PENE 

ND 

0.00500000  fig/g 

0.0 

R 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

TCLEA  ia4,2-TETRACHLOROETHANE 

LT 

0.00160000  fig/g 

0.0 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

TCLEE  TETRACHLOROETHYLENE 

LT 

0.00190000  ng/g 

0.0 

WSS-92-06 

SURF 

cso 

TRCLE  TRICHLOROETHYLENE 

LT 

0.00380000  Hg/g 

0.0 

1155 
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Old  Bum  Staging  Area  (SWMU  36)  Phase  1 R1  Data 


Site 

Type 

MnUa 

Type 

Test  Name 

Chemical  Class:  ANIONS 

OSS-9242 

SURF 

cso 

CL 

CHLORIDE 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

F 

FLUORIDE 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

N02 

NITRITE 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

NOS 

NITRATE 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

S04 

SIT,FATE 

OSS.92-13 

SURF 

cso 

BR 

BROMIDE 

OSS-92-13 

SURF 

cso 

CL 

CHLORTOE 

OSS-92-13 

SURF 

cso 

F 

FLUORIDE 

OSS-92-13 

SURF 

cso 

N02 

NITRITE 

OSS-92-13 

SURF 

cso 

NOS 

NITRATE 

OSS-92-13 

SURF 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

OSS-92-13 

SURF 

cso 

S04 

SULFATE 

Chemical  Class:  CYANIDE 

OSS-92-05 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

OSS-92-08 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

OSS-92-09 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

OSS-92-10 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

OSS-92-11 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

OSS-92-13 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

OSS-92-05 

SURF 

cso 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

OSS-92-05 

SURF 

cso 

13DNB 

1  .3-DINITROBENZENE 

OSS-92-05 

SURF 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

OSS-92-05 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

OSS-92-05 

SURF 

cso 

26DNT 

2.6-DINrrROTOUIENE 

OSS-92-05 

SURF 

cso 

2NT 

2-NrrROTOLUENE 

OSS-92-05 

SURF 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

OSS-92-05 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

OSS-92-05 

SURF 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

OSS-92-05 

SURF 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

135TNB 

1 .3.5-TRINrrROBENZENE 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

13DNB 

1  ,3-DINITROBENZENE 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLl®NE 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

26DNT 

2.6-DlNlTROTOUrENE 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

2NT 

2-NrrROTOLUENE 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILEsiE 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

135TNB 

1,3.5-TRINITROBENZENE 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

13DNB 

1 .3-DINrrROBENZENE 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINTTROTOLUENE 

Mess  VmH  FbiC 

Value  Meas  Depth  Code 


LT 

39.60000000  ng/g 

0.0 

LT 

19.20000000  ng/g 

0.0 

LT 

3.16000000  ng/g 

0.0 

7.37000000  HS'g 

0.0 

15.80000000  Mg/g 

0.0 

LT 

14.40000000  fig^g 

0.0 

LT 

8.83000000  jig/g 

0.0 

LT 

39.60000000  fig/g 

0.0 

LT 

19.20000000  jig/g 

0.0 

LT 

3.16000000  (ig^g 

0.0 

3.62000000  (ig/g 

0.0 

ND 

5.00000000  (ig/g 

0.0 

LT 

14.40000000  ng/g 

0.0 

LT 

5.00000000  ^g/g 

0.0 

LT 

5.00000000  ng/g 

0.0 

LT 

5.00000000  fig/g 

0.0 

LT 

5.00000000  pg/g 

0.0 

LT 

5.00000000  Hg/g 

0.0 

LT 

5.00000000  ng/g 

0.0 

LT 

5.00000000  (ig/g 

0.0 

LT 

5.00000000  (ig/g 

0.0 

LT 

5.00000000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.35200000  ^g/B 

0.0 

LT 

0.30400000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.93100000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.74400000  |ig/g 

0.0 

LT 

0.83000000  ng/g 

0.0 

LT 

1.59000000  (tg/g 

0.0 

LT 

0.75500000  ^g/g 

0.0 

LT 

1.04000000  fig/g 

0.0 

LT 

0.44500000  ^g/g 

0.0 

LT 

1.04000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.35200000  ng/g 

0.0 

LT 

0.30400000  ng/g 

0.0 

LT 

0.93100000  |ig/g 

0.0 

LT 

0.74400000  n^g 

0.0 

LT 

0.83000000  (ig/g 

0.0 

LT 

1.59000000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.75500000  [ig/g 

0.0 

LT 

1.04000000  (ig'g 

0.0 

LT 

0.44500000  ng/g 

0.0 

LT 

1.04000000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.35200000  jig/g 

0.0 

LT 

0.30400000  (tg/g 

0.0 

LT 

0.93100000  ^g/g 

0.0 

T 


1 

T 
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Old  Bum  Staging  Area  (SWMU  36)  Phase  I R1  Data 

ite  Media 

Site  ID  Type  Type _ Test  Name 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


OSS-92-07 

SURF 

CSO 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  jig^g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  )ig/g, 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

2NT 

2-NITROTOLUENE 

LT 

1.59000000  ^g^g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

0.75500000  jig/g 

0.0 

OSS.92-07 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYl^N2  A6-TETRANrrROANILINE 

LT 

1.04000000  fig/g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.35200000  ng/g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

CSO 

13DNB 

l,3.DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  jig/g 

0.0 

OSS-92-^8 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.93100000  jig/g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  ng/g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  \ig/g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

CSO 

2NT 

2-NrrROTOLUENE 

LT 

1.59000000  fig/g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

0.75500000  fig/g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  \ig/g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  ^g/g 

0.0 

OSS.92-08 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRAN1TR0ANIL1NE 

LT 

1.04000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  iig/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  Hg/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.93100000  Mg/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  ng/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DrNITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  \igfg 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

2NT 

2-NTrROTOLUENE 

LT 

1.59000000  VLg/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

0.75500000  Mg/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  yig/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  \xg/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0ANIUNE 

LT 

1.04000000  ytg/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

135TNB 

1 ,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.35200000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  yig/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4.6-TRIN1TROTOLUENE 

LT 

0.93100000  fig^g 

0.0 

OSS*92-10 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.74400000  \xglg 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  jig/g 

0.0 

OSS-92.10 

SURF 

CSO 

2NT 

2-NITROTOLUENE 

LT 

1.59000000  \igjg 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  |ig/g 

0.0 

OSS.92-10 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  jig/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  yig/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6.TETRANITROANE.INE 

LT 

1.04000000  ng/g 

0.0 

OSS-92.n 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  ng/g 

0.0 

OSS.92-11 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  ^g/g 

0.0 

OSS.92-11 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

0.93100000  yig/g 

0.0 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  ng/g 

0.0 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

2NT 

2-NITROTOLUENE 

LT 

1.59000000  |ig/g 

0.0 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  |ig/g 

0.0 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  ^g^g 

0.0 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

TETRYLN.METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

1.04000000  jig/g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  fig/g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  \ig/g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.93100000  lig^g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4.DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  yig/g 

0.0 
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Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


OSS-9242 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6.DINrrROTOUIENE 

OSS-92-12 

SURF 

CSO 

2NT 

2-NITROTOLUENE 

OSS-92-12 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

OSS-92-12 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

OSS-92-12 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCIXITRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

OSS-92-12 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0ANILINE 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

135TNB 

1.3.5-TRINrrROBENZENE 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

2NT 

2-NrrROTOLUENE 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

Chemical  Class:  METALS 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

BA 

BARRIM 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

OSS-924)5 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

OSS-92.05 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRJM 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

OSS-92-06 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

OSS-92-06 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

OSS-92-06 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

OSS-92-06 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

OSS-92-06 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

OSS-92-06 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

OSS-92-06 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

OSS-92-06 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

OSS-92-06 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

OSS-924)6 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

OSS-92.06 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

OSS-92-06 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

OSS-92-06 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRIM 

OSS-92-06 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

OSS-92-06 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

BA 

BARRIM 

LT 

O.S3000000  Hg/g 

0.0 

LT 

1.59000000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.75500000  ng/g 

0.0 

LT 

1.04000000  |ig/g 

0.0 

LT 

0.44500000  ng/g 

0.0 

LT 

1.04000000  fig/g 

0.0 

LT 

0.35200000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.30400000  fig/g 

0.0 

LT 

0.93100000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.74400000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.83000000  (ig/g 

0.0 

LT 

1.59000000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.75500000  (ig/g 

0.0 

LT 

1.04000000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.44500000  (ig/g 

0.0 

LT 

1.04000000  (ig/g 

0.0 

0.30100000  (ig/g 

0.0 

LT 

24.00000000  (ig/g 

0.0 

580.0000000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.07800000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.42400000  (ig/g 

0.0 

7.73000000  ^g/g 

0.0 

430.0000000  (ig/g 

0.0 

15000.00000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.02590000  (ig/g 

0.0 

5.55000000  (Ig/g 

0.0 

1200.000000  (ig/g 

0.0 

LT 

34.00000000  (ig/g 

0.0 

LT 

510.0000000  (ig/g 

0.0 

LT 

170.0000000  (ig/g 

0.0 

370.0000000  ^g/g 

0.0 

0.18100000  (ig/g 

0,0 

LT 

24.00000000  ^g/g 

0.0 

400.0000000  (Ig/g 

0.0 

LT 

0.07800000  (Ig/g 

0.0 

LT 

0.42400000  (ig/g 

0.0 

8.55000000  (ig/g 

0.0 

2300.000000  (ig/g 

0.0 

13000.00000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.02590000  (ig/g 

0.0 

LT 

2.46000000  (ig/g 

0.0 

1500.000000  (ig/g 

0.0 

LT 

34.00000000  (ig/g 

0.0 

LT 

510.0000000  ^g/g 

0.0 

LT 

170.0000000  (ig/g 

0.0 

370.0000000  (ig/g 

0.0 

0.03520000  (ig/g 

0.0 

LT 

24.00000000  (ig/g 

0.0 

47.00000000  (ig/g 

0,0 
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Old  Bum  Staging  Area  (SWMU  36)  Phase  I  Rl  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Me«lia 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

UbH 

Vahie  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

OSS.92-07 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.07800000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

0.42400000  Mg/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

LT 

3.90000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

cu 

COPPER 

5.54000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

5900.000000  jig/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  jig^g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

8.30000000  Hg/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

6.80000000  ^g/g 

0.0 

K 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

510.0000000  ^ig/g 

0.0 

K 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

170.0000000  jig^g 

0.0 

K 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

30.00000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

0.06330000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

72.00000000  Mg/g 

0.0 

K 

OSS-92-08 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

40.00000000  Mg^g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.07800000  Mg^g 

0.0 

OSS-92-OS 

SURF 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  ng/g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

cso 

CR 

CHROMRJM 

LT 

3.90000000  iigfg 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

18.30000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

10000.00000  ng/g 

0.0 

OSS-92^8 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  ng/g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  ^lg/g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

16.00000000  ng/'g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

10.00000000  ng/g 

0.0 

K 

OSS.92-08 

SURF 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  fig/g 

0.0 

K 

OSS-92-08 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

170.0000000  ^g/g 

0.0 

K 

OSS-92-08 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

74.00000000  ng/g 

0.0 

X 

OSS-92-09 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

0.07630000  jig/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

24.00000000  jig/g 

0.0 

OSS-92^ 

SURF 

cso 

BA 

BARRJM 

120.0000000  \igjg 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.07800000  [ig/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  )Lg/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

cso 

CR 

CHROMRIM 

13.60000000  yig/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

12.90000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

16000.00000  \Lgfg 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  fig/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  Mg^g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

18.00000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  \kg/g 

0.0 

K 

OSS-92-09 

SURF 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  ng/g 

0.0 

K 

OSS-92-09 

SURF 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

16.60000000  \xg/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

81.00000000  yig/g 

0.0 

X 

OSS-92-10 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

0.05060000  fig^g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

24.00000000  ^g^g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

cso 

BA 

BARRJM 

110.0000000  yig/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.07800000  yg/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  yg/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

cso 

CR 

CHROMRIM 

37.10000000  yg/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

10.50000000  yg/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

15000.00000  yg/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  yg/g 

0.0 

OSS-92.10 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

8.03000000  ^g^g 

0.0 
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Old  Bum  Staging  Area  (SWMU  36)  Phase  I RJ  Data 


Site  ID 


Site  Media 

Type  Type 


Meas 


UaH 


¥ktt 


Test  Name 


Bod  Vahic  Meas  Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  METALS 


OSS-92-10 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

OSS-92.10 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

OSS.92-11 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

OSS-92-12 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

OSS-92-12 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

OSS-92-12 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

OSS-92-12 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

OSS-92-12 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

OSS-92-12 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

OSS-92-12 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

OSS-92-12 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

OSS-92-12 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

OSS-92-12 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

OSS-92-12 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

OSS-92-12 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

OSS-92-12 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

OSS-92-12 

SURF 

CSO 

TL 

THALLHIM 

OSS-92-12 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

BA 

BARRIM 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRJM 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRIM 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

18.00000000 

LT 

34.00000000 

LT 

510.0000000 

LT 

16.60000000 

pg/g 

52.00000000 

(ig/g 

0.12200000 

pg/'g 

LT 

24.00000000 

Pg'g 

120.0000000 

Mg/g 

LT 

0.07800000 

Pg^g 

LT 

0.42400000 

Pg^g 

12.60000000 

pg/g 

18.60000000 

pg/g 

15000.00000 

pg/g 

0.02660000 

pg/g 

LT 

2.46000000 

pg/g 

21.00000000 

Pg^g 

LT 

34.00000000 

pg/g 

LT 

510.0000000 

pg/g 

LT 

50.00000000 

pg/g 

70.00000000 

pg/g 

0.06200000 

pg/g 

LT 

24.00000000 

pg/g 

100.0000000 

pg/g 

LT 

0.07800000 

pg/g 

LT 

0.42400000 

pg/g 

16.20000000 

pg/g 

12.30000000 

pg/g 

15000.00000 

pg/g 

LT 

0.02590000 

pg/g 

LT 

2.46000000 

pg/g 

16.00000000 

pg/g 

LT 

34.00000000 

pg/g 

LT 

510.0000000 

pg/g 

LT 

50.00000000 

pg/g 

66.00000000 

pg/g 

1.70000000 

pg/g 

LT 

24.00000000 

pg/g 

400.0000000 

pg/g 

LT 

0.07800000 

pg/g 

LT 

20.00000000 

pg/g 

22.30000000 

pg/g 

150.0000000 

pg/g 

54000.00000 

pg/g 

LT 

0.02590000 

pg/g 

12.80000000 

pg/g 

1900.000000 

pg/g 

LT 

34.00000000 

pg/g 

LT 

5100.000000 

pg/g 

LT 

170.0000000 

pg/g 

1500.000000 

pg/g 

0.0 

0.0  K 

0.0  K 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0  K 

0.0  K 

0.0  K 

0.0 

0.0 

0.0 


0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0  K 

0.0  K 

0.0  K 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0  K 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0  K 

0.0  K 

0.0  K 
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Old  Bum  Staging  Area  (SWMII 36)  Phase  I RI  Data 


Site  ID 

SHe 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Uiyt 

Value  Meas 

Flat 
Depth  Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

OSS-92-05  SURF  CSO  123TCB  1,2,3-TRlCHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  pg^g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

124TCB  1.2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  fig/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  pg/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

13DCLB  1,3-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  pg/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

14DCLB  1.4-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  Mg/g 

0.0 

OSS.92-05 

SURF 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-924)5 

SURF 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  pg/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.53000000  pg/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

2NAN1L  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  jig/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

3NAN1L  3-NrrROANILINE 

ND 

1,70000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

46DN2C  4,6-DINITRa2-CRESOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  Mg/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  pg/g 

0.0 

OSS.92-05 

SURF 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  pg/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  pg/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

ANAPV  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  pg/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  pg/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

B2CIPE  BIS(2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  pg/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.39000000  pg/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  pg/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  pg/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

0.25000000  pg/g 

0.0 

B 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  pg'g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G.H,!]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  pg/g 

0.0 

OSS-924)5 

SURF 

CSO 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  pg/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  pg/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  pg/g 

0.0 

OSS-92«4)5 

SURF 

CSO 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  pg/g 

0.0 
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Site 

Tvoe 

MmUa 

Type 

Test  Napie 

Meas 

Bool 

UiOt 

Value  Meas 

Flag 
Depth  Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

OSS-Q?-nS  551IRF  CSO  CPMSO  4-CHlX>ROPHE>ryi,METHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  Mg/g 

0,0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  lig^g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  \t%l% 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

dith  dithiane 

LT 

0.24000000  |ig/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  |ig/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  He's 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

DNOP  Dl-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  ne^g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  n&'g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  ^g/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  Hg/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  ^g/g 

0,0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

gclda  GAMMA^HLORDANE 

ND 

5.00000000  (tg/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

hcbd  hexachlorobutadiene 

LT 

0.42000000  fig/g 

0.0 

OSS-92^5 

SURF 

CSO 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  fig/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

hpcle  heptachlorepoxide 

LT 

0.36000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

ICDPYR  INDENO  [1,23-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  Mg/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  jig/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

MEXCL  methoxychlor 

ND 

1.00000000  fig/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

MLTHN  malathion 

LT 

0.48000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OSS-924)5 

SURF 

CSO 

ndnpa  nitroso  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  (ig/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

nndpa  N-NTTROSODIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

OXAT  1.4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1,1-DICHL0R0ET 

LT 

0.18000000  f»g/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L1-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1,1J-TRICHL0R0 

LT 

0.41000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-05 

SURF 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

0.0 

B 

OSS-924)5 

SURF 

CSO 

UNK533  UNKNOWN 

0.85500000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-06 

SURF 

CSO 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ^g/g 

0,0 

OSS-92-06 

SURF 

CSO 

124TCB  1.2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-06 

SURF 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0,33000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-06 

SURF 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-06 

SURF 

CSO 

14DCLB  1,4-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  |ig/g 

0.0 

OSS-92-06 

SURF 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

OSS-92-06 

SURF 

CSO 

246TCP  2,4.6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  (ig/g 

0.0 

R 

OSS-92-06 

SURF 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ^gl'g 

0.0 

R 

OSS-92-06 

SURF 

CSO 

24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OSS-92-06 

SURF 

CSO 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  ^g/g 

0.0 

R 

OSS-92-06 

SURF 

CSO 

24DNT  2,4-DINlTROTOLUENE 

LT 

0.39000000  ^g^g 

0,0 

OSS-92-06 

SURF 

CSO 

26DNT  2,6-DINlTROTOLUENE 

LT 

0.53000000  |»g/g 

0.0 

R 

OSS-924)6 

SURF 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 
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Site  CD 

SMe 

Type 

Me«a 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unft 

Vahie  Meas 

Flag 

Depth  Code 

Chemical  Class:  S®MIVOLATlLES 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

2CNAP  2-CHIjORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92^ 

SURF 

cso 

2MNAP  2.METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000 

0.0 

R 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

2NAN1L  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  |ig/g 

0.0 

R 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

2NP  2-NlTROPHENOL 

ND 

0.33000000  Mg^g 

0.0 

R 

OSS>92-06 

SURF 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  fig/g 

0.0 

R 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  ^ig^g 

0.0 

R 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  ^ig^g 

0.0 

R 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  Mg^g 

0.0 

R 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

OSS.92-06 

SURF 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

OSS.92-06 

SURF 

cso 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  ^g/g 

0.0 

R 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

4NP  4-NrrROPHENOL 

ND 

1.70000000  ^g/g 

0.0 

R 

OSS.92-06 

SURF 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  ^ig/g 

0.0 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  jig/g 

0.0 

R 

OSS.92-06 

SURF 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  jig/g 

0.0 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  (ig/g 

0.0 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  >ig/g 

0.0 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

B2CIPE  BIS(2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  jig/g 

0,0 

R 

OSS-92^6 

SURF 

cso 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  fig/g 

0.0 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  fig/g 

0.0 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

BBFAN  BENZO  [B1  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  fig/g 

0.0 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  fig^g 

0.0 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYLPHTHALATE 

0.02000000  ng/g 

0.0 

B 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  ^ig/g 

0.0 

R 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

BGHIPY  BENZO  [G,HI1  PERYLENE 

LT 

0.24000000  ng^g 

0.0 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OSS.92^6 

SURF 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  figfg 

0.0 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADEENE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  ^ig'g 

0.0 

088-92-06 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  ng/g 

0.0 

088-92-06 

SURF 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  ^g/g 

0.0 

088-92-06 

SURF 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  jig/g 

0.0 

088-92-06 

SURF 

cso 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  ng/g 

0.0 

088-92-06 

SURF 

cso 

DBZRI  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  >ig/g 

0.0 

R 

088-92-06 

SURF 

cso 

DEP  DIETHYL  PHTH ALATE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

088-92-06 

SURF 

cso 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  fig/g 

0.0 

088-92-06 

SURF 

cso 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  ^g^g 

0.0 

088-92-06 

SURF 

cso 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

088-92-06 

SURF 

cso 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

0.05500000  ng/g 

0.0 

S 

088-92-06 

SURF 

cso 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  ^g/g 

0.0 
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SMelD 

Site 

Type 

Mc«a 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

UbR 

Value  Meas 

Depth 

Flaf 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  |»g/g 

0.0 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  fig/g 

0.0 

R 

OSS-92^ 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  (ig/g 

0.0 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

flrene  fluorene 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  pgi'g 

0.0 

R 

OSS.92-06 

SURF 

cso 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  iig^g 

0.0 

OSS-924)6 

SURF 

cso 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.2S000OO0  jig/g 

0.0 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.0 

OSS*92-06 

SURF 

cso 

ICDPYR  INDENO  [1A3-C.D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  pg/g 

0.0 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  pg/g 

0.0 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  jig/g 

0.0 

R 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  pg/g 

0.0 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  ^lg/g 

0.0 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-924>6 

SURF 

cso 

NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.0 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

NNDPA  N-NTTROSODIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

OXAT  L4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  fig/'g 

0.0 

OSS.92-06 

SURF 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  pg/g 

0.0 

OSS.92-06 

SURF 

cso 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-l.l-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  jig/g 

0.0 

OSS-92^ 

SURF 

cso 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  pg/g 

0.0 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l,l-TRICHLORO 

LT 

0.41000000  pg/g 

0.0 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  pg/g 

0.0 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  pg/g 

0.0 

OSS-92-06 

SURF 

cso 

UNK533  UNKNOWN 

30.03000000  pg/g 

0.0 

B 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  pg/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  pg/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  pg/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  pg/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.0 

OSS-92^7 

SURF 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  pg/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.53000000  pg/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

0-0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92^7 

SURF 

cso 

4BRPPE  4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 
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OSS-92-07  SURF  CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92^7 

SURF 

CSO 

4MP  4.METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

r 

OSS-92^7 

SURF 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  \ig/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHIjORDANE 

ND 

1.00000000  ^g/g 

0.0 

R 

OSS.92-07 

SURF 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  ^g/g 

0.0 

R 

OSS.924)7 

SURF 

CSO 

aldrn  aldrin 

LT 

0.29000000  fig/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  |ig/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  fig/z 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

antrc  anthracene 

LT 

0.54000000  Hg/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  \xg/g 

0.0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

B2C1PE  BIS(2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

B2CLEE  B1S(2-CH1jOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  ^ig/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTH  ALATE 

LT 

0.39000000  \ig/g 

0.0 

OSS-92^7 

SURF 

CSO 

BAANT  BEN2X)  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  Mg^g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

BBFAN  BENZ0[B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  jig/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  ^g/g 

0.0 

OSS.92-07 

SURF 

CSO 

BBZP  BUTYLBENZYLPHTHALATE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  ^g/g 

0.0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

benzo  benzoic  acid 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G,H.I]  perylene 

LT 

0.24000000  ng/g 

0.0 

OSS.92-07 

SURF 

CSO 

BKFAN  benzo  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

OSS.92-07 

SURF 

CSO 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  fig/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  jig/g 

0.0 

OSS>92-07 

SURF 

CSO 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  iig/g 

0.0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  ng/g 

0.0 

OSS-92^7 

SURF 

CSO 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  sulfide 

LT 

0.37000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

CPMS02  4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  jig/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  jAg/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  ng/g 

0.0 

OSS-92^7 

SURF 

CSO 

DBZFII  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  >ig/g 

0.0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

dep  diethyl  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

dith  DITHIANE 

LT 

0.24000000  ^g^g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  fig/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

DMP  dimethyl  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  Mg/g 

0.0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

DNOP  DLN-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  fig/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  fig/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

ENDRN  endrin  ketone 

ND 

0.20000000  \ig/g 

0.0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

fant  fluoranthene 

LT 

0.52000000  |ig/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  \ig/g 

0.0 

R 

OSS.92-07 

SURF 

CSO 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  fig/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  ^g/g 

0.0 

OSS-.92-07 

SURF 

CSO 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  fig/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

ICDPYR  INDENO  [L2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  jAg/g 

0.0 

R 
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OSS-92-07 

SURF 

cso 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  jig/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  )ig/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  fig/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

ndnpa  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  (ig'g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

NNDPA  N-NTTROSODIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  |»g/g 

0.0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

OXAT  1,4-OXATHlANE 

LT 

0.25000000  ng/z 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

POP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  nS^g 

0.0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  jig'g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

PPDDD  2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  iig/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

PPDDE  2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  ns/& 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l.l-TRICHU)RO 

LT 

0.41000000  (ig/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-07 

SURF 

cso 

UNK534  UNKNOWN 

60.12000000  (ig/g 

0.0 

B 

OSS.92-08 

SURF 

cso 

123TCB  1.2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  Mg/g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

cso 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

cso 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  \ig/g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

cso 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  tig/g 

0.0 

OSS-92-OS 

SURF 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  fig/z 

0.0 

R 

OSS-92-08 

SURF 

cso 

246TCP  2A6.TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  |ig/g 

0.0 

R 

088-92-08 

SURF 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  Mg/g 

0.0 

R 

088-92-08 

SURF 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  \igfg 

0.0 

R 

OSS-92-08 

SURF 

cso 

24DNP  2.4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

088-92-08 

SURF 

cso 

24DNT  2.4-DlNITROTOLlfENE 

LT 

0.39000000  fig^g 

0.0 

088-92-08 

SURF 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLllENE 

LT 

0.53000000  Mg^g 

0.0 

088-92-08 

SURF 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

0,0 

R 

088-92-08 

SURF 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  ng^g 

0.0 

088-92-08 

SURF 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  ng^g 

0.0 

R 

088-92-08 

SURF 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  n&'g 

0.0 

R 

088-92-08 

SURF 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  ne/g 

0.0 

R 

088-92-08 

SURF 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

088-92-08 

SURF 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  ng/g 

0.0 

R 

088-92-08 

SURF 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

088-92-08 

SURF 

cso 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  ^g/g 

0.0 

R 

088-92-08 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

088-92-08 

SURF 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILlNE 

ND 

0.33000000  ng^g 

0.0 

R 

088-92-08 

SURF 

cso 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  ne/g 

0.0 

R 

088-92-08 

SURF 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

088-92-08 

SURF 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0,0 

R 

088-92-08 

SURF 

cso 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

088-92-08 

SURF 

cso 

4NP  4-NrTROPHENOL 

ND 

1.70000000  tig/g 

0.0 

R 

088-92-08 

SURF 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  (ig/g 

0.0 

088-92-08 

SURF 

cso 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  fig/g 

0.0 

R 

088-92-08 

SURF 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  ng/g 

0.0 

R 

088-92-08 

SURF 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  tig/g 

0.0 

088-92-08 

SURF 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  ng/g 

0.0 

088-92-08 

SURF 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  fig/g 

0.0 

088-92-08 

SURF 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  ligfg 

0.0 

Qaal 


1168 


Old  Bum  Staging  Area  (SWMU  36)  Phase  I  HI  Data 

Site  Mriift  Meas  Unit  Fla^  Data 


Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value  Meas 

Depth 

Code  Qua] 

Chemical  Class:  SEMVOLATILES 

OSS-92-08 

8URF 

CSO 

B2CEX 

BIS  (24:HL0R0ETH0XY)  METHANE 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

OSS-92^8 

8URF 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (24:HLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  jAg/g 

0.0 

R 

OSS-92-08 

8URF 

CSO 

B2CLEE  BIS  (24::HLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  jig/g 

0.0 

OSS-92-08 

8URF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.39000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-08 

8URF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  jig/g 

0.0 

OSS-92-08 

8URF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-08 

8URF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [BJ  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92^S 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

0.05400000  Hg/g 

0.0 

S 

08S-92-08 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  fig/g 

0.0 

R 

OSS.92-08 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  jig/g 

0.0 

R 

OSS.92-08 

SURF 

CSO 

BGHIPY  BENZO  PERYLENE 

LT 

0.24000000  Hg/g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-08 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.45000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  jig/g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

NI) 

0.33000000  ng^g 

0.0 

R 

OSS-92-08 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

CSO 

CPMS 

4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  jig/g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

CSO 

CPMS02  44:HL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  jig/g 

0.0 

OSS.92-08 

SURF 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  MS^g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  jig/g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-08 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

OSS.92-08 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.24000000  jAg/g 

0.0 

088-924)8 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.30000000  ^g/g 

0.0 

088-924)8 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  fAg/g 

0.0 

R 

088-924)8 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

088-924)8 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N4X:TYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  jAg/g 

0.0 

088-924)8 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.41000000  >Ag/g 

0.0 

088-924)8 

SURF 

CSO 

ENDRN 

endrin  ketone 

ND 

0.20000000  ^g/g 

0.0 

R 

088-924)8 

SURF 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  ng/g 

0.0 

R 

088-924)8 

SURF 

CSO 

FANT 

fluoranthene 

LT 

0.52000000  jAg/g 

0.0 

088-924)8 

SURF 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  jAg/g 

0.0 

R 

088-924)8 

SURF 

CSO 

GCLDA 

gamma-chlordane 

ND 

5.00000000  jAg/g 

0.0 

R 

088-924)8 

SURF 

CSO 

HCBD 

hexachlorobutadiene 

LT 

0.42000000  ^g/g 

0.0 

088-924)8 

SURF 

CSO 

HPCL 

heptachlor 

LT 

0.28000000  ^g/g 

0.0 

088-924)8 

SURF 

CSO 

HPCLE 

heptachlorepoxide 

LT 

0.36000000  jAg/g 

0.0 

088-924)8 

SURF 

CSO 

ICDPYR  INDENO  (1,2;}-C,DI  PYRENE 

LT 

0.21000000  fAg/g 

0.0 

088-924)8 

SURF 

CSO 

ISOPHR 

isophorone 

ND 

0.33000000  jAg/g 

0.0 

R 

088-924)8 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.43000000  fAg/g 

0.0 

088-924)8 

SURF 

CSO 

MEXCL 

methoxychlor 

ND 

1.00000000  jAg/g 

0.0 

R 

088-924)8 

SURF 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  fAg/g 

0.0 

088-924)8 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  >Ag/g 

0.0 

088-924)8 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

088-924)8 

SURF 

CSO 

NDNPA 

NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  jAg/g 

0.0 

088-924)8 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  jAg/g 

0.0 

R 

088-924)8 

SURF 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  >Ag/g 

0.0 

088-924)8 

SURF 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ^Ag/g 

0.0 

R 

088-92-08 

SURF 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  jAg^g 

0.0 

088-924)8 

SURF 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

ND 

0.33000000  jAg/g 

0.0 

R 
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Site  ID 


Site 

Type 


Media 

Type  , 


TestNa 


Meas 

Bool 


Value 


Unit 

Meas 


Flag 

Depth  Code 


Qoal 


Chemical  Class:  S^MIVOLATILES 


OSS>92-OS 

SURF 

CSO 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1,1-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  ng/g 

0,0 

OSS-92-0$ 

SURF 

CSO 

PPDDE  2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  fig/g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

CSO 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l.l-TRlCHLORO 

LT 

0.41000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  (ig/g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  fig/g 

0.0 

OSS-92-08 

SURF 

CSO 

UNKS33  UNKNOWN 

1.02700000  Hg/g 

0,0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

123TCB  l,2>TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ixg/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

13DCLB  1,3-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ^g^g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  Mg/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

24DCLP  2,4-DlCHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  Hg/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  Hg/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.53000000  itg/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  Hg/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

OSS-92-a9 

SURF 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0,0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  Hg/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

2NP  2-NrrROPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  Hg/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILlNE 

ND 

1.70000000  Hg/g 

0.0 

OSS-924)9 

SURF 

CSO 

46DN2C  4,6-DINlTRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  Hg/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  Hg/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

ND 

1.70000000  Hg/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

abhc  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  Hg/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  Hg/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  Hg/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  Hg/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  Hg/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  Hg/g 

0.0 

OSS-924)9 

SURF 

CSO 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  Hg/g 

0.0 

088-92-09 

SURF 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

088-92-09 

SURF 

CSO 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

088-92-09 

SURF 

CSO 

B2CLEE  BIS(2-CHL0R0ETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

088-92-09 

SURF 

CSO 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  Hg/g 

0.0 

088-92-09 

SURF 

CSO 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  Hg/g 

0.0 

088-92-09 

SURF 

CSO 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  Hg/g 

0.0 

088-92-09 

SURF 

CSO 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  Hg/g 

0.0 

088-92-09 

SURF 

CSO 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  Hg/g 

0.0 

088-92-09 

SURF 

CSO 

BBZP  BUTYLBENZYLPHTHALATE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

088-92-09 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  Hg/g 

0.0 

088-92-09 

SURF 

CSO 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  Hg/g 

0.0 

B 


R 

R 

R 

R 

R 


R 


R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 


R 

R 


R 

R 


R 

R 

R 
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Site  ID 

Site 

Type 

Mctfa 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Vahie  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  S®MIVOLATILES 

OSS-92-09 

8URF 

cso 

BGHIPY  BENZO  (G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  |tg/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

cso 

bzalc  benzyl  alcohol 

ND 

0.33000000  |ig/g 

0.0 

R 

OSS-92-09 

SURF 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  |ig/g 

0.0 

OSS-92-09 

SURF 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  fig/g 

0.0 

088-92-09 

SURF 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

088-924)9 

SURF 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  fig/g 

0.0 

088-924)9 

SURF 

cso 

CPMS  44:HLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  ng/g 

0.0 

088-92-09 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  ng/g 

0.0 

088-92-09 

SURF 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETH  YL  SULFONE 

LT 

0.69000000  jig/g 

0.0 

088-924)9 

SURF 

cso 

DBAHA  DDBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  |ig/g 

0.0 

088-92-09 

SURF 

cso 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLCMUDE 

LT 

0.29000000  |tg/g 

0.0 

088-92-09 

SURF 

cso 

DBZRI  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

088-92-09 

SURF 

cso 

dep  diethyl  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

088-924)9 

SURF 

cso 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  ^g/g 

0.0 

088-92-09 

SURF 

cso 

dldrn  dieldrin 

LT 

0.30000000  jig/g 

0.0 

088-924)9 

SURF 

cso 

DMP  dimethyl  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

088-92-09 

SURF 

cso 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

088-92-09 

SURF 

cso 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  (ig/g 

0.0 

088-924)9 

SURF 

cso 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  ^g/g 

0.0 

088-92-09 

SURF 

cso 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  jig/g 

0.0 

R 

088-92-09 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  ng/g 

0.0 

R 

088-92-09 

SURF 

cso 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  jig/g 

0.0 

088-92-09 

SURF 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

088-92-09 

SURF 

cso 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  ^g/g 

0.0 

R 

088-92-09 

SURF 

cso 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  jig/g 

0.0 

088-924)9 

SURF 

cso 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  ^g/g 

0.0 

088-924)9 

SURF 

cso 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  ng/g 

0.0 

088-92-09 

SURF 

cso 

ICDPYR  INDEN0[1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  ^g/g 

0.0 

088-92-09 

SURF 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  Mg/g 

0.0 

R 

088-92-09 

SURF 

cso 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  ng/g 

0.0 

088-924)9 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  ^g/g 

0.0 

R 

088-92-09 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  jxg/g 

0.0 

088-924)9 

SURF 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  jig/g 

0.0 

088-92-09 

SURF 

cso 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

088-924)9 

SURF 

cso 

NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  Mg/g 

0.0 

088-924)9 

SURF 

cso 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

088-92-09 

SURF 

cso 

OXAT  L44DXATHIANE 

LT 

0.25000000  ng/g 

0.0 

088-92-09 

SURF 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ^g/g 

0.0 

R 

088-92-09 

SURF 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  tig/g 

0.0 

088-924)9 

SURF 

cso 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

088-92-09 

SURF 

cso 

PPDDD  2,2-BIS(PARA4:HLOROPHENYL)-1,1-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  ^ig/g 

0.0 

088-924)9 

SURF 

cso 

PPDDE  2,2-BIS(PARA4:HL0R0PHENYL)-1,1-DICHL0R0ET 

LT 

0.22000000  ]ig/g 

0.0 

088-924)9 

SURF 

cso 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1,1,1-TRICHL0R0 

LT 

0.41000000  \ig/g 

0.0 

088-92-09 

SURF 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  ng/g 

0.0 

088-92-09 

SURF 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  \ig/g 

0.0 

088-924)9 

SURF 

cso 

UNK534  UNKNOWN 

51.44000000  ^g/g 

0.0 

B 

088-924)9 

SURF 

cso 

UNK643  UNKNOWN 

0.10300000  \ig/g 

0.0 

8 

088-92-09 

SURF 

cso 

UNK663  UNKNOWN 

0.92600000  ^g/g 

0.0 

8 

088-92-09 

SURF 

cso 

UNK692  UNKNOWN 

0.51400000 

0.0 

8 

088-92-10 

SURF 

cso 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ]ig/g 

0.0 

088-92-10 

SURF 

cso 

124TCB  L2,4-TRICHL0R0BENZENE 

LT 

0.29000000  ^g^g 

0.0 
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SM/tlD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

UbH 

Value  Meas 

_De]g^ 

Flac 

Code  Qual 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

OSS-92.10  SURF  CSO  12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ng^g 

0.0 

OSS.92-10 

SURF 

CSO 

14DCLB  1,4-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  jig/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

245TCP  2,4.5-TRICHIX)ROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  jig/g 

0.0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  |ig/g 

0.0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  (ig/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

26DNT  2,6-DINrrROTOLlIENE 

LT 

0.53000000  jig/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

0,0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  fig/g 

0,0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

2NP  2-NrrROPHENOL 

ND 

0.33000000  jtg/g 

0.0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

3NANIL  3-NlTROANILINE 

ND 

1.70000000  (ig/g 

0.0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

46DN2C  4,6-DINTTRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

4CANIL  4-CHIjOROANILINE 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

A 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  |ig/g 

0.0 

^  V 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

ND 

1.70000000  ixg/g 

0.0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  ne/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  fig/g 

0.0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  )ig/g 

0.0 

R 

OSS-92.10 

SURF 

CSO 

aldrn  aldrin 

LT 

0.29000000  jig/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  \ig/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

antrc  anthracene 

LT 

0.54000000  |ig/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

OSS.92-10 

SURF 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  ne/z 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.39000000  jig/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  gg^g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  gg/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  gg/g 

0.0 

OSS-92-1 0 

SURF 

CSO 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  gg/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

BBZP  BinPYLBENZYL  PHTHALATE 

0.02200000  gg/g 

0.0 

S 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  gg/g 

0,0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  gg/g 

0.0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G.H,!]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  gg/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  gg/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  gg/g 

0.0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  gg/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  gg/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  gg/g 

0.0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  gg/g 

0.0 

n 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  gg/g 

0.0 

nil 


Old  Bum  Staging  Area  (SWMU  36)  Phase  I R1  Data 


Site  ID 

Site 

Media 

Type 

Test  Name 

Mea$ 

Bool 

Unit 

VaJne  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATELES 

OSS-92-10  SURF  CSO  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  ^ig/g 

0.0 

OSS.92-10 

SURF 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  (tg/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  Mg^g 

0.0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  fig/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000 

0.0 

R 

OSS.92.10 

SURF 

CSO 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  Hg/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  fig^g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  ^g/g 

0.0 

R 

OSS.92.10 

SURF 

CSO 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  Mg^g 

0.0 

OSS.92.10 

SURF 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  ^ig/g 

0.0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  fig^g 

0.0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

HCBD  HEXACHLOROBUTADEENE 

LT 

0.42000000  fig/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  jig^g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

ICDPYR  INDENO[U,3-C,DJ  PYRENE 

LT 

0.21000000  fig/'g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  ^ig/g 

0.0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  (ig/g 

0.0 

OSS.92-10 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  fig/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  gg/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  (ig/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  fig/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  jig/g 

0.0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  fig/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

PHENO  phenol 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1,1-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  }ig/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

PPDDE  2,2.BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1,1-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  jig/g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1,1,1-TRICHLORO 

LT 

0.41000000  ne/g 

0.0 

OSS-92.iO 

SURF 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  fig^g 

0.0 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  fig/g 

0.0 

OSS.92.10 

SURF 

CSO 

UNK533  UNKNOWN 

2.02600000  fig/g 

0.0 

B 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

UNK616  UNKNOWN 

0.50700000  fig/g 

0.0 

S 

OSS.92-10 

SURF 

CSO 

UNK643  insiKNOWN 

0.30400000  jig/g 

0.0 

S 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

UNK663  UNKNOWN 

1.01300000  ^g/g 

0.0 

S 

OSS-92-10 

SURF 

CSO 

UNK692  inSTKNOWN 

0.50700000  ^g/g 

0.0 

S 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ^g^g 

0.0 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-n 

SURF 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  fig/g 

0.0 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  iig/g 

0.0 

R 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  fig/g 

0.0 

R 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

1173 


Site  ID 


Site 


Old  Bum  Staging  Area  (SWMU  36)  Phase  I RI  Data 


Media 

Type 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


OSS-9241 

SURF 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

OSS-92-n 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINlTROTOLUENE 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROKnENOL 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

2CNAP 

2-CHLCHlONAPHTHALENE 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

OSS.92-11 

SURF 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILINE 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

4^DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

4NANIL 

4-NrrROANlLINE 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSIILFAN 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I1  PERYLENE 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

OSS-92.11 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

CPMS02  4-CHU)ROPHENYLMETHYL  SULFONE 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

DBZRI 

DIBENZOFURAN 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

ND 

1.70000000 

0.0 

R 

LT 

0.39000000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.53000000  (ig/g 

0.0 

ND 

0.33000000  )ig/g 

0.0 

R 

LT 

0.32000000  (ig/g 

0.0 

ND 

0.33000000  |ig/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  |ig/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  (ig/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  (tg/g 

0.0 

R 

ND 

0.70000000  fig/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  (»g/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  (i^g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  |ig/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

LT 

0.46000000  |ig/g 

0,0 

ND 

1.00000000  (ig'g 

0.0 

R 

ND 

1.00000000  ^g/g 

0.0 

R 

LT 

0.29000000  n^g 

0.0 

LT 

0.41000000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.46000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.54000000  ng/g 

0.0 

ND 

0.33000000  ng/g 

0,0 

R 

ND 

0,33000000  (ig/g 

0.0 

R 

LT 

0.33000000  jig/g 

0.0 

LT 

0.39000000  fig/g 

0.0 

LT 

0.30000000  (ig'g 

0.0 

LT 

0.38000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.36000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.36000000  iig/g 

0.0 

0.02500000  n^g 

0.0 

S 

ND 

0.20000000  |ig/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  jig/g 

0.0 

R 

LT 

0.24000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.80000000  (ig/g 

0.0 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

LT 

0.45000000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.26000000  |ig/g 

0.0 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

LT 

0.40000000  |ig/g 

0.0 

LT 

0.37000000  jig/g 

0,0 

LT 

0.27000000  fig/g 

0.0 

LT 

0.69000000  ngfg 

0.0 

LT 

0.20000000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.29000000  ng/g 

0.0 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  |ig/g 

0.0 

R 

LT 

0.24000000  ng/g 

0.0 

Old  Bum  Staging  Area  (SWMU  36)  Phase  I R1  Data 


Test  Name 


Meas  Unit  Fla{  Data 

Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  S^MIV OLATILES 


OSS-92-11 

SURF 

CSO 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  |ig/g 

0.0 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  (ig/g 

0.0 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  (ig/g 

0.0 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  )tg/g 

0.0 

R 

OSS-92-U 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  ^g/g 

0.0 

R 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

gclda  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  (tg/g 

0.0 

R 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92.11 

SURF 

CSO 

ICDPYR  INDEN0[1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  |ig/g 

0.0 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  ^g/g 

0.0 

OSS.92-11 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  Hg/g 

0.0 

R 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  (ig/g 

0.0 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92.11 

SURF 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0,0 

R 

OSS-92.11 

SURF 

CSO 

NDNPA  NITROSODI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  (ig/g 

0.0 

OSS.92-11 

SURF 

CSO 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS.92-11 

SURF 

CSO 

OXAT  L4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ^g/g 

0.0 

R 

OSS-92.11 

SURF 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  ^g/g 

0,0 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

PPDDD  2,2.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1,1-D1CHLOROET 

LT 

0.18000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1,1-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-^HL0R0PHENYL>1,1,1.TRICHL0R0 

LT 

0.41000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  Hg/g 

0.0 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

UNK533  UNKNOWN 

2.02800000  ^g/g 

0.0 

B 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

UNK616  IUNKNOWN 

0.20300000  ng/g 

0.0 

s 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

UNK626  inSTKNOWN 

0.30400000  ^g/g 

0.0 

s 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

UNK632  insnCNOWN 

0.50700000  ^g/g 

0.0 

s 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

UNK643  UNKNOWN 

0.20300000  n^g 

0.0 

s 

OSS-92.11 

SURF 

CSO 

UNK663  UNKNOWN 

0.91300000  ^g/g 

0.0 

s 

OSS-92-11 

SURF 

CSO 

UNK692  UNKNOWN 

0.71000000  ng/g 

0.0 

s 

OSS-92-12 

SURF 

CSO 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  jig/g 

0.0 

OSS-92.12 

SURF 

CSO 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ng/g 

0.0 

OSS-92.12 

SURF 

CSO 

12DCLB  1,2.DICHL0R0BENZENE 

LT 

0.33000000  ng^g 

0.0 

OSS-92.12 

SURF 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

OSS.92-12 

SURF 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  |ig/g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-12 

SURF 

CSO 

246TCP  2,4,6.TRICHL0R0PHEN0L 

ND 

0.30000000  Hg/g 

0.0 

R 

OSS-92-12 

SURF 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

OSS.92-12 

SURF 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

OSS-92.12 

SURF 

CSO 

24DNP  2,4-DINTTROPHENOL 

ND 

1.70000000  Hg/g 

0.0 

R 

OSS-92-12 

SURF 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  HS'g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.53000000  Hg/g 

0.0 

OSS.92-12 

SURF 

CSO 

2CLP  2.CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

OSS-92.12 

SURF 

CSO 

2CNAP  2.CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  Hg/g 

0.0 
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Site  ID 

Site 

Type 

MMUa 

Ty»e 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Halt 

Value  Mcas 

l>eptfa 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  S®MIVOLATILES 

OSS-92-12 

SURF 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0-0 

R 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92.12 

SURF 

CSO 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  |ig/g 

0.0 

R 

OSS-92.12 

SURF 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  |ig/g 

0.0 

R 

OSS.92-12 

SURF 

cso 

33DCBD  3,3-CICHIjOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000 

0.0 

R 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

3NANIL  3-NITROANnLINE 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

r 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS.92-12 

SURF 

cso 

4CLPPE  4-CH1jOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS.92-12 

SURF 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

4NP  4-NlTROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  fig/g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  jig/g 

0.0 

R 

OSS-92.12 

SURF 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  (Ig/g 

0.0 

R 

OSS.92-12 

SURF 

cso 

aldrn  aldrin 

LT 

0.29000000  (ig/g 

0.0 

OSS.92-12 

SURF 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  |ig/g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

antrc  anthracene 

LT 

0.54000000  |tg/g 

0.0 

OSS.92-12 

SURF 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  ng/g 

0,0 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  (ig/g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  ftg/g 

0.0 

OSS.92-12 

SURF 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  |ig/g 

0.0 

OSS-92.12 

SURF 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  ^g/g 

0.0 

OSS.92-12 

SURF 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  Hg/g 

0.0 

R 

OSS.92-12 

SURF 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  ng/g 

0.0 

OSS.92-12 

SURF 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS.92-12 

SURF 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  (ig/g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  (ig^g 

0.0 

OSS.92-12 

SURF 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  ng/g 

0.0 

OSS-92.12 

SURF 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  (ig/g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  ng/g 

0.0 

OSS-92.12 

SURF 

cso 

DBZRI  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  (ig/g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  ng/g 

0.0 

OSS-92.12 

SURF 

cso 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  fig/g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  (ig/g 

0.0 

Qnal 
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Site  ID 

SKe 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Untt 

Vahie  Meas 

Depth 

Flat 

Code 

Chemical  Class;  S®MIVOLATILES 

OSS.92-12 

SURF 

cso 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  (ig/g 

0.0 

R 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  jig/g 

0.0 

R 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  (ig/g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  jig/g 

0.0 

R 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

HCBD  HEXACHLCMIOBUTADIENE 

LT 

0.42000000  |ig/g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

HPCL  HEPTACHUOR 

LT 

0.28000000  |ig/g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  fig/g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

ICDPYR  INDENO  [U,3-C.D1  PYRENE 

LT 

0.21000000  jig^g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

UN  LINDANE. 

LT 

0.43000000  |ig/g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

mexcl  methoxychlor 

ND 

1.00000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  ^g/g 

0.0 

OSS.92-12 

SURF 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  Mg^g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  |ig/g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

NNDPA  N-NITROSODIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

OXAT  L4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  (ig/g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  (ig/g 

0.0 

R 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  (ig/g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  Hg/g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DlCHLOROET 

LT 

0.22000000  fig/g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l,l-TRICHLORO 

LT 

0.41000000  |ig/g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  (ig/g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  fig/g 

0.0 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

UNK533  UNKNOWN 

5.30800000  (ig/g 

0.0 

B 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

UNK663  UNKNOWN 

0.63700000  (ig/g 

0.0 

S 

OSS-92-12 

SURF 

cso 

UNK692  insIKNOWN 

0.53100000  Mg/g 

0.0 

S 

OSS-92-13 

SURF 

cso 

123TCB  L2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  (ig/g 

0.0 

OSS-92-13 

SURF 

cso 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  (ig/g 

0.0 

OSS-92-13 

SURF 

cso 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  Mg/g 

0.0 

OSS-92-13 

SURF 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  Mg/g 

0,0 

OSS-92-13 

SURF 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  Mg/g 

0.0 

OSS-92-13 

SURF 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  Mg/g 

0.0 

R 

OSS-92-13 

SURF 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  Mg/g 

0.0 

R 

OSS-92-13 

SURF 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  Mg/g 

0.0 

R 

OSS-92-13 

SURF 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  Mg/g 

0.0 

R 

OSS-92-13 

SURF 

cso 

24DNP  2.4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  Mg/g 

0.0 

R 

OSS-92.13 

SURF 

cso 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.39000000  Mg/g 

0.0 

OSS-92-13 

SURF 

cso 

26DNT  2,6-DINlTROTOLUENE 

LT 

0.53000000  iig/g 

0.0 

OSS-92-13 

SURF 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  Mg/g 

0.0 

R 

OSS-92-13 

SURF 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  Mg/g 

0.0 

OSS.92-13 

SURF 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  Mg/g 

0.0 

R 

OSS-92-13 

SURF 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  Mg/g 

0.0 

R 

OSS-92-13 

SURF 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  Mg/g 

0.0 

R 

OSS-92-13 

SURF 

cso 

2NP  2-NrrROPHENOL 

ND 

0.33000000  Mg/g 

0.0 

R 

OSS-92-13 

SURF 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  Mg/g 

0.0 

R 

OSS.92-13 

SURF 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  Mg/g 

0.0 

R 

OSS-92-13 

SURF 

cso 

46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  Mg/g 

0.0 

R 

OSS-92-13 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  Mg/g 

0.0 

R 

OSS-92-13 

SURF 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  Mg/g 

0.0 

R 
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Old  Bum  Staging  Area  (SWMU  36)  Phase  I RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Valoe  Meas 

Defdh 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

OSS-92.13 

SURF 

CSO 

4CL3C  4CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OSS-92.13 

SURF 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS.92-13 

SURF 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OSS-92.13 

SURF 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS.92.13 

SURF 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

ND 

1.70000000  Hg/g 

0.0 

R 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  ^g/g 

0.0 

OSS.92-13 

SURF 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  ^g'g 

0.0 

R 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS.92-13 

SURF 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  ng/g 

0.0 

OSS.92-13 

SURF 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92.13 

SURF 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92.13 

SURF 

CSO 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92.13 

SURF 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

OSS-92.13 

SURF 

CSO 

B2CIPE  BIS  (2-CfflX»ROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  jig/g 

0.0 

OSS-92.13 

SURF 

CSO 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  mb's 

0.0 

OSS-92.13 

SURF 

CSO 

BAANT  BENZO  JAJ  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

BAPYR  BENZO  [AJ  PYRENE 

LT 

0.38000000  Hg/g 

0.0 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  jig/g 

0.0 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

BBZP  BUTYLBENZYLPHTHALATE 

0.04700000  ^g/g 

0.0 

S 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  jig/g 

0.0 

R 

OSS.92-13 

SURF 

CSO 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

bSS-92-13 

SURF 

CSO 

BGHIPY  BENZO  (G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  fig/g 

0.0 

OSS-92.13 

SURF 

CSO 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  fig/g 

0.0 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  (tg/g 

0.0 

OSS.92-13 

SURF 

CSO 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  Mg/g 

0.0 

OSS-92.13 

SURF 

CSO 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  ^g/g 

0.0 

OSS.92-13 

SURF 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92.13 

SURF 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92.13 

SURF 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  fig/s 

0.0 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  fig/e. 

0.0 

OSS.92.13 

SURF 

CSO 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  ng/g 

0.0 

OSS.92.13 

SURF 

CSO 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

OSS.92-13 

SURF 

CSO 

DNBP  DI-N-BirrYL  PHTHALATE 

0.04900000  ng/g 

0,0 

S 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92.13 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  fig/g 

0.0 

OSS-92.13 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  ^g/g 

0.0 

R 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  ftg/g 

0.0 

R 

OSS-92.13 

SURF 

CSO 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  fig/g 

0.0 

R 

OSS.92-13 

SURF 

CSO 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  ^g/g 

0.0 

OSS.92-13 

SURF 

CSO 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  ^g/g 

0.0 

OSS.92-13 

SURF 

CSO 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  ng/g 

0.0 

OSS.92-13 

SURF 

CSO 

ICDPYR  INDENO  (1.2.3-C.D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  ^g^g 

0.0 

DaS. 

Quid 
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Old  Bum  Staging  Area  (SWMU  36)  Phase  I RI  Data 


Test  Name 


Meas  VM  Flat 

Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  SElffV<MATILES 

OSS-92-13  SURF  CSO  ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  Mg/g 

0.0 

R 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

UN  LINDANE 

LT 

0.43000000  Mg^g 

0.0 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  (ig/g 

0.0 

R 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

mlthn  malathion 

LT 

0.4g000000  (ig/g 

0.0 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  ^g^g 

0.0 

R 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

NDNPA  NTTROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  jig/g 

0.0 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

NNDPA  N-NTTROSODIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  ^g/g 

0.0 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  (ig/g 

0.0 

R 

OSS-92.13 

SURF 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  iig/g 

0.0 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  |ig/g 

0.0 

R 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l.DICHLOROET 

LT 

0.18000000  Mg/g 

0.0 

OSS.92.13 

SURF 

CSO 

PPDDE  2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  jig/g 

0.0 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

PPDDT  2,2.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, K1  -TRJCHLORO 

LT 

0.41000000  |ig/g 

0.0 

OSS.92-13 

SURF 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

0.0 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

UNK533  inSTKNOWN 

7.58400000  jig/g 

0.0 

B 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

UNK623  UNKNOWN 

0.21700000  ^g/g 

0.0 

S 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

UNK627  UNKNOWN 

0.21700000  ^g/g 

0.0 

S 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

UNK634  UNKNOWN 

0.21700000  (ig/g 

0.0 

s 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

UNK657  UNKNOWN 

0.21700000  ^g^g 

0.0 

s 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

UNK659  insiKNOWN 

0.43300000  ng/g 

0.0 

s 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

UNK663  UNKNOWN 

0.43300000  ^g/g 

0.0 

s 

OSS-92.13 

SURF 

CSO 

UNK665  UNKNOWN 

0.43300000  ^g/g 

0.0 

s 

OSS.92-13 

SURF 

CSO 

UNK666  UNKNOWN 

0.21700000  ng/g 

0.0 

s 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

UNK667  UNKNOWN 

0.21700000  (ig^g 

0.0 

s 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

UNK670  UNKNOWN 

0.21700000  >ig/g 

0.0 

s 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

UNK680  UNKNOWN 

0.65000000  ^g/g 

0.0 

s 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

UNK693  UNKNOWN 

0.10800000  ng/g 

0.0 

s 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

UNK700  UNKNOWN 

0.86700000  ng/g 

0.0 

s 

OSS-92.13 

SURF 

CSO 

UNK708  UNKNOWN 

0.43300000  ^g/g 

0.0 

s 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

UNK718  UNKNOWN 

0.10800000  (tg/g 

0.0 

s 

OSS-92-13 

SURF 

CSO 

UNK725  UNKNOWN 

0.65000000  Hg/g 

0.0 

s 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  I  PI  Data 


Site  ID 

Site 

Tyy 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bed 

Uait 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  ANIONS 

ARP-92.101 

EXCV 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  ^g/g 

9.0 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

CL 

CHLORIDE 

LT 

39.60000000  fig/g 

9.0 

ARP.92.101 

EXCV 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  jig/g 

9.0 

ARP.92-101 

EXCV 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  jig/g 

9.0 

ARP.92-101 

EXCV 

cso 

N03 

NITRATE 

LT 

3.36000000  ng/g 

9.0 

ARP.92-101 

EXCV 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  Mg/g 

9.0 

T 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

S04 

SULFATE 

28.80000000  fig/g 

9.0 

ARP-92.201 

EXCV 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  ^g/g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

CL 

CHLORIDE 

LT 

39.60000000  ng/g 

7.0 

ARP-92.201 

EXCV 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  Mg'g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  |ig/g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

N03 

NITRATE 

LT 

3.36000000  ^g^g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  fig/g 

7.0 

T 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  fig/g 

7.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  ^g/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

CL 

CHUIRIDE 

LT 

39.60000000  ^g/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  |Ag/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  ^g/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

N03 

NITRATE 

LT 

3.36000000  ^g/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  fig/g 

10.0 

T 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  ng/g 

10.0 

ARP-92-401 

EXCV 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  ^g/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

cso 

CL 

CHLORIDE 

56.40000000  ^g/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  Hg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  ^g/g 

2.7 

ARP-92.401 

EXCV 

cso 

N03 

NITRATE 

115.0000000  fig/g 

2.7 

ARP-92.401 

EXCV 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  ng/g 

2.7 

T 

ARP-92-401 

EXCV 

cso 

S04 

SULFATE 

20.00000000  ng/g 

2.7 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  ng/g 

8.5 

ARP-92.402 

EXCV 

cso 

CL 

CHLORIDE 

LT 

39.60000000  jig/g 

8.5 

ARP.92.402 

EXCV 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  fig^g 

8.5 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  jig/g 

8.5 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

N03 

NITRATE 

LT 

3.36000000  ^g/g 

8.5 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  fig^g 

8.5 

T 

ARP.92-402 

EXCV 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  fig/g 

8.5 

ARS.92-101 

SURF 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  jig/g 

0.0 

ARS.92.101 

SURF 

cso 

CL 

CHLORIDE 

LT 

39.60000000  jig/g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  jig^g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

N03 

NITRATE 

5.05000000  (ig/g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  jig/g 

0.0 

T 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  ^ig/g 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  ng^g 

0.0 

ARS.92.201 

SURF 

cso 

CL 

CHLORIDE 

LT 

39.60000000  jig/g 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

cso 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

cso 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  fig^g 

0.0 

ARS-92.201 

SURF 

cso 

N03 

NITRATE 

4.30000000  ng/g 

0.0 

ARS-92.201 

SURF 

cso 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  ^g/g 

0.0 

T 

ARS-92-201 

SURF 

cso 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  jig/g 

0.0 

ARS-92-301 

SURF 

cso 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  jig/g 

0.0 
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Site  Media 
Site  ID _ Type  Type 

Chemical  Class:  ANIONS 


ARS-92-301 

ARS-92-301 

ARS-92-301 

ARS-92-301 

ARS-92-301 

ARS-92-301 

ARS-92-401 

ARS.92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-B01 

ARS-92-B01 

ARS-92-B01 

ARS-92-B01 

ARS-92-B01 

ARS-92-B01 

ARS-92.B01 

ARS-92-B02 

ARS-92-B02 

ARS-92-B02 

ARS-92-B02 

ARS-92-B02 

ARS.92-B02 

ARS-92-B02 

ARS-92-B03 

ARS-92-B03 

ARS-92-B03 

ARS-92-B03 

ARS-92-B03 

ARS-92-B03 

ARS-92-B03 

ARS-92-B04 

ARS-92-B04 

ARS-92-B04 

ARS-92-B04 

ARS-92-B04 

ARS-92-B04 

ARS-92-B04 

ARS-92-R21 

ARS-92-R21 

ARS-92-R21 

ARS-92-R21 

ARS-92-R21 

ARS-92-R21 

ARS-92-R21 

ARS-92-R31 

ARS-92-R31 

ARS-92-R31 


SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

SURF 

CSO 

AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  I R1  Data 


Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Flag 
Depth  Code 

CL 

CHLORIDE 

LT 

39.60000000  ^g/g 

0.0 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ^g/g 

0.0 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  ^s^g 

0.0 

N03 

NITRATE 

11.20000000  fig/g 

0.0 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  ^g/g 

0.0  T 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  ^g/g 

0.0 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  ng/g 

0.0 

CL 

CHLORIDE 

LT 

39.60000000  (ig/g 

0.0 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ^g/'g 

0.0 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  (ig/g 

0.0 

N03 

NITRATE 

5.12000000  ^g/g 

0.0 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  ng/g 

0.0  T 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  jig/g 

0.0 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  >ig/g 

0.0 

CL 

CHLORIDE 

LT 

39.60000000  ng'g 

0.0 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ng/g 

0.0 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  fig/g 

0.0 

NOS 

NITRATE 

7.04000000  (ig/g 

0.0 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  ng/g 

0.0  T 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  ^g/g 

0.0 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  ng/g 

0.0 

CL 

CHLORIDE 

LT 

39.60000000  ^g/g 

0.0 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ^g/g 

0.0 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  ng/g 

0.0 

NOS 

NITRATE 

LT 

3.36000000  tig/g 

0.0 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  jig/g 

0.0  T 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  Mg/g 

0.0 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  ng/g 

0.0 

CL 

CHLORIDE 

LT 

39.60000000  ^g/g 

0.0 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ng/g 

0.0 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  ^g/g 

0.0 

N03 

NITRATE 

4.34000000  (ig/g 

0.0 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  Hg^g 

0.0  T 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  flg/g 

0.0 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  ^g/g 

0.0 

CL 

CHLORIDE 

LT 

39.60000000  ^g/g 

0.0 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ^g/g 

0.0 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  ng/g 

0.0 

N03 

NITRATE 

5.74000000  (ig/g 

0.0 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  ng/g 

0.0  T 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  ng/g 

0.0 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  ^g/g 

0.0 

CL 

CHLORIDE 

LT 

39.60000000  ng/g 

0.0 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  ng/g 

0.0 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  ^g/g 

0.0 

NOS 

NITRATE 

LT 

3.36000000  ng/g 

0.0 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  ng/g 

0.0  T 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  ^g/g 

0.0 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  ng/g 

0.0 

CL 

CHLORIDE 

LT 

39.60000000  fig^g 

0.0 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  fig/g 

0.0 

Data^ 

Qual 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  I RI  Data 


SiteD) 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

UnH 

Value  Meas 

Flag 
Depth  Code 

Data 

Qnal 

Chemical  Class:  ANIONS 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

N03 

NITRATE 

LT 

3.36000000  ng/g 

0.0 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  ^g/g 

0.0 

T 

ARS-92.R31 

SURF 

CSO 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

BR 

BROMIDE 

LT 

8.83000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

CL 

CHLORIDE 

LT 

39.60000000  tig/g 

0.0 

ARS.92-R61 

SURF 

CSO 

F 

FLUORIDE 

LT 

19.20000000  jig/g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

N02 

NITRITE 

LT 

3.16000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

N03 

NITRATE 

LT 

3.36000000  ng/g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

P04 

PHOSPHATE 

ND 

5.00000000  jig/g 

0.0 

T 

ARS.92-R61 

SURF 

CSO 

S04 

SULFATE 

LT 

14.40000000  fig/g 

0.0 

Chemical  Class:  CYANIDE 

ARP-92.101 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  ^g/g 

9.0 

ARP-92.201 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  ng/g 

7.0 

ARP.92-301 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  jig/g 

10.0 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  fig/g 

2.7 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  jig/g 

8.5 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  Mg/g 

0.0 

ARS.92-201 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  fig^g 

0.0 

ARS-92-301 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  ng^g 

0.0 

ARS-92.B02 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  ng/g 

0.0 

ARS.92-B03 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  ng^g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  ng/g 

0.0 

ARS-92.R21 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  jig/g 

0.0 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  jig/g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

5.00000000  jig/g 

0.0 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ARP-92-101 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  jig/g 

9.0 

ARP-92-101 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0,30400000  ng/g 

9.0 

ARP-92-101 

EXCV 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINTTROTOLUENE 

LT 

0.93100000  jig/g 

9.0 

ARP-92-101 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  jig/g 

9.0 

ARP.92-101 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.83000000  jig/g 

9.0 

ARP-92-101 

EXCV 

CSO 

2NT 

2-NrrROTOLUENE 

LT 

1.59000000  jig/g 

9.0 

ARP-92-101 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  ng/g 

9.0 

ARP-92-101 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  ^g/g 

9.0 

ARP-92-101 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  jig/g 

9.0 

ARP-92-101 

EXCV 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0ANILINE 

LT 

1.04000000  ^ig/g 

9.0 

ARP-92.201 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  »xg/g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  |ig/g 

7.0 

ARP-92.201 

EXCV 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.93100000  |ig/g 

7.0 

ARP-92.201 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4.DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  ^g/g 

7.0 

ARP.92-201 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  fig^g 

7.0 

ARP.92.201 

EXCV 

CSO 

2NT 

2-NrrROTOLUENE 

LT 

1.59000000  fig/g 

7.0 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  I R1  Data 


Test  Name 


Flae 
Depth  Code 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES _ 

ARP-92-201  EXCV  CSO  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

ARP-92-201  EXCV  CSO  NB  NITROBENZENE 

ARP-92-201  EXCV  CSO  RDX  CYCLX)TRIMETHYLENETRINrrRAMINE 

ARP-92-201  EXCV  CSO  TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

ARP-92-301  EXCV  CSO  135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

ARP-92-301  EXCV  CSO  13DNB  1 ,3-DINITROBENZENE 

ARP-92-301  EXCV  CSO  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

ARP-92-301  EXCV  CSO  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

ARP-92-301  EXCV  CSO  26DNT  2,6-DINITROTOLl^NE 

ARP-92-301  EXCV  CSO  2NT  2-NITROTOLUENE 

ARP-92-301  EXCV  CSO  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

ARP-92-301  EXCV  CSO  NB  NITROBENZENE 

ARP-92-301  EXCV  CSO  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINHILUIINE 

ARP-92-301  EXCV  CSO  TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

ARP-92-401  EXCV  CSO  135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

ARP-92-401  EXCV  CSO  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ARP-92-401  EXCV  CSO  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

ARP-92-401  EXCV  CSO  24DNT  2,4-DINITROTOLlFENE 

ARP-92-401  EXCV  CSO  26DNT  2,6-DINrTROTOLUENE 

ARP-92-401  EXCV  CSO  2NT  2-NITROTOLUENE 

ARP-92^1  EXCV  CSO  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

ARP.92-401  EXCV  CSO  NB  NITROBENZENE 

ARP-92-401  EXCV  CSO  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

ARP-92-401  EXCV  CSO  TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

ARP-92-402  EXCV  CSO  135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

ARP-92-402  EXCV  CSO  13DNB  1,3-DINrrROBENZENE 

ARP-92-402  EXCV  CSO  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

ARP-92-402  EXCV  CSO  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

ARP-92-402  EXCV  CSO  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ARP-92-402  EXCV  CSO  2NT  2-NrrROTOLUENE 

ARP-92-402  EXCV  CSO  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

ARP-92-402  EXCV  CSO  NB  NITROBENZENE 

ARP-92-402  EXCV  CSO  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

ARP-92-402  EXCV  CSO  TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITRO  ANILINE 

ARS-92-101  SURF  CSO  135TNB  1.3,5-TRINITROBENZENE 

ARS-92-101  SURF  CSO  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ARS-92-101  SURF  CSO  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

ARS-92-101  SURF  CSO  24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

ARS-92-101  SURF  CSO  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ARS-92-101  SURF  CSO  2NT  2-NITROTOLUENE 

ARS-92-101  SURF  CSO  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

ARS-92-101  SURF  CSO  NB  NITROBENZENE 

ARS-92-101  SURF  CSO  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

ARS-92-101  SURF  CSO  TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

ARS-92-201  SURF  CSO  135TNB  1,3,5-TRINrrROBENZENE 

ARS-92-201  SURF  CSO  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ARS-92-201  SURF  CSO  246TNT  2,4,6-TRINnROTOLUENE 

ARS-92-201  SURF  CSO  24DNT  2,4-DINnROTOLUENE 

ARS-92-201  SURF  CSO  26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

ARS-92-201  SURF  CSO  2NT  2-NITROTOLUENE 

ARS-92-201  SURF  CSO  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 


EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 


EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 


EXCV  CSO 
EXCV  CSO 


EXCV  CSO 
EXCV  CSO 


EXCV  CSO 
EXCV  CSO 


EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 
EXCV  CSO 


LT 

0.75500000  ng/g 

7.0 

LT 

1.04000000  ^g/g 

7.0 

LT 

0.44500000  ng/g 

7.0 

LT 

1.04000000  ng/g 

7.0 

LT 

0.35200000  |ig/g 

10.0 

LT 

0.30400000  (ig/g 

10.0 

LT 

0.93100000  Hg/g 

10.0 

LT 

0.74400000  ng/g 

10.0 

LT 

0.83000000  |ig/g 

10.0 

LT 

1.59000000  (ig/g 

10.0 

LT 

0.75500000  ng/g 

10.0 

LT 

1.04000000  ng/g 

10.0 

0.80800000  Hg/g 

10.0 

LT 

1.04000000  Hg/g 

10.0 

LT 

0.35200000  (ig/g 

2.7 

LT 

0.30400000  (ig/g 

2.7 

2.86000000  Hg/g 

2.7 

2.91000000  Hg/g 

2.7 

LT 

0.83000000  Hg/g 

2.7 

LT 

1.59000000  Hg/g 

2.7 

2.37000000  Hg/g 

2.7 

LT 

1.04000000  Hg/g 

2.7 

34.00000000  Hg/g 

2.7 

18.00000000  Hg/g 

2.7 

LT 

0.35200000  Hg/g 

8.5 

LT 

0.30400000  Hg/g 

8.5 

LT 

0.93100000  Hg/g 

8.5 

LT 

0.74400000  Hg'g 

8.5 

LT 

0.83000000  HS^g 

8.5 

LT 

1.59000000  Hg'g 

8.5 

LT 

0.75500000  Hg/g 

8.5 

LT 

1.04000000  H^g 

8.5 

LT 

0.44500000  Hg/g 

8.5 

LT 

1.04000000  Hg/g 

8.5 

LT 

0.35200000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.30400000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.93100000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.74400000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.83000000  Hg/g 

0.0 

LT 

1.59000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.75500000  Hg/g 

0.0 

LT 

1.04000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.44500000  Hg/g 

0.0 

LT 

1.04000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.35200000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.30400000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.93100000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.74400000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.83000000  Hg/g 

0.0 

LT 

1.59000000  Hg/g 

0.0 

3.82000000 

0.0 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  I RI  Data 


Site  Media  Meas  Uait  Flae  Data 

Sttc  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qua] 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ARS-92-201 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  \ig/g 

0.0 

ARS.92-201 

SURF 

CSO 

RDX 

CYC1X)TRIMETHYLENETRINITRAMINE 

1.45000000  pg^g 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0ANILINE 

LT 

1.04000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-301 

SURF 

CSO 

135TNB 

L3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  pg/g 

0.0 

ARS-92-301 

SURF 

CSO 

13DNB 

L3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  pg/g 

0.0 

ARS-92-301 

SURF 

CSO 

246TNT  2A6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

0.93100000  pg/g 

0.0 

ARS-92-301 

SURF 

CSO 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  pg/g 

0.0 

ARS-92.301 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6.DINITROTOLinENE 

LT 

0.83000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-301 

SURF 

CSO 

2NT 

2-NITROTOLUENE 

LT 

1.59000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-301 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCIXITETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  pg/g 

0.0 

ARS-92-301 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-301 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCIXITRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  pg/g 

0.0 

ARS-92-301 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0ANILINE 

LT 

1.04000000  pg/g 

0.0 

ARS-92^1 

SURF 

CSO 

135TNB 

L3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  pg/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

CSO 

13DNB 

L3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  pg/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

0.93100000  pg/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

1.41000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.83000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

CSO 

2NT 

2-NITROTOLUENE 

LT 

1.59000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

5.92000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTIRAMINE 

44.00000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0ANILINE 

LT 

1.04000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

CSO 

135TNB  L3, 5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.35200000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

CSO 

13DNB 

L3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  pg/g 

0.0 

ARS-92.B01 

SURF 

CSO 

246TNT  2A6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

0.93100000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.83000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

CSO 

2NT 

2-NrrROTOLUENE 

LT 

1.59000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

0.75500000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0ANILINE 

LT 

1.04000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3.5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.35200000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

CSO 

13DNB 

L3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

0.93100000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.74400000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.83000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

CSO 

2NT 

2-NITROTOLUENE 

LT 

1.59000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  pg/g 

0.0 

ARS.92-B02 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1,04000000  pg/g 

0.0 

ARS-92.B02 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

0.44500000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

CSO 

TETRYL  N-METHYL-N2  A6-TETRANITROANILrNE 

LT 

1.04000000  pg/g 

0.0 

ARS-92.B03 

SURF 

CSO 

135TNB 

1 ,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.35200000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.30400000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

0.93100000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.74400000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.83000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

2NT 

2-NrrROTOLUENE 

LT 

1.59000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.75500000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.04000000  pg/g 

0.0 
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AED  Test  Rcmge  (SWMU  40)  Phase  I  HI  Data 


Test  Name 


Meas 

Bool  Value 


Unit  Flag 

Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ARS-92-B03  SURF  CSO 

ARS-92-B03  SURF  CSO 

ARS-92-B04  SURF  CSO 

ARS-92-B04  SURF  CSO 

ARS-92-B04  SURF  CSO 

ARS-92-B04  SURF  CSO 

ARS-92-B04  SURF  CSO 

ARS-92-B04  SURF  CSO 

ARS-92-604  SURF  CSO 

ARS-92-604  SURF  CSO 

ARS-92-B04  SURF  CSO 

ARS-92-B04  SURF  CSO 

ARS-92-R21  SURF  CSO 

ARS-92-R21  SURF  CSO 

ARS-92-R21  SURF  CSO 

ARS-92-R21  SURF  CSO 

ARS-92-R21  SURF  CSO 

ARS-92-R21  SURF  CSO 

ARS-92-R21  SURF  CSO 

ARS-92-R21  SURF  CSO 

ARS-92-R21  SURF  CSO 

ARS-92-R21  SURF  CSO 

ARS-92-R31  SURF  CSO 

ARS-92-R31  SURF  CSO 

ARS-92-R31  SURF  CSO 

ARS-92-R31  SURF  CSO 

ARS-92-R31  SURF  CSO 

ARS-92-R31  SURF  CSO 

ARS-92-R31  SURF  CSO 

ARS-92-R31  SURF  CSO 

ARS-92-R31  SURF  CSO 

ARS-92-R31  SURF  CSO 

ARS-92-R61  SURF  CSO 

ARS-92-R61  SURF  CSO 

ARS-92-R61  SURF  CSO 

ARS-92-R61  SURF  CSO 

ARS-92-R61  SURF  CSO 

ARS-92-R61  SURF  CSO 

ARS-92-R61  SURF  CSO 

ARS-92-R61  SURF  CSO 

ARS-92-R61  SURF  CSO 

ARS-92-R61  SURF  CSO 

Chemical  Class:  METALS 


RDX  CYClXlTRIMETHYLENETRINrrRAMINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

135TNB  l,3>TRINITROBENZENE 
13DNB  1.3-DINrrROBENZENE 
246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 
24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 
26DNT  2.6-DINrrROTOLUENE 
2NT  2-NrrROTOLUENE 

HMX  CYCLOTETOAMETHYLENETETRANITRAMINE 
NB  NITROBENZENE 

RDX  CYCIXITRIMETHYLENETRINTTRAMINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANlTROANILINE 

135TNB  1.3,5-TRINITROBENZENE 
13DNB  1.3-DINITROBENZENE 
246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 
24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 
26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 
2NT  2-NrrROTOLUENE 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 
NB  NITROBENZENE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0ANILINE 
135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 
13DNB  1.3-DINITROBENZENE 
246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 
24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 
26DNT  2,6-DINITROTOUrENE 
2NT  2-NrrROTOUIENE 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 
NB  NITROBENZENE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROANILINE 
135TNB  1.3,5-TRINrrROBENZENE 
13DNB  1,3-DINrrROBENZENE 
246TNT  2,4,6-TRINrrROTOLUENE 
24DNT  2,4-DlNrrROTOLUENE 
26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 
2NT  2-NITROTOLUENE 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 
NB  NITROBENZENE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 


ARP-92-101 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

ARP-92-101 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

ARP-92-101 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

ARP-92-101 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

ARP-92-101 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMRIM 

ARP-92-101 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMRJM 

ARP-92-101 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

LT 

0.44500000  pg/g 

0.0 

LT 

1.04000000  pg/g 

0.0 

LT 

0.35200000  ng/g 

0.0 

LT 

0.30400000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.93100000  tig/e 

0.0 

LT 

0.74400000  ng/g 

0.0 

LT 

O.S3000000  iiglg 

0.0 

LT 

1.59000000  iiglg 

0.0 

LT 

0.75500000  tiglg 

0.0 

LT 

1.04000000  fig/g 

0.0 

LT 

0.44500000  fig/g 

0.0 

LT 

1.04000000  fig/g 

0.0 

LT 

0.35200000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.30400000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.93100000  ng/g 

0.0 

LT 

0.74400000  ng/g 

0.0 

LT 

0.83000000  ng/g 

0.0 

LT 

1.59000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.75500000  iig/g 

0.0 

LT 

1.04000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.44500000  fig/g 

0.0 

LT 

1.04000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.35200000  pg/g 

0.0 

LT 

0.30400000  ng/g 

0.0 

LT 

0.93100000  jig/g 

0.0 

LT 

0.74400000  ng/g 

0.0 

LT 

0.83000000  ng/g 

0.0 

LT 

1.59000000  fig/g 

0.0 

1.49000000  ng/g 

0.0 

LT 

1.04000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.44500000  pg/g 

0.0 

LT 

1.04000000  pg/g 

0.0 

LT 

0.35200000  pg/g 

0.0 

LT 

0.30400000  (ig/g 

0.0 

6.84000000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.74400000  ng/g 

0.0 

LT 

0.83000000  pg/g 

0.0 

LT 

1.59000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.75500000  fig^g 

0.0 

LT 

1.04000000  pg/g 

0.0 

LT 

0.44500000  ng/g 

0.0 

LT 

1.04000000  ng/g 

0.0 

0.01990000  ng/g 

9.0 

LT 

24.00000000  (ig/g 

9.0 

46.00000000  pg/g 

9.0 

LT 

0.07800000  ng/g 

9.0 

LT 

0.42400000  ng/g 

9.0 

6.22000000  ng/g 

9.0 

3.90000000  pg/g 

9.0 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  I RI  Data 


S»elD 

Site 

Type 

Mc«Ua 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

8100.000000  fig^g 

9.0 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  fig/g 

9.0 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  ng/g 

9.0 

ARP-92.101 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

5.20000000  jig/g 

9.0 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  jig^g 

9.0 

K 

ARP-92.101 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

510.0000000  fig/g 

9.0 

K 

ARP.92-101 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

170.0000000  fig/g 

9.0 

K 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

16.10000000  fig/g 

9.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.01460000  Mg^g 

7.0 

ARP-92.201 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

48.00000000  jig/g 

7.0 

K 

ARP.92-201 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

14.00000000  fig^g 

7.0 

ARP-92.201 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.16000000  fig/g 

7.0 

K 

ARP-92.201 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

0.85000000  ng/g 

7.0 

K 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

LT 

7.80000000  ng/g 

7.0 

K 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

LT 

3.90000000  jig/g 

7.0 

K 

ARP-92.201 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

10000.00000  fig^g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  jig/g 

7.0 

ARP.92.201 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

4.90000000  jig/g 

7.0 

K 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

2.50000000  jig/g 

7.0 

ARP.92-201 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  ng/g 

7.0 

K 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  jig/g 

7.0 

K 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

170.0000000  fig/g 

7.0 

K 

ARP.92-201 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

LT 

16.00000000  ng/g 

7.0 

K 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

0.02360000  ^g/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

24.00000000  >ig/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

BA 

BARRTM 

24.00000000  ^g/g 

10.0 

1 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.07800000  Mg^g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  Mg^g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMRJM 

LT 

3.90000000  fig^g 

10.0 

ARP.92.301 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

3.14000000  Hg/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

4700.000000  jig/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.03090000  fig/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  ^g/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

5.60000000  fig/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  fig/g 

10.0 

K 

ARP-92.301 

EXCV 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  fig/g 

10.0 

K 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

170.0000000  fig/g 

10.0 

K 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

11.50000000  fig/g 

10.0 

ARP-92-401 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

0.77000000  fig/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

72.00000000  fig/g 

2.7 

K 

ARP-92-401 

EXCV 

cso 

BA 

BARRIM 

110.0000000  fig/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.07800000  fig/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  fig/g 

2.7 

ARP.92^1 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMRIM 

11.00000000  fig/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

180.0000000  fig/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

15000.00000  fig/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  fig/g 

2.7 

ARP-92.401 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  fig/g 

2.7 

ARP-92.401 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

51.00000000  fig/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  fig/g 

2.7 

K 

ARP-92-401 

EXCV 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  fig/g 

2.7 

K 

ARP-92.401 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

170.0000000  fig/g 

2.7 

K 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  I RI  Data 


Test  Name 


Meas  Unit  F1a{  Datii 

Bool  Vahie  Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  METALS 


ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

ARP-92^2 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

ARP-92.402 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

ARP-92402 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

ARP-92402 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

ARP-92402 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

SB 

ANXIMONY 

ARP-92402 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENRIM 

ARP-92402 

EXCV 

CSO 

XL 

XHALLIUM 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

ARS-92.101 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

ARS-92.101 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRIM 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

ARS-92.101 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

ARS.92-101 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

SB 

ANXIMONY 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRIM 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

XL 

XHALLIUM 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

BA 

BARRIM 

ARS-92.201 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRIM 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

ARS-92.201 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

SB 

ANXIMONY 

ARS-92.201 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRIM 

ARS.92-201 

SURF 

CSO 

XL 

XHALLIUM 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

ARS-92-301 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

ARS-92-301 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

ARS-92-301 

SURF 

CSO 

BA 

BARRIM 

ARS-92-301 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

ARS-92.301 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRIM 

56.00000000  ^g/g 

2.7 

0.02460000  |ig/g 

8.5 

LX 

24.00000000  (ig/g 

8.5 

34.00000000  )tg/g 

8.5 

LX 

0.07800000  fig/g 

8.5 

LX 

0.42400000  fig/g 

8.5 

6.32000000  ^g/g 

8.5 

5.36000000  ng/g 

8.5 

8900.000000  ^g/g 

8.5 

LX 

0.02590000  fig'g 

8.5 

LX 

2.46000000  gg/g 

8.5 

8.10000000  )ig/g 

8.5 

LX 

34.00000000  (ig/g 

8.5 

K 

LX 

510.0000000  ^g/g 

8.5 

K 

LX 

170.0000000  fig/g 

8.5 

K 

16.70000000  fig/g 

8.5 

0.08230000  ng/g 

0.0 

LX 

240.0000000  jig/g 

0.0 

K 

43.00000000  ng/g 

0.0 

LX 

0.07800000  ng'g 

0.0 

LT 

0.42400000  ^g/g 

0.0 

8.16000000  ^g/g 

0.0 

5.65000000  ^g/g 

0.0 

5500.000000  ^g/g 

0.0 

LX 

0.02590000  ng/g 

0.0 

LX 

2.46000000  fig/g 

0.0 

17.00000000  fig/g 

0.0 

LX 

34.00000000  (jg/g 

0.0 

K 

LX 

510.0000000  ng'g 

0.0 

K 

LX 

170.0000000  fig'g 

0.0 

K 

19.70000000  ng/g 

0.0 

0.06580000  ng/g 

0.0 

LX 

240.0000000  ng'g 

0.0 

K 

110.0000000  ng/g 

0.0 

LX 

0.07800000  ng/g 

0.0 

LX 

0.42400000  ^g/g 

0.0 

10.40000000  fig/g 

0.0 

24.00000000  (ig/g 

0.0 

13000.00000  ^g/g 

0.0 

LX 

0.02590000  ^g/g 

0.0 

LX 

2.46000000  ng^g 

0.0 

11.00000000  (ig/g 

0.0 

LX 

34.00000000  Hg/g 

0.0 

K 

LX 

510.0000000  ng'g 

0.0 

K 

LX 

170.0000000  Hg/g 

0.0 

K 

150.0000000  ng^g 

0.0 

0.93000000  ng/g 

0.0 

LT 

24.00000000  Hg/g 

0.0 

82.00000000  ^g/g 

0.0 

LX 

0.07800000  ng/g 

0.0 

LX 

0.42400000  ng/g 

0.0 

AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  I RI  Data 


Site  ID 

site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Flag 

Depth  Code 

Chemical  Class:  BiETALS 

ARS-92-301 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

9.44000000  ^g/g 

0.0 

ARS.92-301 

SURF 

cso 

cu 

COPPER 

50.00000000  jig/g 

0.0 

ARS.92-301 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

11000.00000  >ig/g 

0.0 

ARS-92-301 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  Hg/g 

0.0 

ARS.92-301 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-301 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

130.0000000  ^g^g 

0.0 

ARS-92-301 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  Mg^g 

0.0 

K 

ARS-92-301 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

510.0000000  fig^g 

0.0 

K 

ARS-92-301 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

170.0000000  fig/g 

0.0 

K 

ARS-92-301 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

150.0000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

0.55000000  ^g/g 

0.0 

ARS.92-401 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

240.0000000  fig/g 

0.0 

K 

ARS.92-401 

SURF 

cso 

BA 

BARRJM 

76.00000000  ng/g 

0.0 

ARS.92-401 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.07SOOOOO  Mg/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

CD 

CADMRIM 

1.42000000  jig/g 

0.0 

ARS.92-401 

SURF 

cso 

CR 

CHROMRIM 

14.40000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

82.00000000  >ig/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

11000.00000  ^g/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  fig/g 

0.0 

ARS-92-40i 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

19.00000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  ng/g 

0.0 

K 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

510.0000000  ^ig/g 

0.0 

K 

ARS.92-401 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

170.0000000  fig/g 

0.0 

K 

ARS-92«401 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

170.0000000  fig/g 

0.0 

ARS.92-B01 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

0.07360000  ng/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

24.00000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92.B01 

SURF 

cso 

BA 

BARRJM 

85.00000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.07800000  jig/g 

0.0 

ARS-92.B01 

SURF 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  ^g/g 

0.0 

ARS-92.B01 

SURF 

cso 

CR 

CHROMRIM 

9.69000000  |ig/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

10.00000000  Mg^g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

10000.00000  Hg/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  fig/g 

0.0 

ARS.92-B01 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  ^ig/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

110.0000000  jig/g 

0.0 

ARS.92.B01 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  ^g/g 

0.0 

K 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  ng/g 

0.0 

K 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

170.0000000  ng/g 

0.0 

K 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

30.00000000  ng^g 

0.0 

ARS-92.B02 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

0.12100000  Hg/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

24.00000000  ng/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

BA 

BARRJM 

130.0000000  ^g^g 

0.0 

ARS.92-B02 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.07800000  Mg^g 

0.0 

ARS.92-B02 

SURF 

cso 

CD 

CADMRIM 

4.60000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

12.40000000  Hg/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

160.0000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

12000.00000  fig/g 

0.0 

ARS-92.B02 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  fig/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

1300.000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  ng/g 

0.0 

K 

1189 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  I R1  Data  _ 

ate  Media  Meas 


Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value  Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

510.0000000  Hg/g 

0.0 

K 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

170.0000000  ng/g 

0.0 

K 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

180.0000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

0.04800000  (ig/g 

0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

24.00000000  fig/g 

0.0 

ARS.92-B03 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

77.00000000  ng/g 

0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.07800000  ^g/g 

0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

0.42400000  |ig/g 

0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

11.80000000  (ig/g 

0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

13.30000000  Hg/g 

0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

11000.00000  )lg/g 

0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  ng/g 

0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  ng/g 

0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

190.0000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  ng/g 

0.0 

K 

ARS-92-B03 

SURF 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  (ig/g 

0.0 

K 

ARS-92-B03 

SURF 

cso 

TL 

TH  ALLRIM 

LT 

170.0000000  ng/g 

0.0 

K 

ARS.92-B03 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

34.00000000  (ig/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

0.10800000  |ig/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

24.00000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92.B04 

SURF 

cso 

BA 

BARRJM 

84.00000000  ng/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.07800000  gg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  gg/g 

0.0 

ARS.92-B04 

SURF 

cso 

CR 

CHROMRIM 

10.10000000  gg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

12.20000000  gg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

11000.00000  gg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  gg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  gg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

140.0000000  gg/g 

0.0 

X 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

10.00000000  gg/g 

0.0 

K 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  gg/g 

0.0 

K 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

50.00000000  gg/g 

0.0 

K 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

57.00000000  gg/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

0.07760000  gg/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

24.00000000  gg/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

cso 

BA 

BARRJM 

100.0000000  gg/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.07800000  gg/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

0.42400000  gg/g 

0.0 

ARS-92.R21 

SURF 

cso 

CR 

CHROMRIM 

12.00000000  gg/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

13.20000000  gg/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

13000.00000  gg/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.02590000  gg/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.46000000  gg/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

21.00000000  gg/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

34.00000000  gg/g 

0.0 

K 

ARS-92-R21 

SURF 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

510.0000000  gg/g 

0.0 

K 

ARS-92-R21 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

50.00000000  gg/g 

0.0 

K 

ARS-92-R21 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

43.00000000  gg/g 

0.0 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

0.52000000  gg/g 

0.0 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

24.00000000  gg/g 

0.0 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

BA 

BARRIM 

58.00000000  gg/g 

0.0 

^j| 


Qnal 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  I RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

MetUa 

Type 

Ttat  Name 

Meas 

UnH 

Value  Meas 

Depth 

Fhig 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATELES 

ARP-92.101 

EXCV 

cso 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0,33000000  ng/g 

9.0 

R 

ARP‘92.101 

EXCV 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

9,0 

R 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

4MP  4.METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

9.0 

R 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  ng/g 

9.0 

R 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

4NP  4.NITROPHENOL 

ND 

1.70000000  jig/g 

9.0 

R 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  Mg/g 

9.0 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  (ig/g 

9.0 

R 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  pg/g 

9.0 

R 

ARP.92-101 

EXCV 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  ng/g 

9.0 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  (tg/g 

9.0 

ARP-92.101 

EXCV 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  ng/g 

9.0 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  jig/g 

9.0 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

033000000  ^g/g 

9.0 

R 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

B2CIPE  BIS(2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  ^g/g 

9,0 

R 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  HS^g 

9.0 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  ^g/g 

9.0 

ARP.92-101 

EXCV 

cso 

BAANT  BENZO  (A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  ng/g 

9.0 

ARP-92.101 

EXCV 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  fig/g 

9.0 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  fig/g 

9.0 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  fig/g 

9.0 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYLPHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

9.0 

R 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  ng/g 

9.0 

R 

ARP.92-101 

EXCV 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  ng/g 

9.0 

R 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

BGHIPY  BENZO  [O.ai]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  ng/g 

9.0 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  pg/g 

9.0 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

9.0 

R 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  |ig/g 

9.0 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  ^g/g 

9.0 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

9.0 

R 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000.  Mg's 

9.0 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  ne/s 

9.0 

ARP-92.101 

EXCV 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  Hg/g 

9.0 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  ng/g 

9.0 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AHl  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  (ig/g 

9.0 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  (ig/g 

9.0 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

DBZRI  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  (ig/g 

9.0 

R 

ARP.92-101 

EXCV 

cso 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  jig/g 

9.0 

R 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  Mg/g 

9,0 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  iig/g 

9.0 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

9.0 

R 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  Mg/g 

9.0 

R 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  ng/g 

9.0 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  )ig/g 

9.0 

ARP-92.101 

EXCV 

cso 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  |ig/g 

9.0 

R 

ARP-92.101 

EXCV 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  ng/g 

9.0 

R 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  |ig/g 

9.0 

ARP.92-101 

EXCV 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

9.0 

R 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

GCLDA  GAMMACHLORDANE 

ND 

5.00000000  M&'g 

9.0 

R 

ARP.92.101 

EXCV 

cso 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  pg'g 

9.0 

ARP-92.101 

EXCV 

cso 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  pg/g 

9.0 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  jigi'g 

9.0 

ARP-92-101 

EXCV 

cso 

ICDPYR  INDENO  [1,2,3C.D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  ^g/g 

9.0 

Qua! 
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A  KB  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  I RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Mc4ia 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code  Qnal 

Chemical  Class:  SEMIVOLATTLES 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  ng/g 

7.0 

R 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

B2CIPE  BIS(2-CHU)ROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  jig/g 

7.0 

R 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

B2CLEE  BIS(2-CHlXMlOETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  ng/g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  )ig/g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  ng/g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  ^g/g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  (ig/g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  Hg/g 

7.0 

ARP-92.201 

EXCV 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

7.0 

R 

ARP-92.201 

EXCV 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  fig/g 

7.0 

R 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

L70000000  fig/g 

7.0 

R 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

BGHIPY  BENZO  [G,H,IJ  PERYLENE 

LT 

0.24000000  fig/g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  >ig/g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

7.0 

R 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  fig/g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  ^g/g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  fig/g 

7.0 

R 

ARP.92-201 

EXCV 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  ng/g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  ^g/g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  ng/g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

CPMS02  4.CHLOROPHENYLMETHYL  SILFONE 

LT 

0.69000000  jig/g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  (ig/g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  ng/g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

DBZRI  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  |ig/g 

7.0 

^  w 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  |»g/g 

7.0 

R  ^ 

ARP-92.201 

EXCV 

cso 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  fig/g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  ng/g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

7.0 

R 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

7.0 

R 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  (ig^g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  |lg/g 

7.0 

ARP-92.201 

EXCV 

cso 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  fig/g 

7.0 

R 

ARP-92.201 

EXCV 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  fig/g 

7.0 

R 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  |ig/g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  ng/g 

7.0 

R 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  |ig/g 

7.0 

R 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  |ig/g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  ng/g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

ICDPYR  INDENO[1.2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  (xg^g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  (ig^g 

7.0 

R 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  ng/g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  (ig/g 

7.0 

R 

ARP.92.201 

EXCV 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  (ig/g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  fig/g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  tig/g 

7.0 

R 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

ndnpa  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  (ig/g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

NNDPA  N-NTTROSODIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  ng/g 

7.0 

R 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

OXAT  1.4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  ng/g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

7.0 

R 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  Mg/g 

7.0 

H 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  (xg/g 

7.0 
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ARP-92-201 

EXCV 

cso 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  ^g/g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

CSC 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  ^g/g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l,l-TRICHLORO 

LT 

0.41000000  }x^% 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  ^g/g 

7.0 

ARP-92-201 

EXCV 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  jig^g 

7.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  jig/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ^g/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  fig/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  fig^g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  fig^g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  >ig/g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

NI) 

0.33000000  jig/g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  fig/g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

24DNT  2,4-DINrrROTOLlIENE 

LT 

0.39000000  ^g/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

26DNT  2,6-DINrrROTOLlIENE 

LT 

0.53000000  ng/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg^g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  jig/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  Mg^g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  jig^g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  |ig/g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  fig^g 

10.0 

R 

ARP.92-301 

EXCV 

cso 

3NANIL  3-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  jig/g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

46DN2C  4,6-DINTTRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  jAg/g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ^g/g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  jig/g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  jig/g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  jig^g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  ^g/g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

4NP  4-NrrROPHENOL 

ND 

1.70000000  jig/g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  [ig/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  jig/g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  ^g/g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

aldrn  aldrin 

LT 

0.29000000  ^g^g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  jig/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  jig/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  Mg^g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  jig^g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  Mg^g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  jAg^g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  jAg/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  ^g/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  jAg/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  Mg/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  ^g/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYLPHTHALATE 

ND 

0.33000000  jAg/g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  jAg/g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  fAg/g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

cso 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  Hg/g 

10.0 
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ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  |»g/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

bzalc  benzyl  alcohol 

ND 

0.33000000  |ig/g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  (ig/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  ng/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  Mg/g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  (ig/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFTOE 

LT 

0.37000000  |ig/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  |ig/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

CPMS02  44:hlorophenylmethyl  SULFONE 

LT 

0.69000000  )tg/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  Hg/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  ng/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

DBZRI  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  |ig/g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

dith  DITHIANE 

LT 

0.24000000  (ig/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  ng/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

DMP  DIMETHYU  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  fig/g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  |tg/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  jig/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  (ig/g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  ng'g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  Hg/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  ^g/g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  )ig/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  ^g/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

hpcle  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  ng/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

ICDPYR  INDENO  [1.2.3-C.D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  (ig/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

UN  LINDANE 

LT 

0.43000000  ng/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  ne'g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  fig/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

10,0 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  iig/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

NNDPA  N-NTTROSODIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

OXAT  1,4A>XATHIANE 

LT 

0.25000000  |ig/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  (ig/g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  |ig/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

10.0 

R 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1,I-DICHL0R0ET 

LT 

0.18000000  |»g/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  |ig/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-L1,1-TR1CHL0R0 

LT 

0.41000000  Hg/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  Hg/g 

10.0 

ARP-92-301 

EXCV 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  ne'e 

10.0 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

123TCB  U,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  Hg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

124TCB  U,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  Hg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  Hg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  Hg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  Hg'g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

245TCP  2,4.5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  Hg/g 

2.7 

R 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

246TCP  2.4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  Hg/g 

2.7 

R 
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ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

2.7 

R 

ARP-92^1 

EXCV 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000 

2.7 

R 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

ND 

1.70000000  fig/g 

2.7 

R 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  iig/g 

2.7 

ARP-92^1 

EXCV 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLLIENE 

LT 

0.53000000  fig/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ng^g 

2.7 

R 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

2CNAP  2.CHU)RONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  \ig/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

2.7 

R 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  \ig/g 

2.7 

R 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  Mg^g 

2.7 

R 

ARP.92-401 

EXCV 

CSO 

2NP  2-NrrROPHENOL 

ND 

0.33000000  ]ig/g 

2.7 

R 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLX)ROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  jig/g 

2.7 

R 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

3NANIL  3-NITROANlLINE 

ND 

1.70000000  \ig/g 

2.7 

R 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  jig/g 

2.7 

R 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  iig/g 

2.7 

R 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILlNE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

2.7 

R 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

2.7 

R 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ^g/g 

2.7 

R 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENCH. 

ND 

0.33000000  ngfg 

2.7 

R 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

4NANIL  4-NTrROANILINE 

ND 

1.70000000  jig/g 

2.7 

R 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

4NP  4-lsnnrROPHENOL 

ND 

1.70000000  }ig/g 

2.7 

R 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  n^g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  fig/g 

2.7 

R 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  Iig/g 

2.7 

R 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  \Lg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  }ig/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  jig/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  }igjg 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  Mg^g 

2.7 

R 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  jig/g 

2.7 

R 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  jig/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  yLgJg 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  yigjg 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.3S000O00  yig/g 

2.7 

ARP-92^1 

EXCV 

CSO 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  jig/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  fig/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

bbzp  BUTYLBENZYLPHTHALATE 

ND 

0.33000000  yigjg 

2.7 

R 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  Mg^g 

2.7 

R 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  ^ig^g 

2.7 

R 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [GMJ]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  )ygjg 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  yigjg 

2,7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

BZALC  BENZYL  alcohol 

ND 

0.33000000  fig/g 

2.7 

R 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  ng/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  fig/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  }xg/g 

2.7 

R 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  ng/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  ng/g 

2.7 

ARP.92-401 

EXCV 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  fig/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  Hg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  ^g/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHU)RIDE 

LT 

0.29000000  fig/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  ^g/g 

2.7 

R 
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ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

dith  dithiane 

LT 

0.24000000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  pg/g 

2.7 

ARP-92.401 

EXCV 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  pg/g 

2.7 

ARP.92-401 

EXCV 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

PANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  pg/g 

2.7 

ARP-92.401 

EXCV 

CSO 

flrene  FLUORENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHIORDANE 

ND 

5.00000000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  pg/g 

2.7 

ARP-92.401 

EXCV 

CSO 

ICDPYR  INDEN0[1,2.3-C,D1  PYRENE 

LT 

0.21000000  pg/g 

2.7 

ARP.92-401 

EXCV 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  pg'g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  pg/g 

2.7 

ARP-92.401 

EXCV 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

ndnpa  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

nndpa  N-NTTROSO  DBPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

OXAT  1.4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

PCP  pentachlorophenol 

ND 

1.70000000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

pheno  phenol 

ND 

0.33000000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1,1-DICHL0R0ET 

LT 

0.18000000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1,1-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  pg'g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-LI.I-TRICHL0R0 

LT 

0.41000000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

PRTHN  parathion 

LT 

0.46000000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

pyr  pyrene 

LT 

0.42000000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

UNK581  UNKNOWN 

0.21700000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

UNK587  UNKNOWN 

0.32600000  pg'g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

UNK589  UNKNOWN 

0.21700000  pg/g 

2.7 

ARP-92.401 

EXCV 

CSO 

UNK592  UNKNOWN 

0.54300000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

UNK592  UNKNOWN 

0.32600000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

UNK595  UNKNOWN 

0.21700000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

UNK598  UNKNOWN 

0.54300000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

UNK598  inSfKNOWN 

0.32600000  pg/g 

2.7 

ARP-92.401 

EXCV 

CSO 

UNK602  UNKNOWN 

0.10900000  pg/g 

2.7 

ARP-92.401 

EXCV 

CSO 

UNK602  UNKNOWN 

0.43500000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

UNK605  UNKNOWN 

0.54300000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

UNK607  UNKNOWN 

0.54300000  pg/g 

2.7 

ARP-92.401 

EXCV 

CSO 

UNK610  UNKNOWN 

0.21700000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

i;NK612  unknown 

0.32600000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

UNK613  UNKNOWN 

0.21700000  pg/g 

2.7 

ARP-92.401 

EXCV 

CSO 

UNK614  insiKNOWN 

0.32600000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

UNK616  UNKNOWN 

0.21700000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

UNK618  UNKNOWN 

0.43500000  pg/g 

2.7 

ARP-92-401 

EXCV 

CSO 

UNK620  UNKNOWN 

0.21700000  pg/g 

2.7 
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Site  ID 

Site 

Type 

IMMia 

Type 

Test  Name 

Meas 

Booi 

UbH 

Value  Meas 

Itepth 

Has 

Code 

Chemical  Class:  SKMIVOLATILES 

ARP.92-401 

EXCV 

cso 

UNK646  UNKNOWN 

0.21700000  \ig/g 

2.7 

S 

ARP-92-401 

EXCV 

cso 

UNK659  UNKNOWN 

0.21700000  ng^g 

2.7 

s 

ARP.92-402 

EXCV 

cso 

123TCB  l,2.3.TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ng/g 

8.5 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

124TCB  1,2.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  (tg/g 

8.5 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ^g/g 

8.5 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ^g/g 

8.5 

ARP-92^2 

EXCV 

cso 

14DCLB  l,4-DICHLC»OBENZENE 

LT 

0.32000000  (ig/g 

8.5 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

8.5 

R 

ARP-92^2 

EXCV 

cso 

246TCP  2,4.6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  ^g/g 

8.5 

R 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  nz/g 

8.5 

R 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

8.5 

R 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  (ig/g 

8.5 

R 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.39000000  Hg/g 

8.5 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.53000000  (ig/g 

8.5 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

8.5 

R 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  Hg/g 

8.5 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  fig/g 

8.5 

R 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

8.5 

R 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  ng/g 

8.5 

R 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  ngfg 

8.5 

R 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  |ig/g 

8.5 

R 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  jig^g 

8.5 

R 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

46DN2C  4,6-DINrTRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  ^g/g 

8.5 

R 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ^g/g 

8.5 

R 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

8.5 

R 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

8.5 

R 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

8.5 

R 

ARP-92^2 

EXCV 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

8.5 

R 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  Mg^g 

8.5 

R 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

4NP  4-NlTROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng'g 

8.5 

R 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  ng/g 

8.5 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  (ig/g 

8.5 

R 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  ^g/g 

8.5 

R 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  iig/g 

8.5 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  \Lg/g 

8.5 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  jxg/g 

8.5 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

antrc  anthracene 

LT 

0.54000000  ^g/g 

8.5 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

8.5 

R 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

8.5 

R 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  iig/g 

8.5 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.39000000  fig/g 

8.5 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  ng/g 

8.5 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.3g000000  fig/g 

8.5 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  |ig/g 

8.5 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  ng/g 

8.5 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  fig/g 

8.5 

R 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  ng/g 

8.5 

R 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  ng/g 

8.5 

R 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

BGHIPY  BENZO  IG,H,I)  PERYLENE 

LT 

0.24000000  fig/g 

8.5 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  itg/g 

8.5 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

8.5 

R 

ARP-92-402 

EXCV 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  ng/g 

8.5 
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Site  ID 


Site 

JSK- 


Jm. 


TcstNaoK 


Meas 

Bool 


Value 


Unit 

Meas 


Fkic 
Depth  Code 


DiJ. 


Qua! 


Chemical  Class:  S^MIVOLATILES 


ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

ARP.92-402 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BITYL  PHTHALATE 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

DNOP 

Dl-N-OCTYL  PHTHALATE 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

ICDPYR  INDENO  [1.2;}-C.D1  PYRENE 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

NDNPA 

NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1.4-OXATHIANE 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

ARP-92402 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DlCHLOROET 

ARP-92402 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-I,l-DICHLOROET 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,l-TR]CHU)RO 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

ARP-92-402 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

123TCB 

l,2>TRICHLOROBENZENE 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

124TCB 

1,2.4-TRICHLOROBENZENE 

ARS-92.101 

SURF 

CSO 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

245TCP 

2.4.5-TRICHLOROPHENOL 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

246TCP 

2A6-TRICHLOROPHENOL 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

ARS.92-101 

SURF 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

0.26000000  (tg/g 

8.5 

ND 

0.33000000  fig/g 

8.5 

R 

LT 

0.40000000  ^g/g 

8.5 

LT 

0.37000000  (Jg/g 

8.5 

LT 

0.27000000  ng/g 

8.5 

LT 

0.69000000  ^g^g 

8.5 

LT 

0.20000000  fig/^g 

8.5 

LT 

0.29000000  (tg/g 

8.5 

ND 

0.33000000  ng/g 

8.5 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

8.5 

R 

LT 

0.24000000  fig/g 

8.5 

LT 

0.30000000  ng/g 

8.5 

NI) 

0.33000000  ng/g 

8.5 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

8.5 

R 

LT 

0.59000000  ng/g 

8.5 

LT 

0.41000000  ng/g 

8.5 

ND 

0.20000000  ng/g 

8.5 

R 

ND 

0.20000000  ng'g 

8.5 

R 

LT 

0.52000000  ng/g 

8.5 

ND 

0.33000000  ^g/g 

8.5 

R 

ND 

5.00000000  ng/g 

8.5 

R 

LT 

0.42000000  ng/g 

8.5 

LT 

0.28000000  ^g/g 

8.5 

LT 

0.36000000  Mg/g 

8.5 

LT 

0.21000000  ^g/g 

8.5 

ND 

0.33000000  ng/g 

8.5 

R 

LT 

0.43000000  ng/g 

8.5 

ND 

1.00000000  ^g/g 

8.5 

R 

LT 

0.48000000  ^g/g 

8.5 

LT 

0.42000000  ng^g 

8.5 

ND 

0.33000000  fig/g 

8-5 

R 

LT 

0.36000000  ng/g 

8.5 

ND 

0.33000000  fig/g 

8.5 

R 

LT 

0.25000000  ng'g 

8.5 

ND 

1.70000000  fig/g 

8.5 

R 

LT 

0.41000000  (»g/g 

8.5 

ND 

0.33000000  jig/g 

8.5 

R 

LT 

0.18000000  ng/g 

8.5 

LT 

0.22000000  ng/g 

8.5 

LT 

0.41000000  (ig/g 

8.5 

LT 

0.46000000  ng/g 

8.5 

LT 

0.42000000  (ig/g 

8.5 

LT 

0.29000000  fig'g 

0.0 

LT 

0.29000000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.33000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.33000000  |ig/g 

0.0 

LT 

0.32000000  (ig/g 

0.0 

ND 

1.70000000  (ig'g 

0.0 

R 

ND 

0.30000000  (ig/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  |ig/g 

0.0 

R 

1200 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  I R1  Data 


Meas 

Bool  Vaiye 


Ualt  Fiae  Data 

Meas  Depth  Code  Qua! 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ARS-92-101 

SURF 

CSO 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.39000000  Mg^g 

0.0 

ARS-92.101 

SURF 

CSO 

26DNT  2,6-DINlTROTOUJENE 

LT 

0.53000000  ng/g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  (ig'g 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  ^g/g 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

3NANIL  3-NlTROAMLINE 

ND 

1.70000000  jig/g 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANIUNE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

4CUC  4-CHU)R0.3-CRES0L 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

ARS.92-101 

SURF 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

4NAN1L  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  Mg/g 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

4NP  4-NrrROPHENOL 

ND 

1.70000000  ^g/g 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  jig/g 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  ^g/g 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  (Ig/g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  Hg/g 

0.0 

ARS-92.101 

SURF 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

antrc  anthracene 

LT 

0.54000000  ng/g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

B2CIPE  B1S{2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

B2CLEE  BlS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.39000000  ng/g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

BAANT  BENZOlAl  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

BAPYR  BENZOlAl  PYRENE 

LT 

0.38000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

BBFAN  BENZOPl  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  ftg/g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

BBZP  BinTLBENZYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  Hg^g 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  ng/g 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

BGHIPY  BENZO  (G.H.ri  PERYLENE 

LT 

0.24000000  ng/g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  H&'g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  \xelg 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

CUET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  (ig/g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  Hg/g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  Hg/g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  Hg/g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

DBZRI  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  Hg/g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  Hg/g 

0.0 

1201 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  IRl  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Medfa 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Uait 

Value  Metts 

Depth 

Flac 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ARS.92-101 

SURF 

cso 

dmp  dimethyl  phthalate 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

r 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  jig/g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDCKULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  pg/g 

0,0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  fig^g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

ICDPYR  INDENO  |1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  pgg 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  jig/g 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  jig/g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

nb  nitrobenzene 

ND 

0.33000000  pg/g 

0-0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

NDNPA  NITROSODI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  pgg 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  pgg 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  pgg 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  pgg 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  pgg 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

pheno  phenol 

ND 

0.33000000  pgg 

0.0 

R 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

PPDDD  2.2.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  pgg 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1  -DICHLOROET 

LT 

0.22000000  pgg 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l.l-TRICHLORO 

LT 

0.41000000  pgg 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  pgg 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  pgg 

0.0 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

UNK636  UNKNOWN 

0.31500000  pgg 

0,0 

S 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

UNK646  UNKNOWN 

0.83900000  pgg 

0.0 

s 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

UNK659  UNKNOWN 

0.83900000  pgg 

0.0 

s 

ARS-92-101 

SURF 

cso 

UNK679  inMKNOWN 

0.21000000  pgg 

0.0 

s 

ARS-92-201 

SURF 

cso 

123TCB  1.2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  pgg 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

cso 

124TCB  1.2.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  pgg 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

cso 

12DCLB  l,2.DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  pgg 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  (^g 

0.0 

ARS-92.201 

SURF 

cso 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  pgg 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  pgg 

0.0 

R 

ARS-92-201 

SURF 

cso 

246TCP  2.4.6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  pgg 

0.0 

R 

ARS-92-201 

SURF 

cso 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  pgg 

0.0 

R 

ARS-92-201 

SURF 

cso 

24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pgg 

0.0 

R 

ARS-92-201 

SURF 

cso 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  pgg 

0.0 

R 

ARS-92-201 

SURF 

cso 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.39000000  pgg 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

cso 

26DNT  2,6-DINlTROTOLUENE 

LT 

0.53000000  pgg 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  pgg 

0.0 

R 

ARS-92-201 

SURF 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  pgg 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  pgg 

0.0 

R 

ARS-92-201 

SURF 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pgg 

0.0 

R 

ARS-92.201 

SURF 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  pgg 

0.0 

R 

ARS-92-201 

SURF 

cso 

2NP  2-NlTROPHENOL 

ND 

0.33000000  pgg 

0.0 

R 

Qmd 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  I R1  Data 

iite  Media 

Type  Type  TestNawe 


Chemical  Class:  S8ElBiV<HATllJES 


ARS.92-201 

SURF 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHIjOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  ms's 

0.0 

R 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

3NANIL  3-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  Hg/g 

0,0 

R 

ARS-92.201 

SURF 

CSO 

46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  Hg/g 

0.0 

R 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ARS.92-201 

SURF 

CSO 

4CANIL  4.CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

4CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

4CLPPE  4-CHIX)ROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  (ig/g 

0.0 

R 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

4NP  4-NrrROPHENOL 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  )ig/g 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  Hg/g 

0.0 

R 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  (ig/g 

0.0 

R 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  pg/g 

0.0 

ARS-92.201 

SURF 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  ng/g 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  ng/g 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

B2CIPE  BIS(2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  ftg/g 

0.0 

R 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  figg 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

B2EHP  B1S(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  ng/'g 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  ne/g 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.3SOOOOOO  (ig/g 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  ng^g 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  |xg/g 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

BBZP  BUTYLBENZYLPHTHALATE 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  ng/g 

0.0 

R 

ARS.92-201 

SURF 

CSO 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I1  PERYLENE 

LT 

0.24000000  ^g/g 

0,0 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  ng/g 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  Hg/g 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  (ig/g 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  HS^g 

0.0 

R 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

CUET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  Hg/g 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

CPMS  ,  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  Hg/g 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

CPMSO  4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  Hg^g 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

CPMS02  4CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  Hg^g 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  Hg^g 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  H&'g 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  Hg'g 

0.0 

R 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  Hg/g 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  Hg/g 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  Hg/g 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  Hg/g 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  Hg/g 

0.0 

R 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  Hg/g 

0.0 

R 

ARS-92.201 

SURF 

CSO 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  Hg/g 

0.0 

ARS-92-201 

SURF 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0,0 

R 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  I RJ  Data 


Test  Name 


Meas  Unit  Flas 

Bool  Vatac  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SHEMlVOLA  rlLES _ 

ARS-92-201  SURF  CSO  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ARS.92-201  SURF  CSO  HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

ARS-92-201  SURF  CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

ARS-92-201  SURF  CSO  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ARS-92-201  SURF  CSO  ICDPYR INDENO  I1,2,3-C,D]  PYRENE 

ARS-92-201  SURF  CSO  ISOPHR  ISOPHORONE 

ARS-92-201  SURF  CSO  LIN  LINDANE 

ARS-92-201  SURF  CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ARS-92-201  SURF  CSO  MLTHN  MALATHION 

ARS-92-201  SURF  CSO  NAP  NAPHTHALENE 

ARS-92-201  SURF  CSO  NB  NITROBENZENE 

ARS-92-201  SURF  CSO  NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

ARS-92-201  SURF  CSO  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ARS-92-201  SURF  CSO  OXAT  1,4-OXATHlANE 

ARS-92-201  SURF  CSO  PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ARS-92-201  SURF  CSO  PH  ANT  PHENANTHRENE 

ARS-92-201  SURF  CSO  PHENO  PHENOL 

ARS-92-201  surf  CSO  PPDDD  2,2.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-I 

ARS-92-201  SURF  CSO  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-I 

ARS-92-201  SURF  CSO  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,l 

ARS-92-201  SURF  CSO  PRTHN  PARATHION 

ARS-92-201  SURF  CSO  PYR  PYRENE 

ARS-92-201  SURF  CSO  UNK646  IHsIKNOWN 

ARS-92-301  SURF  CSO  123TCB  L2,3-TRICHLOROBENZENE 

ARS-92-301  SURF  CSO  124TCB  L2,4-TRICHLOROBENZENE 

ARS-92-301  SURF  CSO  12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

ARS-92-301  SURF  CSO  13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

ARS-92-301  SURF  CSO  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

ARS-92-301  SURF  CSO  245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ARS-92-301  SURF  CSO  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ARS-92-301  SURF  CSO  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ARS-92-301  SURF  CSO  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ARS-92-301  SURF  CSO  24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ARS-92-301  SURF  CSO  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

ARS-92-301  SURF  CSO  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ARS-92-301  SURF  CSO  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ARS-92-301  SURF  CSO  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

ARS-92-301  SURF  CSO  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ARS-92-301  SURF  CSO  2MP  2-METHYLPHENOL 

ARS-92-301  SURF  CSO  2NANIL  2-NrrRO ANILINE 

ARS-92-301  SURF  CSO  2NP  2-NITROPHENOL 

ARS-92-301  SURF  CSO  33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ARS-92-301  SURF  CSO  3NANIL  3-NITROANILINE 

ARS-92-301  SURF  CSO  46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

ARS-92-301  SURF  CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ARS-92-301  SURF  CSO  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ARS-92-301  SURF  CSO  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ARS-92-301  SURF  CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ARS-92-301  SURF  CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

ARS-92-301  SURF  CSO  4NANIL  4-NITRO ANILINE 

ARS-92-301  SURF  CSO  4NP  4-NITROPHENOL 

ARS-92-301  SURF  CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 


ND 

5.00000000  [ig/g 

0.0 

R 

LT 

0.42000000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.28000000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.36000000  fig/g 

0.0 

LT 

0.21000000  (ig/g 

0.0 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

LT 

0.43000000  jig/g 

0.0 

ND 

1.00000000  ^g/g 

0.0 

R 

LT 

0.48000000  (ig/g 

0,0 

LT 

0.42000000  fte/g 

0.0 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

LT 

0.36000000  ng/g 

0.0 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

LT 

0.25000000  iig/g 

0.0 

ND 

1.70000000  |»g/g 

0.0 

R 

LT 

0.41000000  |ig/g 

0.0 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

LT 

0.18000000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.22000000  ^g/g 

0.0 

LT 

0.41000000  pg/g 

0.0 

LT 

0.46000000  pg/g 

0.0 

LT 

0.42000000  ng/g 

0.0 

0.31800000  (ig/g 

0.0 

s 

LT 

0.29000000  pg/g 

0.0 

LT 

0.29000000  ne/g 

0.0 

LT 

0.33000000  I»g/g 

0.0 

LT 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.32000000  ne/g 

0.0 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

0.30000000  fig/e 

0,0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  Iig/g 

0.0 

R 

LT 

0.39000000  (ig/g 

0.0 

LT 

0.53000000  fig/g 

0.0 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

LT 

0.32000000  (ig/g 

0.0 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  (ig/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

ND 

0.70000000  fig/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  (ig/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  (ig/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  iig/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  (ig/g 

0,0 

R 

ND 

1.70000000  (ig/g 

0.0 

R 

LT 

0.46000000  iig/g 

0.0 

1204 


1205 


AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  I RI  Data 


Test  Name 


Meas 

Bool  Value 


Unit  Flag 

Meas  Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ARS-92-301 

ARS-92-301 

ARS.92-301 

ARS-92-301 

ARS-92-301 

ARS-92-301 

ARS-92-301 

ARS-92-301 

ARS-92-301 

ARS-92-301 

ARS-92-301 

ARS-92-301 

ARS-92-301 

ARS-92-301 

ARS-92-301 

ARS-92-301 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 

ARS-92-401 


SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 

SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 
SURF  CSO 


NDNPA  NTTROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  )ig/g 

0.0 

NNDPA  N-NTTROSODIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  {ig/g 

0.0 

R 

OXAT  1.4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  Hg'g 

0.0 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  fig'g 

0.0 

R 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  fig/g 

0.0 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROET 

LT 

O.ISOOOOOO  jig/g 

0.0 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-14-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  (ig/g 

0.0 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1,1-TRICHL0R0 

LT 

0.41000000  yeg/t. 

0.0 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  pg/g 

0.0 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  jig/g 

0.0 

UNK636  UNKNOWN 

0.64000000  fig/g 

0.0 

S 

UNK646  UNKNOWN 

1.92100000  ng^g 

0.0 

s 

UNK659  UNKNOWN 

1.92100000  ng/g 

0.0 

s 

UNK662  UNKNOWN 

0.42700000  ng/g 

0.0 

s 

UNK679  UNKNOWN 

0.64000000  yg/g 

0.0 

s 

123TCB  U3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ng/g 

0.0 

124TCB  U,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  (ig/g 

0.0 

12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ng/g 

0.0 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  pg/g 

0.0 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  ^g/g 

0.0 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ^g/g 

0.0 

R 

246TCP  2,4.6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  pg/g 

0.0 

R 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ygig 

0.0 

R 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

24DNT  2.4-DINITROTOLlIENE 

LT 

0.39000000  ng/g 

0.0 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.53000000  ng/g 

0.0 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  (ig/g 

0.0 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  yel% 

0.0 

R 

2NANIL  2-NlTROANILINE 

ND 

1.70000000  yg/g 

0.0 

R 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  ygig 

0.0 

R 

33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  ygIg 

0.0 

R 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  yg/g 

0.0 

R 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  ygig 

0.0 

R 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  yg/g 

0.0 

R 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  ng^g 

0.0 

R 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  ng^g 

0.0 

R 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  yg/g 

0.0 

R 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  yg/g 

0.0 

R 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  yg/g 

0.0 

R 

4NP  4-NrrROPHENOL 

ND 

1.70000000  ygig 

0.0 

R 

abhc  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  ygig 

0.0 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  ygig 

0.0 

R 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  ygig 

0.0 

R 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  ygig 

0.0 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  ygig 

0.0 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  ng^g 

0.0 

antrc  anthracene 

LT 

0.54000000  ygig 

0.0 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  yg/g 

0.0 

R 
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AED  Test  Range  (SWMU  40)  Phase  I RI  Data 


Site 

Media 

Meas 

UnK 

Flag 

I^ID 

Type 

Teat  Name 

Bool 

Value  Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  S8EMIVOLATILES 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHIjOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

B2CLEE  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.39000000  jig/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  MS^g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  pg/g 

0.0 

ARS-92^1 

SURF 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  |ig/g 

0.0 

ARS-92^1 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  jig/g 

0.0 

ARS-92-W1 

SURF 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

ARS-92^1 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  fxg/g 

0.0 

R 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  jig/g 

0.0 

R 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  fig^g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.45000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  jxg/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  jig/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  Mg^g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  fig/g 

0.0 

ARS-92^1 

SURF 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  Hg/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  ng/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

DBZRJ 

DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  ^ig/g 

0.0 

R 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.24000000  ng/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.30000000  jig/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

0.16700000  ng/g 

0.0 

S 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  fig/g 

0.0 

ARS-92^1 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.41000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  ^g/g 

0.0 

R 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  jig/g 

0.0 

R 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  jig/g 

0.0 

ARS-92^1 

SURF 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  Mg^g 

0.0 

R 

ARS-92.401 

SURF 

cso 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  jig/g 

0.0 

R 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  Mg/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  jig/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

ICDPYR  INDENO[l,2,3-C,Dl  PYRENE 

LT 

0.21000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.43000000  ^ig/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  jig/g 

0.0 

R 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.48000000  jig/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

NDNPA 

NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  Mg^g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  jig/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

ARS-92401 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  ^g/g 

0.0 
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Chemical  Class:  SEMIVOLATJLLES 


ARS.92^1 

SURF 

cso 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1,1-D1CHIjOROET 

LT 

0.22000000  (ig/g 

0.0 

ARS-92-401 

SURF 

CSO 

PPDDT  2,2-B1S(PARA-CHIjOROPHENYL>1,1,1-TR1CHLORO 

LT 

0.41000000  ng/g 

0.0 

ARS.92^1 

SURF 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  )ig/g 

0.0 

ARS-92^1 

SURF 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92^1 

SURF 

cso 

UNK565  UNKNOWN 

0.44600000  ftg/g 

0.0 

s 

ARS-92^1 

SURF 

cso 

UNK568  UNKNOWN 

0.22300000  |»g/g 

0.0 

s 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

UNK646  UNKNOWN 

0.55700000  fig/g 

0.0 

s 

ARS-92-401 

SURF 

cso 

UNK659  UNKNOWN 

0.55700000  pg/g 

0.0 

s 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

123TCB  1.2>TRICHL0R0BENZENE 

LT 

0.29000000  pg^g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

124TCB  1.2.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

245TCP  2.4.5-TRICHLOROPHENOL 

NO 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

246TCP  2,4,6.TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92.B01 

SURF 

cso 

24DNP  2.4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

24DNT  2,4-DINlTROTOLUENE 

LT 

0.39000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

26DNT  2,6-DINlTROTOLUENE 

LT 

0.53000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0,0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

4NP  4-NlTROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS.92-B01 

SURF 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

B2CIPE  BIS(2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

R7r.T  FF  BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.39000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYL PHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

Meas  Uait  Fbf 

Bool  Value  Meas  Depth  Cede  Qual 
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Meas 

Bool 

Uiitt 

Value  Meas 
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ARS.92-B01 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  ng/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  [ig/z 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

BGHIPY  BENZO  [G,H.I]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  itg/i 

0.0 

ARS.92-B01 

SURF 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  fig/e 

0.0 

ARS.92-B01 

SURF 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  |ig/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  ng/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

CL6BZ  HEXACHlXmCffiENZENE 

LT 

0.26000000  ^g^g 

0,0 

ARS.92-B01 

SURF 

cso 

CL6CP  HEXACHLC»OCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  ^g/g 

0,0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  tig/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  ng/g 

0.0 

ARS.92-B01 

SURF 

cso 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  jig/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  jig^g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  (ig/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

ARS.92-B01 

SURF 

cso 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  jig/g 

0.0 

ARS-92.B01 

SURF 

cso 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  jig/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  Hg/g 

0.0 

R 

ARS.92-B01 

SURF 

cso 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92.B01 

SURF 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  jig/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  {ig/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

ICDPYR  INDENO|l,23-C,DI  PYRENE 

LT 

0.21000000  ng/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  iigg 

0.0 

R 

ARS.92.B01 

SURF 

cso 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  jig/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  ^g/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  jig'g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  jig/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

NNDPA  N-NITROSODIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  jig/g 

0.0 

ARS-92.B01 

SURF 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  Hg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  ng/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

PPDDE  2,2.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>I,1-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  ^g/g 

0.0 

ARS.92.B01 

SURF 

cso 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-Ll,l-TRICHLORO 

LT 

0.41000000  ^g/g 

0.0 

ARS.92-B01 

SURF 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

0.0 

ARS-92.B01 

SURF 

cso 

UNK636  UNKNOWN 

0.21700000  ^g/g 

0,0 

S 

ARS.92-B01 

SURF 

cso 

UNK646  UNKNOWN 

0.54300000  ng/g 

0.0 

S 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

UNK659  UNKNOWN 

0.43500000  ^g/g 

0.0 

S 

ARS-92-B01 

SURF 

cso 

UNK682  UNKNOWN 

0.76100000  ng/g 

0.0 

s 
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Test  Name 


Meas  Unit  Fla; 

Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qu^ 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ARS-92-B02 

SURF 

CSO 

123TCB  1,2.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  |ig/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  (tg/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

14IX:LB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  ng/g 

0.0 

R 

ARS.92-B02 

SURF 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLC«OPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.53000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS.92-B02 

SURF 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

2NP  2-NrrROPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  pg/g 

0,0 

R 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

3NANIL  3-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

46DN2C  4,6-DINlTRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92.B02 

SURF 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS.92-B02 

SURF 

cso 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS.92-B02 

SURF 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92.B02 

SURF 

cso 

4NANIL  4-NlTROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

4NP  4-NrrROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

abhc  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  pg/g 

0.0 

ARS-92.B02 

SURF 

cso 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

B2CIPE  BIS(2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

BAANT  BENZO  f A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  pg/g 

0.0 

ARS-92.B02 

SURF 

cso 

BBFAN  BENZO  fB]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.0 

ARS.92-B02 

SURF 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYLPHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92.B02 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

BGHIPY  BENZO  fG,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  pg/g 

0.0 

ARS-92.B02 

SURF 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B02 

SURF 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  pg/g 

0.0 

ARS-92.B02 

SURF 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 
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Chentical  Class:  S^lflVOLATILJES 

ARS-92-B03  SURF  CSO  24DMP  2,4.DIMETHYLPHENOL 

ARS-92-B03  SURF  CSO  24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ARS-92.B03  SURF  CSO  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

ARS-92-B03  SURF  CSO  26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

ARS-92-B03  SURF  CSO  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ARS-92-B03  SURF  CSO  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

ARS-92-B03  SURF  CSO  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ARS-92-B03  SURF  CSO  2MP  2-METHYLPHENOL 

ARS-92-B03  SURF  CSO  2NANIL  2-NrrROANILINE 

ARS-92-B03  SURF  CSO  2NP  2-NITROPHENOL 

ARS-92-B03  SURF  CSO  33DCBD  3,3-CICHLOROBEN2aDINE 

ARS-92>B03  SURF  CSO  3NANIL  3-NITROANILINE 

ARS-92-B03  SURF  CSO  46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

ARS-92-B03  SURF  CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ARS-92-B03  SURF  CSO  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ARS-92-B03  SURF  CSO  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ARS-92-B03  SURF  CSO  4CLPPE  4.CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ARS-92-B03  SURF  CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

ARS-92-B03  SURF  CSO  4NANIL  4-NITROANILINE 

ARS-92-B03  SURF  CSO  4NP  4-NITROPHENOL 

ARS-92-B03  SURF  CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ARS-92-B03  SURF  CSO  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ARS-92-B03  SURF  CSO  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ARS-92-B03  SURF  CSO  ALDRN  ALDRIN 

ARS-92-B03  SURF  CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ARS-92-B03  SURF  CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ARS-92-B03  SURF  CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

ARS-92-B03  SURF  CSO  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ARS-92-B03  SURF  CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ARS-92-B03  SURF  CSO  B2CLEE  BIS  (2^HLOROETHYL)ETHER 

ARS-92-B03  SURF  CSO  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

ARS-92-B03  SURF  CSO  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

ARS-92-B03  SURF  CSO  BAPYR  BENZO  {A]  PYRENE 

ARS-92-B03  SURF  CSO  BBFAN  BENZO  [BJ  FLUORANTHENE 

ARS-92-B03  SURF  CSO  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ARS-92.B03  SURF  CSO  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ARS-92-B03  SURF  CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ARS-92-B03  SURF  CSO  BENZO  BENZOIC  ACID 

ARS.92-B03  SURF  CSO  BGHIPY  BENZO  [G.ai]  PERYLENE 

ARS-92-B03  SURF  CSO  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

ARS-92-B03  SURF  CSO  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ARS-92-B03  SURF  CSO  CHRY  CHRYSENE 

ARS-92-B03  SURF  CSO  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

ARS-92.B03  SURF  CSO  CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ARS-92-B03  SURF  CSO  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

ARS.92-B03  SURF  CSO  CPMS  4^HLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ARS.92-B03  SURF  CSO  CPMSO  4^HLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ARS-92-B03  SURF  CSO  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

ARS-92-B03  SURF  CSO  DBAHA  DIBENZ  (AH]  ANTHRACENE 

ARSJ-92-B03  SURF  CSO  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ARS-92-B03  SURF  CSO  DBZFU  DIBENZOFURAN 

ARS-92.B03  SURF  CSO  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 


ND 

0.33000000  fig/e. 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  ils/g 

0.0 

R 

LT 

0.39000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.53000000  itg/g 

0.0 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

LT 

0.32000000  ne/g 

0.0 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  ng^g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

ND 

0.70000000  Mg/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  ng^g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

0,33000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  (ig/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  ]igfg 

0.0 

R 

LT 

0.46000000  (tg/g 

0.0 

ND 

1.00000000  |ig/g 

0.0 

R 

ND 

1.00000000  ^g/g 

0.0 

R 

LT 

0.29000000  ligfg 

0.0 

LT 

0.41000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.46000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.54000000  ng/g 

0.0 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

LT 

0.33000000  )ig/g 

0.0 

LT 

0.39000000  ng/g 

0.0 

LT 

0.30000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.38000000  tig/g 

0.0 

LT 

0.36000000  jig/g 

0.0 

LT 

0.36000000  itgfg 

0.0 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ND 

0.20000000  tig/g 

0.0 

R 

ND 

1.70000000  Hg/g 

0.0 

R 

LT 

0.24000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.80000000  Hg^g 

0.0 

ND 

0.33000000  Hg^g 

0.0 

R 

LT 

0.45000000  H&'g 

0.0 

LT 

0.26000000  Hg^g 

0.0 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

LT 

0.40000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.37000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.27000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.69000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.20000000  Hg/g 

0.0 

LT 

0.29000000  Hg/g 

0.0 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Tot  Name 

Mcas 

Bool 

UbR 

Vakie  Meas 

nac 

Depth  Code 

Chemical  Class:  S®MIV<WLATILES 

ARS-92-B03  SURF  CSO  DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  \ig/g 

0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  ng/g 

0.0 

ARS.92.B03 

SURF 

CSO 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  |ig/g 

0.0 

R 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

DNBP  DI-N-BUTVL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

DNOP  DI-NOCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  ng/g 

0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  Hg/g 

0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  \ig/g 

0.0 

R 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  jig/g 

0.0 

R 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.32000000  |ig/g 

0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  ne/s 

0.0 

R 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

3.00000000  |tg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

HCBD  HEXACHLCMtOBUTAWENE 

LT 

0.42000000  ^g/g 

0.0 

ARS«92-B03 

SURF 

CSO 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  ng/g 

0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  (tg/g 

0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

ICDPYR  INDENO[U,3-C,Dl  PYRENE 

LT 

0.21000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  iig/g 

0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  Hg/g 

0.0 

R 

ARS.92-B03 

SURF 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  |ig/g 

0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  ^g^g 

0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

NNDPA  N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

OXAT  L4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  \igfg 

0.0 

ARS-92.B03 

SURF 

CSO 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ^g/g 

0.0 

R 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ARS-92.B03 

SURF 

CSO 

PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  )ig/g 

0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

PPDDE  2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

PPDDT  2,2-BIS(PARA^HLOROPHENYL)-LLl-TRICHLOR() 

LT 

0.41000000  fig/z 

.  0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  ns/g 

0.0 

ARS-92.B03 

SURF 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

0.0 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

UNK636  UNKNOWN 

0.20900000  Hg/g 

0.0 

S 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

UNK646  UNKNOWN 

0.62800000  Hg/g 

0.0 

S 

ARS-92-B03 

SURF 

CSO 

UNK659  UNKNOWN 

0.32300000  Hg/g 

0.0 

S 

ARS-92-B04 

SURF 

CSO 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  Hg/g 

0.0 

ARS-92.B04 

SURF 

CSO 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  Hg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

CSO 

12DCLB  1,2-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  Hg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  Hg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  Hg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

CSO 

24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

ND 

1.70000000  Hg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  Hg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

CSO 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  Hg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

CSO 

2MNAP  2.METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  Hg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  Hg'g 

0.0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  Hg/g 

0.0 

R 
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ARS-92-B04 

SURF 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  (tg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

3NANIL  3-NlTROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  |ig/g 

0.0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS.92-B04 

SURF 

cso 

4CANIL  4-CHlX)ROANIUNE 

ND 

0.33000000  pg'g 

0.0 

R 

ARS.92-B04 

SURF 

cso 

4CUC  4-CHLORO.3-CRESOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ARS.92-B04 

SURF 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92.B04 

SURF 

cso 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

4NP  4.NITROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

abhc  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  pg/g 

0.0 

ARS-92.B04 

SURF 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  pg/g 

0.0 

ARS-92.B04 

SURF 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

CSO 

BBZP  BUTYLBENZYLPHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

BGHIPY  BENZO  [G,ai]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.80000000  pg/g 

0.0 

ARS-92.B04 

SURF 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

DBZRI  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS.92-B04 

SURF 

cso 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

DMP  dimethyl  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS.92-B04 

SURF 

cso 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  pg/g 

0,0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  pg/g 

0,0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  pg/g 

0,0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  pg/g 

0,0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  pg/g 

0,0 

QmJ 
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ARS-92-B04 

SURF 

cso 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  |ig/g 

0.0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  jig/g 

0.0 

R 

ARS.92-B04 

SURF 

cso 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  \Lg/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000 

0.0 

ARS-92.B04 

SURF 

cso 

ICDPYR  INDEN0[U3-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  \ig/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  \igfg 

0.0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  \ig/g 

0.0 

ARS.92-B04 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  fig/g 

0.0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

mlthn  malathion 

LT 

0.48000000 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  jig/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  jig/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

NNDPA  N-NTTROSODIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

r 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

OXAT  L4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  \ig/g 

0.0 

ARS.92-B04 

SURF 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  }Lg/g 

0.0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  \ig/g 

0.0 

ARS-92.B04 

SURF 

cso 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  ng/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,L  1  -TRICHLORO 

LT 

0.41000000  jig/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  jig/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  lig/g 

0.0 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

UNK636  UNKNOWN 

0.20900000  jig/g 

0.0 

s 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

UNK637  UNKNOWN 

0.31300000  jig/g 

0.0 

s 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

UNK642  UNKNOWN 

0.20900000  ^g/g 

0.0 

s 

ARS.92-B04 

SURF 

cso 

UNK646  UNKNOWN 

0.52200000  ng/g 

0.0 

s 

ARS-92-B04 

SURF 

cso 

UNK659  UNKNOWN 

0.62700000  jig/g 

0.0 

s 

ARS-92-R21 

SURF 

cso 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  jig/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

cso 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ng/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

cso 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  \Lg/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  }ig/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

ARS.92-R21 

SURF 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  jig/g 

0.0 

R 

ARS-92-R21 

SURF 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  \ig/g 

0.0 

R 

ARS-92.R21 

SURF 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

ARS-92-R21 

SURF 

cso 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  ^g/g 

0.0 

R 

ARS.92-R21 

SURF 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  fig^g 

0.0 

ARS.92.R21 

SURF 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.53000000  jig/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

cso 

2CLP  2.CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

ARS-92-R21 

SURF 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92.R21 

SURF 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  \ig/g 

0.0 

R 

ARS-92-R21 

SURF 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ARS-92-R21 

SURF 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  }ig/g 

0.0 

R 

ARS-92-R21 

SURF 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

ND 

0.33000000  \igfg 

0.0 

R 

ARS-92-R21 

SURF 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  ^g/g 

0.0 

R 

ARS-92-R21 

SURF 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  \ig/g 

0.0 

R 

ARS-92-R21 

SURF 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  Hg/g 

0.0 

R 

ARS-92-R21 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ARS.92-R21 

SURF 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

ARS-92-R21 

SURF 

cso 

4CL3C  4-CHIjORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

Meas  Uait  Fbe  Date 

BotA  Vahie  Meas  Depth  Cede  Qnal 
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ARS-92-R21  SURF  CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  Mg/g 

0,0 

R 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

4MP  4-METHyLPHENOL 

ND 

0.33000000  iig/g 

0.0 

R 

ARS-92.R21 

SURF 

CSO 

4NANIL  4-NrrROANIUNE 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

4NP  4-NrrROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

abhc  alpha-benzenehexachloride 

LT 

0.46000000  fig^g 

0.0 

ARS.92-R21 

SURF 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS.92-R21 

SURF 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS.92-R21 

SURF 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  pg/g 

0,0 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  pg/g 

0,0 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  |ig/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHLCHlOETHOXV)  METHANE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  pg/g 

0.0 

ARS-92.R21 

SURF 

CSO 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  ^ig/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  iig/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.36000000  pg/g 

.  0.0 

ARS.92-R21 

SURF 

CSO 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS.92-R21 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  iig/g 

0.0 

R 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  jig/g 

0.0 

R 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

BGHIPY  BENZO  {G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  jig/g 

0.0 

ARS-92.R21 

SURF 

CSO 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0,80000000  iig/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.45000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.26000000  pg/g 

0.0 

ARS.92.R21 

SURF 

CSO 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS.92-R21 

SURF 

CSO 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.40000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  pg/g 

0.0 

ARS.92-R21 

SURF 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.27000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

DBZFU  DDBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  pg/g 

0.0 

ARS-92.R21 

SURF 

CSO 

FLRENE  FLUORENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92.R21 

SURF 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.42000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.28000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.0 

ARS.92.R21 

SURF 

CSO 

ICDPYR  INDENO  [1.23-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

Qual 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 
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Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ARS-92-R21  SURF  CSO  UN  LINDANE 

LT 

0.43000000  ng/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ND 

1.00000000  ^g/g 

0.0 

R 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

mlthn  malathion 

LT 

0.48000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

MB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

NDNPA  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  ng/g 

0.0 

ARS.92-R21 

SURF 

CSO 

NNDPA  N-NTTROSODIPHENYLAMINE 

ND 

0.33000000  ng/g 

0.0 

R 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.25000000  ^g/g 

0.0 

ARS.92-R21 

SURF 

CSO 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  jig/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1,1-DICHL0R0ET 

LT 

0.18000000  )ig/g 

0.0 

ARS-92.R21 

SURF 

CSO 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>1.1-D1CHL0R0ET 

LT 

0.22000000  jig/g 

0.0 

AJRS.92.R21 

SURF 

CSO 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL>I.1,1-TRICHL0R0 

LT 

0.41000000  fig^g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  ng/g 

0.0 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

UNK636  UNKNOWN 

0.42100000  ng/g 

0.0 

s 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

UNK646  UNKNOWN 

1.05300000  (ig/g 

0.0 

s 

ARS-92-R21 

SURF 

CSO 

UNK659  inSFKNOWN 

0.63200000  jig/g 

0.0 

s 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ng/g 

0.0 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

I2DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  fig/g 

0.0 

ARS.92-R31 

SURF 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92.R31 

SURF 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  fig/g 

0.0 

R 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1,70000000  ^g/g 

0.0 

R 

ARS.92.R31 

SURF 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.53000000  ^g/g 

0.0 

ARS.92-R31 

SURF 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

2CNAP  2-CHU)RONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

2NANIL  2-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

2NP  2-NrrROPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

33DCBD  3,3-ClCHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  fig/g 

0.0 

R 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILrNE 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

ARS-92.R31 

SURF 

CSO 

46DN2C  4,6-DINTTRO-2-CRESOL 

ND 

1.70000000  ^g/g 

0.0 

R 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

ARS.92-R31 

SURF 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

4CL3C  4-CHLORO-3^RESOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

ARS-92.R31 

SURF 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0-0 

R 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

ARS-92.R31 

SURF 

CSO 

4NP  4-NrrROPHENOL 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  fig/g 

0.0 

ARS.92-R31 

SURF 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  ^g/g 

0.0 

R 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  fig/g 

0.0 

R 

ARS-92.R31 

SURF 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.29000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  fig/g 

0-0 
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ARS.92-R31 

SURF 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

ARS.92-R31 

SURF 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

B2CIPE  B1S(2.CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

B2CLEE  BIS(2<:HLOROETHYL)ETHER 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FUJORANTHENE 

ARS-92.R31 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ARS.92-R31 

SURF 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I1  PERYLENE 

ARS.92-R31 

SURF 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

ARS.92-R31 

SURF 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

ARS.92-R31 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

DBZRI 

DIBENZOFURAN 

ARS-92.R3I 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

ARS.92.R31 

SURF 

cso 

DITH 

DITHIANE 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

ARS.92-R31 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ARS.92-R31 

SURF 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

ARS.92-R31 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

ICDPYR  INDENO  [1,23-C,D1  PYRENE 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ARS.92.R31 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

NDNPA 

NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ARS-92-R31 

SURF 

cso 

OXAT 

1.4-OXATHIANE 

ARS.92-R31 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT  0.46000000  pg/g 

LT  0.54000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg^g 

LT  0.33000000  pg/g 

LT  0.39000000  pg/g 

LT  0.30000000  pg/g 

LT  0.38000000  pg/g 

LT  0.36000000  pg/g 

LT  0.36000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

ND  0.20000000  pg/g 

ND  1.70000000  pg/g 

LT  0.24000000  pg/g 

LT  0.80000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

LT  0.45000000  pg/g 

LT  0.26000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

LT  0.40000000  pg/g 

LT  0.37000000  pg/g 

LT  0.27000000  pg/g 

LT  0.69000000  pg/g 

LT  0.20000000  pg/g 

LT  0.29000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

LT  0.24000000  pg/g 

LT  0.30000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

LT  0.59000000  pg/g 

LT  0.41000000  pg/g 

ND  0.20000000  pg/g 

ND  0.20000000  pg/g 

LT  0.52000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

ND  5.00000000  pg/g 

LT  0.42000000  pg/g 

LT  0.28000000  pg/g 

LT  0.36000000  pg/g 

LT  0.21000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

LT  0.43000000  pg/g 

ND  1.00000000  pg/g 

LT  0.48000000  pg/g 

LT  0.42000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

LT  0.36000000  pg/g 

ND  0.33000000  pg/g 

LT  0.25000000  pg/g 

ND  1.70000000  pg/g 


0.0 

0.0 

0.0  R 

0.0  R 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0  R 

0.0  R 

0.0  R 

0.0 
0.0 

0.0  R 

0.0 
0.0 

0.0  R 

0.0 

0.0 

0.0 


0.0 

0.0  R 

0.0  R 

0.0 
0.0 

0.0  R 

0.0  R 

0.0 
0.0 

0.0  R 

0.0  R 

0.0 

0.0  R 

0.0  R 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0  R 

0.0 

0.0  R 

0.0 

0.0 

0.0  R 

0.0 

0.0  R 
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ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  jig/g 

0.0 

R 

ARS.92-R31 

SURF 

CSO 

PPDDD  2,2-BlS(PARA-CHLOROraENYL)-l,l-DICHLOROET 

LT 

O.ISOOOOOO  fig's 

0.0 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROET 

LT 

0.22000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHU)RCH«ENYL).l,l,l-TRlCHLORO 

LT 

0.41000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.46000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  Kg^g 

0.0 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

UNK636  UNKNOWN 

0.22900000  jig/g 

0.0 

s 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

UNK646  UNKNOWN 

0.34400000  Hg/g 

0.0 

s 

ARS-92-R31 

SURF 

CSO 

UNK649  UNKNOWN 

1.03100000  fig's 

0.0 

s 

ARS>92-R61 

SURF 

CSO 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

124TCB  1,2.4-TRICHIjOROBENZENE 

LT 

0.29000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

12DCLB  L2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ^g^g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.32000000  ^g'g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  ^g/g 

0.0 

R 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

246TCP  2A6-TRICHLOROPHENOL 

ND 

0.30000000  Hg/g 

0.0 

R 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

24DCLP  2,4-DlCHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g/g 

0.0 

R 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ND 

1.70000000  jig/g 

0.0 

R 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.39000000  [ig/g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

26DNT  2,6-DrNITROTOLlIENE 

LT 

0.53000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ND 

0.33000000  ^g'g 

0.0 

R 

ARS.92-R61 

SURF 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.32000000  fig/g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  fig's 

0.0 

R 

ARS«92-R61 

SURF 

CSO 

2NANIL  2*NITROANILINE 

ND 

1.70000000  fig/g 

0.0 

R 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

2NP  2-NrrROPHENOL 

ND 

0.33000000  fig/g 

0.0 

R 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ND 

0.70000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

3NANIL  B-NITROANILINE 

ND 

1.70000000  fig's 

0.0 

R 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

46DN2C  4,6-DINITR0-2-CRES0L 

ND 

1.70000000  fig's 

0.0 

R 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  fig's 

0.0 

R 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.33000000  fig's 

0.0 

R 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ND 

0.33000000  fig's 

0.0 

R 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ND 

0.33000000  fig's 

0.0 

R 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ND 

0.33000000  fig's 

0.0 

R 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

4NANIL  4-NrrROANILINE 

ND 

1.70000000  fig's 

0.0 

R 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

ND 

1.70000000  fig's 

0.0 

R 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.46000000  PS's 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

1.00000000  fig's 

0.0 

R 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ND 

1.00000000  fig's 

0.0 

R 

ARS.92-R61 

SURF 

CSO 

aldrn  aldrin 

LT 

0.29000000  fig's 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.41000000  fig's 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.46000000  fig's 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.54000000  PS's 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ND 

0.33000000  fig's 

0.0 

R 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

B2CIPE  BIS(2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ND 

0.33000000  PS's 

0.0 

R 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

B2CLEE  BIS(2-CHL0R0ETHYL)ETHER 

LT 

0.33000000  fig's 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

B2EHP  BIS(2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.39000000  PS's 

0.0 

ARS.92-R61 

SURF 

CSO 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.30000000  fig's 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.38000000  PS's 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.36000000  fig's 

0.0 
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ARS.92.R61  SURF  CSO  BBHC  BETA.BENZENEHEXACHLORTOE 

LT 

0.36000000  |ig/g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

bbzp  butylbenzyl  phthalate 

ND 

0.33000000  (i^g 

0.0 

R 

ARS.92.R61 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ND 

0.20000000  ng/g 

0.0 

R 

ARS.92.R61 

SURF 

CSO 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

1.70000000  |ig/g 

0.0 

R 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

BGHIPY  BENZO  [G,H4]  PERYLENE 

LT 

0.24000000  (ig/g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

BKFAN  BENZO  [K]  fluoranthene 

LT 

0.80000000  (ig/g 

0.0 

R 

ARS.92-R61 

SURF 

CSO 

bzalc  benzyl  alcohol 

ND 

0.33000000  ps'g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.4S000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

CL6BZ  HEXACHLMIOBENZENE 

LT 

0.26000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ND 

0.33000000  fig^g 

0.0 

R 

ARS.92.R61 

SURF 

CSO 

CL6ET  HEXACHLMIOETHANE 

LT 

0.40000000  pg/g 

0.0 

ARS>92-R61 

SURF 

CSO 

CPMS  4<;HL0R0PHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.37000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

CPMSO  'LCHLOROPHENYLMETHYL  sulfoxide 

LT 

0.27000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

CPMS02  4.CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.69000000  }igfg 

0.0 

ARS-92.R61 

SURF 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.20000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.29000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

DBZFl^  DIBENZOFURAN 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

ARS.92.R61 

SURF 

CSO 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

dith  dithiane 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.0 

ARS.92-R61 

SURF 

CSO 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.30000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

DNBP  DI-N-BirTYLPHTHALATE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

DNOP  DI-N.OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.59000000  pg/g 

0.0 

ARS-92.R61 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.41000000  iigfg 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.20000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS.92-R61 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.20000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92.R61 

SURF 

CSO 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.52000000  pg/g 

0.0 

ARS.92-R61 

SURF 

CSO 

flrene  FLUORENE 

NI) 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

gclda  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

5.00000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

HCBD  HEXACHLOROBUTADEENE 

LT 

0.42000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

hpcl  heptachlor 

LT 

0.28000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

hpcle  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.36000000  pg/g 

0,0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

ICDPYR  INDENO  [U3-C,D]  PYRENE 

LT 

0.21000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

LIN  LINDANE 

LT 

0.43000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

mexcl  METHOXYCHLOR 

NI) 

1.00000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-R6I 

SURF 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.48000000  p^g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.42000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS.92-R61 

SURF 

CSO 

ndnpa  NITROSO  DI-N-PROPYLAMINE 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

NNDPA  N-NITROSODIPHENYLAMINE 

NI) 

0.33000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

OXAT  I.4.OXATHIANE 

LT 

0.25000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ND 

1.70000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS.92-R61 

SURF 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.41000000  pg/g 

0.0 

R 

ARS-92-R6i 

SURF 

CSO 

PHENO  PHENOL 

ND 

0.33000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL).1,1-DICHLOROET 

LT 

0.18000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHIjOROPHENYL)-1,1.DICHLOROET 

LT 

0.22000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

PPDDT  2.2.BIS(PARA.CHLOROPHENYL).1.1.1-TR1CHLORO 

LT 

0.41000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

PRTHN  PARATMON 

LT 

0.46000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.42000000  pg/g 

0.0 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

UNK628  UNKNOWN 

0.20500000  pg/g 

0.0 

S 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

UNK636  UNKNOWN 

0.41000000  pg/g 

0.0 

s 

Qual 
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ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

UNK646  UNKNOWN 

1.02600000  pg/g 

0.0 

S 

ARS-92-R61 

SURF 

cso 

UNK656  UNKNOWN 

0.20500000  jig/g 

0.0 

s 

ARS-92-R61 

SURF 

CSO 

UNK659  UNKNOWN 

0.61500000  ng/g 

0.0 

s 
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